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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 

19 Ιουνίου 2002 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 41/2002 

Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 378/94, (Φ.Ε.Κ. 705/Β/ 
20.9.1994) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2001/59/ 
Ε.Κ. (ΕΕΙ_ 225 της 21.8.2001) της Επιτροπής της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Κοινότητας «Σχετικά με την προσαρμογή 
στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά της 
Οδηγίας 67/548/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου περί προσεγ- 
γίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία 
και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Γε¬ 
νικού Χημείου του Κράτους αριθ. 413/2002. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του Ν. 
1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 
1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα 
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τρά¬ 
πεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοι- 
νότητος Ανθρακος καιΧάλυβος και του Οργανισμού Εφο¬ 
διασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το άρ¬ 
θρο 65 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990). 

3. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 
4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού 
Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6του άρθρου 11 του Νόμου 2343/95, (Φ.Ε.Κ. 
211 /Α/11.10.1995). 

4. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών 
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929). 

5. Το άρθρο 1 του Νόμου 115/1975 «Περίτροποποιήσε- 
ως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 
172/Α/1975). 

6. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989). 

7. Την απόφαση 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 «Περιο¬ 
ρισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι¬ 
κών» των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 
517/Β/1992). 


8. Την υπ’αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο¬ 
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οι¬ 
κονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1485/Β/2001). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 
(Φ.Ε.Κ. 137/Α/1985) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με 
το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154/Α/1992) και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 
2469/1997 (38 Α) και το γεγονός ότι από την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι¬ 
κού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

I. Εγκρίνουμε την απόφαση αριθ. 41/2002 του Ανωτάτου 
Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 
της 21/3/2002 και η οποία έχει ως εξής: 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εγκρίνουμε την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των 
Παραρτημάτων I - VII της Απόφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (Φ.Ε.Κ. 
705/Β/20.9.1994) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε 
εναρμόνιση προς τα άρθρα και τα Παραρτήματα της Οδη¬ 
γίας 2001/59/Ε.Κ. ως εξής: 

Άρθρο 1 

Η παρούσα Απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νομο¬ 
θεσία προς την Οδηγία 2001/59/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ Ι_ 
225 της 21.08.2001) «για την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο, γιά εικοστή όγδοη φορά, της οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νο¬ 
μοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που 
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικινδύνων ουσιών». 

Τα Παραρτήματα της Οδηγίας 2001 /59/ΕΚ προσαρμό¬ 
ζουν στηντεχνική πρόοδο τα Παραρτημάτα ΙΛ/ΙΙΙ της Οδη¬ 
γίας 67/548/ΕΟΚ (ΕΕ 1196/18.6.1967), όπως έχει τροπο¬ 
ποιηθεί και ισχύει και προς την οποία έχει εναρμονισθεί η 
Ελληνική Νομοθεσία με την Απόφαση του Α.Χ.Σ. 
378/1994, (ΦΕΚ 705/Β720.9.1994) «Επικίνδυνες ουσίες, 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμ¬ 
μόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει». 
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Άρθρο 2 

Η απόφ. Α.Χ.Σ. 378/1994, (ΦΕΚ705/Β720.9.1994), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την παρούσα Απόφαση 
τροποποιείται ως εξής: 

1. Το Παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: 

α) Οι πίνακες Α και Β του προλόγου του Παραρτήματος 
I περιλαμβάνουν την φινλανδική και σουηδική ονοματο¬ 
λογία. Ορισμένες από τις γλωσσικές αποδόσεις της Οδη¬ 
γίας περιλαμβάνουν εφεξής τεχνικές διορθώσεις σε συ¬ 
γκεκριμένα τμήματα του προλόγου και των πινάκων Α και 
Β. Το Παράρτημα ΙΑτης παρούσας Απόφασης αντικαθι¬ 
στά τον πρόλογο συμπεριλαμβανομένων των πινάκων Α 
και Β. 

β) Οι καταχωρήσεις στο Παράρτημα 1Β της παρούσας 
Απόφασης αντικαθιστούν τις αντίστοιχες καταχωρήσεις. 

γ) Οι καταχωρήσεις του Παραρτήματος 1Γ της παρού¬ 
σας Απόφασης ενσωματώνονται στο κείμενο. 

δ) Οι καταχωρήσεις του Παραρτήματος ΙΔτης παρού¬ 
σας Απόφασης διαγράφονται. 

ε) Οι καταχωρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 
ΙΕ της παρούσας Απόφασης τροποποιούνται αντικαθι¬ 
στώντας τις αναφορές ταξινόμησης «Μεταλλαξ. Κατ. 3' 
Β40» με τις αναφορές «Μεταλλαξ. Κατ. 3' Β68» και αντι¬ 
καθιστώντας τις αναφορές επισήμανσης Β40 με την ανα¬ 
φορά επισήμανσης Β68. 

στ) Οι καταχωρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 
1ΣΤ της παρούσας Απόφασης τροποποιούνται αντικαθι¬ 
στώντας τις αναφορές ταξινόμησης «Χπ 1 Β40» με την ανα¬ 
φορά ταξινόμησης «Χιτ Β68» και αντικαθιστώντας τις 
αναφορές επισήμανσης Β40 με την αναφορά επισήμαν¬ 
σης Β68. 

ζ) Η καταχώρηση που αναφέρεται στο Παράρτημα 1Ζ 
της παρούσας Απόφασης τροποποιείται αντικαθιστώ¬ 
ντας τις αναφορές ορίων συγκέντρωσης «Χιτ Β40/20/ 
21/22» με τις αναφορές «Χιτ Β68/20/21/22». 

η) Η καταχώρηση που αναφέρεται στο Παράρτημα 1Η 
της παρούσας Απόφασης τροποποιείται αντικαθιστώ¬ 
ντας τις αναφορές ορίων συγκέντρωσης «Χιτ Β20/21/22- 
40/20/21/22» με τις αναφορές «Χιτ Η20/21/22- 
68 / 20 / 21 / 22 ». 

θ) Οι καταχωρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 
10 της παρούσας Απόφασης τροποποιούνται αντικαθι¬ 
στώντας τις αναφορές ταξινόμησης «Μεταλλαξ. Κατ. 3 Β 
40»' με την αναφορά ταξινόμησης «Μεταλλαξ. Κατ. 3' 
Β68». 

ι) Οι καταχωρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα II 
της παρούσας Απόφασης τροποποιούνται αντικαθιστώ¬ 
ντας τις αναφορές ταξινόμησης «Μεταλλαξ. Κατ. 3 Β 40»' 
με την αναφορά ταξινόμησης «Μεταλλαξ. Κατ. 3' Β68» και 
προσθέτοντας στην ετικέτα την αναφορά Β68. 

2. Το Παράρτημα II περιλαμβάνει εφεξής τη σουηδική 
και τη φινλανδική απόδοση καθώς και τεχνικού χαρακτή¬ 
ρα διορθώσεις για ορισμένες γλωσσικές αποδόσεις. Ως 
εκ τούτου το Παράρτημα II αντικαθίσταται από το Πα¬ 
ράρτημα 2 της παρούσας Απόφασης. 

3. Το Παράρτημα III περιλαμβάνει εφεξής τις σουηδικές 
και φινλανδικές αποδόσεις καθώς και ορισμένες τεχνικού 
χαρακτήρα διορθώσεις για ορισμένες των γλωσσικών 
αποδόσεων. Κατά συνέπεια το Παράρτημα 3 της παρού¬ 
σας Απόφασης αντικαθιστά το Παράρτημα III. 


4. Το Παράρτημα IV περιλαμβάνει εφεξής τις σουηδικές 
και φινλανδικές αποδόσεις καθώς και ορισμένες τεχνικού 
χαρακτήρα διορθώσεις για ορισμένες των γλωσσικών 
αποδόσεων. Κατά συνέπεια το Παράρτημα 4 της παρού¬ 
σας Απόφασης αντικαθιστά το Παράρτημα IV. 

5. Το Παράρτημα V τροποποιείται ως εξής: 

α) Το κεφάλαιο Β.1 διαγράφεται. 

β) Ο τίτλος του κεφαλαίου Β13/14 αντικαθίσταται στην 
αγγλική απόδοση από το κείμενο του Παραρτήματος 5Α. 

γ) Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 1.4.2.2 του 
κεφαλαίου Β.39 αντικαθίσταται στη γαλλική απόδοση 
από το κείμενο του Παραρτήματος 5Β. 

δ) Η εξίσωση στην τελευταία πρόταση του τμήματος 
1.7.1.6 του κεφαλαίου Β.41 αντικαθίσταται στην αγγλική 
απόδοση από το κείμενο του Παραρτήματος 5Γ. 

ε) Η μέθοδος για τις δοκιμές υποχρόνιας από το στόμα 
τοξικότητας στα τρωκτικά τροποποιείται σύμφωνα με το 
Παράρτημα 5Δ της παρούσας Απόφασης που αντικαθι¬ 
στά το κεφάλαιο Β.26. 

στ) Η μέθοδος για τις δοκιμές υποχρόνιας από το στό¬ 
μα τοξικότητας στα μη τρωκτικά τροποποιείται σύμφωνα 
με το Παράρτημα 5Ε της παρούσας Απόφασης που αντι¬ 
καθιστά το κεφάλαιο Β.27. 

ζ) Οι επτά νέες μέθοδοι για τον πειραματικό έλεγχο της 
οικοτοξικότητας στο Παράρτημα 5ΣΤ της παρούσας Από¬ 
φασης περιλαμβάνονται στο μέρος Γ. 

6. Το Παράρτημα VI περιλαμβάνει εφεξής τις σουηδικές 
και φινλανδικές αποδόσεις, τεχνικού χαρακτήρα διορθώ¬ 
σεις για ορισμένες των γλωσσικών αποδόσεων καθώς και 
περαιτέρω λεπτομερείς τεχνικές ενημερώσεις. Κατά συ¬ 
νέπεια το Παράρτημα 6 της παρούσας Απόφασης αντικα¬ 
θιστά το Παράρτημα VI. 

7. Το Παράρτημα νΐΙ.Α περιλαμβάνει εφεξής τεχνικό 
φάκελο που περιέχει δέσμη πειραματικών δοκιμών για τα 
ενδιάμεσα προϊόντα περιορισμένης έκθεσης και παρέχει 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγη¬ 
ση κάθε προβλέψιμου κινδύνου για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. Κατά συνέπεια το Παράρτημα VII.Α τροπο¬ 
ποιείται ως εξής: 

α) Το κείμενο του παραρτήματος 7Α της παρούσας 
Απόφασης εντάσσεται στο κείμενο πριν το τμήμα 0. του 
παραρτήματος νΐΙ.Α 

β) Το κείμενο του παραρτήματος 7Β της παρούσας 
Απόφασης ενσωματώνεται στο τέλος του παραρτήματος 
νΐΙ.Α. 

8. Το Παράρτημα VIII περιλαμβάνει εφεξής τις πρόσθε¬ 
τες πειραματικές δοκιμές και μελέτες που ενδεχομένως 
απαιτούνται για τα ενδιάμεσα προϊόντα περιορισμένης 
έκθεσης που διακινούνται στην αγορά σε μεγαλύτερες 
ποσότητες. Κατά συνέπεια το Παράρτημα VIII τροποποι¬ 
είται ως εξής: 

α) Το κείμενο στο Παράρτημα 8Α της παρούσας Από¬ 
φασης παρεμβάλλεται ανάμεσα στο «Επίπεδο 1» και τις 
«Φυσικοχημικές μελέτες»του Παραρτήματος VIII. 

β) Το κείμενο στο Παράρτημα 8Β της παρούσας Από¬ 
φασης παρεμβάλλεται ανάμεσα στο «Επίπεδο 2» και τις 
«Τοξικολογικές μελέτες»του Παραρτήματος VIII. 
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Άρθρο 3 

Η παρούσα Απόφαση συνοδεύεται από τα Παραρτήμα¬ 
τα ΙΑ, 1Β, 1Γ, 1Δ, ΙΕ, 1ΣΤ, 1Ζ, 1Η, 1Θ, II, 2, 3, 4, 5Α, 5Β, 
5Γ, 5Δ, 5Ε, 5ΣΤ, 6, 7Α, 7Β, 8Α και 8Β τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Άρθρο 4 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 


Άρθρο 5 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από: 

(α) τις 30 Ιουλίου 2002 για τις επικίνδυνες ουσίες 
(β) από τις 30 Ιουλίου 2002 για τα παρασκευάσματα που 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ ή της Οδηγίας 98/8/ΕΚ 
(γ) από τις 30 Ιουλίου 2004 για τα παρασκευάσματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ ή της Οδηγίας 98/8/ΕΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I 


Εισαγωγή 

Το Παράρτημα 1 είναι κατάλογος των επικινδύνων ουσιών για τις οποίες υπάρχει εναρμονισμένη ταξινόμηση και 
επισήμανση συμφωνημένη σε Κοινοτικό επίπεδο , σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 της Οδηγίας. 


Αρίθμηση των καταχωρήσεων 

Οι καταχωρήσεις στο Παράρτημα I καταχωρούνται ανάλογα με τον ατομικό αριθμό του πιο χαρακτηριστικού για 
τις ιδιότητες της ουσίας στοιχείου. Στον πίνακα Α παρουσιάζεται κατάλογος χημικών στοιχείων, ταξινομημένων 
ανάλογα με το ατομικό τους βάρος. Οι οργανικές ουσίες λόγω της ποικιλίας τους έχουν τοποθετηθεί στις 
συνήθεις τάξεις, όπως φαίνεται στον πίνακα Β. 

Ο αριθμός καταλόγου κάθε ουσίας έχει τη μορφή ψηφιακής ακολουθίας του τύπου ΑΒΟ-Κ3Τ-ν\ν-Υ, όπου: 

- ΑΒΟ είναι είτε ο ατομικός αριθμός του πιο χαρακτηριστικού χημικού στοιχείου (προηγούνται ένα ή δύο 
μηδενικά για τη συμπλήρωση της ακολουθίας ) είτε ο αριθμός της συνήθους τάξεως των οργανικών ουσιών. 

- Κ.8Τ είναι ο αύξων αριθμός της ουσίας στη σειρά ΑΒΟ. 

- Υ \ν υποδηλώνει τη μορφή με την οποία η ουσία παράγεται ή διατίθεται στην αγορά. 

- Υ το ψηφίο ελέγχου που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο Ι5ΒΝ (ΙπΙεπιαΙίοηπΙ δίαηάαπί Βοολ ΝυπιΒει·). 

Για παράδειγμα, ο αριθμός καταλόγου για το χλωρικό νάτριο είναι 017-005-00-9. 

Για τις επικίνδυνες ουσίες του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Χημικών Ουσιών του Εμπορίου (Ευιορβίΐη ΙηνεπΙοιγ οΓ 
Εχίδ1ίη§ ΟοηΊΓηει-ώεΙ ΟΗεπιίοαΙ δυόδίαηοε-Είηεοδ, ΕΕ αριθ. Ο Ι46Α, 15.6.1990) περιλαμβάνεται ο αριθμός του 
Είηεοδ. Ο αριθμός αυτός είναι ένας επταψήφιος αριθμός του τύπου ΧΧΧ-ΧΧΧ-Χ με πρώτο αριθμό το 200-001 -8. 

Για επικίνδυνες ουσίες που γνωστοποιούνται βάσει των διατάξεων της Οδηγίας αυτής, περιλαμβάνεται ο αριθμός 
της ουσίας στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών (Ευτορεαιι ΕίδΙ οΓ Νοιίίϊεά δυόδίαηεε- 
Εΐίικδ). Ο αριθμός αυτός είναι ένας επταψήφιος αριθμός του τύπου ΧΧΧ-ΧΧΧ-Χ με πρώτο αριθμό το 400-010-9. 

Για τις επικίνδυνες ουσίες του πίνακα "Νο-ΙοηξεΓ-ροΙγΓηεΓΒ" (Εγγραφο Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 1997. Ι3ΒΝ 92-827-8995-0) περιλαμβάνεται ο αριθμός για τα "Νο-1οη§ει--ρο1γιτιεΓ'. Ο αριθμός αυτός 
είναι ένας επταψήφιος αριθμός του τύπου ΧΧΧ-ΧΧΧ-Χ με πρώτο αριθμό το 500-001-0. 

Ο αριθμός ΟΓιειτιϊεειΙ Αόδίπιοΐδ δετνίοε (ΟΑδ) αναγράφεται επίσης για να υποβοηθείται η ανεύρεση της 
καταχώρησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός Είηεεδ περιλαμβάνει τόσο τις άνυδρες όσο και τις ένυδρες 
μορφές μιας ουσίας, συχνά δε υπάρχουν διαφορετικοί αριθμοί ΟΑ3 για αυτές τις άνυδρες και ένυδρες μορφές. Ο 
αναγραφόμενος αριθμός ΟΑ3 αναφέρεται μόνο στην άνυδρη μορφή και επομένως ο αναγραφόμενος αριθμός ΟΑ8 
δεν περιγράφει πάντα την ουσία της καταχώρησης με όση ακρίβεια γίνεται αυτό με τον αριθμό Είηεεδ. 

Αριθμοί Είηεεδ, Εΐίηεδ, "Νο-Ιοη§8Γ-ροΙχιηεΓ" ή ΟΑδ συνήθως δεν υπάρχουν για καταχωρήσεις που περιλαμβάνουν 
περισσότερες από τέσσερις μεμονωμένες ουσίες. 


Ονοματολογία 

Οπου αυτό είναι δυνατό, οι επικίνδυνες ουσίες χαρακτηρίζονται με τα ονόματά τους του Είηεεδ, Εΐίηεδ ή "Νο- 
1οη§εΓ-ροΙγι·ηεΓ". Αλλες ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στο Είηεεδ, Εΐίηεδ ή στον πίνακα "Νο-1οη§εΓ-ρο1νιτιει·δ" 
χαρακτηρίζονται με μια χημική ονομασία διεθνώς αναγνωρισμένη (π.χ. του 180, της 111ΡΑΟ). Σε ορισμένες 
περιστάσεις προστίθεται και μια κοινή ονομασία. 

Προσμίξεις, πρόσθετα και επουσιώδη συστατικά συνήθως δεν αναφέρονται εκτός αν συμβάλουν σημαντικά στην 
ταξινόμηση της ουσίας. 

Ορισμένες ουσίες περιγράφονται ως μείγματα ουσιών Α και Β. Οι καταχωρήσεις αυτές αναφέρονται σε ένα 
συγκεκριμένο μείγμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου χρειάζεται να χαρακτηριστεί η ουσία που διατίθεται στην 
αγορά, αναγράφονται οι αναλογίες των κυρίων ουσιών του μείγματος. 

Ορισμένες ουσίες περιγράφονται με κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό καθαρότητας %. Οι ουσίες που περιέχουν 
μεγαλύτερο ποσοστό ενεργού υλικού (π.χ. ένα οργανικό υπεροξείδιο) δεν περιλαμβάνονται στην καταχώρηση 
του Παραρτήματος 1 και μπορεί να εμφανίζουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες (π.χ. εκρηκτικά). Οπου εμφανίζονται 
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ειδικά όρια συγκέντρωσης, αυτά ισχύουν για την ουσία ή τις ουσίες που αναγράφονται στην καταχώρηση. 
Ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για μείγματα ουσιών ή ουσιών που εμφανίζονται με κάποιο ειδικό ποσοστό 
καθαρότητας %, τα όρια αφορούν την ουσία όπως περιγράφεται στο Παράρτημα I και όχι την καθαρή ουσία. 

Στο άρθρο 23 παράγραφος 2(α) ζητείται, για τις ουσίες που εμφανίζονται στο Παράρτημα I, η ονομασία της 
εκάστοτε ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα να είναι κάποια από τις ονομασίες που δίδονται στο Παράρτημα. 
Για ορισμένες ουσίες, παρέχονται πρόσθετα στοιχεία μέσα σε αγκύλες ώστε να υποβοηθείται η ταυτοποίηση της 
ουσίας. Τα πρόσθετα αυτά στοιχεία δεν χρειάζεται να αναγράφονται στην ετικέτα. 

Σε ορισμένες καταχωρήσεις περιέχεται αναφορά σε προσμίξεις. Παράδειγμα σχετικό» είναι ο αριθμός 
καταλόγου 607-190-00-Χ: ακρυλαμιδομεθοξυοξεικό μεθύλιο (περιέχει > 0,1 % ακρυλαμίδιο). Στις περιπτώσεις 
αυτές η εντός παρενθέσεως αναφορά αποτελεί μέρος της ονομασίας και πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα. 

Ορισμένες καταχωρήσεις αναφέρονται σε ομάδες ουσιών. Παράδειγμα ο αριθμός καταλόγου 006-007-00-5: 
"υδροκυάνιο (άλατα του ...) με εξαίρεση τα σύμπλοκα κυανιούχα όπως σιδηροκυανιούχα, σιδηρικυανιούχα και 
οξυκυανιούχος υδράργυρος". Για ορισμένες ουσίες που καλύπτονται από τις εν λόγω καταχωρήσεις πρέπει να 
χρησιμοποιείται η ονομασία Είηεεί ή άλλη διεθνώς αναγνωρισμένη ονομασία. 


Μορφή των καταχωρήσεων 


Για κάθε ουσία του Παραρτήματος 1 δίδονται οι εξής πληροφορίες: 

(α) η ταξινόμηση: 

(ί) η διαδικασία ταξινόμησης συνίσταται στην κατάταξη μιας ουσίας σε μια ή περισσότερες κατηγορίες 
κινδύνου (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της Οδηγίας 92/32/ΕΟΚ) και με τη 
χαρακτηριστική φράση κινδύνου ή φράσεις κινδύνου. Η ταξινόμηση έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην 
επισήμανση αλλά και επίσης και σε άλλα νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα αφορώντα τις 
επικίνδυνες ουσίες· 

(ίί) η ταξινόμηση για κάθε κατηγορία κινδύνων κανονικά παρουσιάζεται υπό μορφή συντμήσεων που 
αντιπροσωπεύουν την κατηγορία κινδύνου μαζί με την κατάλληλη φράση ή φράσεις κινδύνου. 
Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις (όπως ουσίες ταξινομημένες ως εύφλεκτες, ευαισθητοποιητικές και 
ορισμένες ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για το περιβάλλον) η φράση κινδύνου 
χρησιμοποιείται μόνη της- 

(ίίϊ) η σύντμηση για κάθε μία από τις κατηγορίες κινδύνου δίδεται παρακάτω: 

- Εκρηκτικό: Ε 

- Οξειδωτικό: Ο 

- Εξαιρετικά εύφλεκτο: Ρ+ 

- Πολύ εύφλεκτο: Ρ 

- Εύφλεκτο: Κ10 

- Πολύ τοξικό: Τ+ 

- Τοξικό: Τ 

- Επιβλαβές: Χη 

- Διαβρωτικό: Ο 

- Ερεθιστικό: Χί 

- Ευαισθητοποιητικό: 1142 και/ή Κ.43 

- Καρκινογόνο: Οατε. Οαΐ. (') 

- Μεταλλαξιγόνο: ΜιιΙε. ΟεΙ. (') 

- Τοξικό στην αναπαραγωγής: Κερί - . ΟεΙ. (') 

- Επικίνδυνο για το περιβάλλον: Ν ή/και Κ52, Κ.53, Κ59; 


(ίν) Αναγράφονται επίσης πρόσθετες φράσεις κινδύνου για να περιγράφουν άλλες ιδιότητες (βλέπε μέρη 
2.2.6 και 3.2.8 του οδηγού επισήμανσης), αν και δεν αποτελούν τυπικά» μέρος της ταξινόμησης. 

(β) η ετικέτα περιλαμβάνει : 

(ί) το γράμμα που αποδίδεται στην ουσία σύμφωνα με το Παράρτημα II (βλ. άρθρο 23(2)(γ)). Το γράμμα 
αυτό λαμβάνεται ως σύντμηση του συμβόλου και ως ένδειξη κινδύνου (όπου χρειάζεται)· 


(’) Η κατηγορία καρκινογόνος, μεταλλαξιγόνος ή τοξική αναπαραγωγής (δηλ. 1, 2 ή 3) αναγράφεται 
αντιστοίχως 
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(ϋ) τις φράσεις κινδύνου, υπό μορφή σειράς αριθμών των οποίων προηγείται το γράμμα Κ το οποίο αφορά 
τη φύση του ειδικού κινδύνου, σε συμφωνία με το Παράρτημα III (βλ. άρθρο 23(2)(ό)). Οι αριθμοί 
χωρίζονται ο ένας από τον άλλον είτε: 

- με μια παύλα (-) για να υποδηλώνονται χωριστοί χαρακτηρισαοί σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους 

(Κ). ή 

- με μια λοξή κάθετο (/) για να αποδοθεί κάποιος συνδυασμένος χαρακτηρισμός, σε ενιαία φράση, 
των ειδικών κινδύνων όπως προβλέπονται στο Παράρτημα III- 

(ίίί) τις φράσεις ασφαλείας υπό μορφή σειράς αριθμών των οποίων προηγείται το γράμμα 5 με το οποίο 
επισημαίνονται οι συνιστώμενες οδηγίες προφύλαξης, σε συμφωνία με το Παράρτημα IV (βλ. άρθρο 
23(2)(ε)). Και πάλι οι αριθμοί χωρίζονται ο ένας από τον άλλον ή με παύλα ή με λοξή κάθετο. Η 
σημασία των συνιστωμένων οδηγιών προφύλαξης δίδεται στο Παράρτημα IV. Οι εμφανιζόμενες 
φράσεις ασφαλείας αφορούν μόνο τις ουσίες. Για παρασκευάσματα, οι φράσεις επιλέγονται ανάλογα 
με τους συνήθεις κανόνες. 

Σημειώνεται εδώ ότι για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα που διατίθενται στο ευρύ 
κοινό ορισμένες φράσεις 5 είναι υποχρεωτικές. - 

Οι 51, $2 και 545 είναι υποχρεωτικές για όλες τις πολύ τοξικές. τις τοξικές και τις διαβρωτικές ουσίες 
και τα παρασκευάσματα που διατίθενται στο ευρύ κοινό. 

Οι 52 και 546 είναι υποχρεωτικές για όλες τις άλλες επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσματα που 
διατίθενται στο ευρύ κοινό πλην εκείνων που έχουν ταξινομηθεί μόνο ως επικίνδυνες για το 
περιβάλλον. 

Οι φράσεις ασφαλείας 51 και 52 εμφανίζονται σε παρενθέσεις στο Παράρτημα I και μπορούν να 
παραλειφθούν από την ετικέτα μόνο όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα διατίθεται αποκλειστικά για 
βιομηχανική χρήση. 

(γ) τα όρια συγκέντρωσης και συναφείς ταξινομήσεις απαραίτητες για την ταξινόμηση επικινδύνων 
παρασκευασμάτων που περιέχουν την ουσία, σε συμφωνία με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ Ε 200 της 30.7.1999. σ. I). 

Τα όρια της συγκέντρωσης, εκτός αν αναφέρεται άλλο τι, είναι επί τοις εκατό ποσοστό κατά βάρος ουσίας 
ως προς το συνολικό βάρος του παρασκευάσματος. 

Οπου δεν δίδονται όρια συγκέντρωσης, τα όρια συγκέντρωσης που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή 
της συμβατικής μεθόδου αξιολόγησης των κινδύνων επί της υγείας, είναι εκείνα που εμφανίζονται στο 
Παράρτημα II, για την δε εφαρμογή της συμβατικής μεθόδου αξιολόγησης περιβαλλοντικών κινδύνων 
είναι εκείνα του Παραρτήματος III της οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 


Γ ενικές επεξηγηματικές σημειώσεις 

Ομάδες ουσιών 

Στο Παράρτημα I περιλαμβάνονται ορισμένες καταχωρήσεις για ομάδες ουσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
απαιτήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης αφορούν όλες τις ουσίες τις καλυπτόμενες από την περιγραφή, 
εφόσον διατίθενται στην αγορά, κατά το μέτρο που αναφέρονται στους πίνακες Είηεεε ή ΕΙίικδ. Στην περίπτωση 
που μια ουσία η οποία καλύπτεται από καταχώρηση ομάδας ουσιών εμφανίζεται ως πρόσμειξη μιας άλλης 
ουσίας, οι απαιτήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης που περιγράφονται στην καταχώρηση της ομάδας ουσιών 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επισήμανση της ουσίας. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχουν απαιτήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης για ορισμένες ουσίες που 
μπορούν να καλύπτονται από την καταχώρηση ομάδας ουσιών. Στις περιπτώσεις αυτές μια ειδική καταχώρηση 
του Παραρτήματος I θα δίδεται για την ουσία ενώ στην καταχώρηση ομάδας θα προστίθεται η φράση "εχυερί 
ιΙιοϊϊ ϊραΜΠειΙ είδβινίιείΐ ίιι ιΐιώ Αππεχ - πλην όσων αναφέρονται σε άλλο σημείο του Παραρτήματος". 

Σε άλλες περιπτώσεις, ορισμένες ουσίες μπορεί να καλύπτονται από περισσότερες της μιας καταχωρήσεις 
ομάδας. Ο οξαλικός μόλυβδος (Είιιεεδ Νο 212-413-5) για παράδειγμα καλύπτεται από την καταχώρηση για τις 
ενώσεις του μολύβδου (αριθ. καταλόγου 082-001-00-6) καθώς επίσης και από τα άλατα του οξαλικού οξέος (607- 
007-00-3). Στις περιπτώσεις αυτές, η επισήμανση της ουσίας αντικατοπτρίζει την επισήμανση της καθεμιάς από 
τις καταχωρήσεις ομάδας ουσιών. Στις περιπτώσεις που δίδονται διαφορετικές ταξινομήσεις για τον ίδιο 
κίνδυνο, χρησιμοποιείται στην ετικέτα της συγκεκριμένης ουσίας η πιο "αυστηρή" ταξινόμησή της (βλ. τη 
σημείωση Α παρακάτω). 

Οι καταχωρήσεις του Παραρτήματος I για τα άλατα (με οποιαδήποτε ονομασία) καλύπτουν τόσο τα άνυδρα όσο 
και τα ένυδρα άλατα εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 


Ουσίες με αριθμό ΕΙίηα 
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Στο Παράρτημα 1. οι ουσίες με αριθμό ΕΙίιιυυ έχουν γνωστοποιηθεί βάσει των διατάξεων της παρούσας Οδηγίας. 
Ο παραγωγός ή εισαγωγέας που δεν έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει τις ουσίες αυτές, πρέπει να ανατρέξει 
στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας αν προτίθεται να τις θέσει στο εμπόριο. 


Επεξήγηση των σημειώσεων πιιιι αναφέμυνται στην ταυτοποίηση, ταξινόμηση και επισήμανση των ουσιών 


Σημείωση Λ: 

Η ονομασία της ουσίας πρέπει να εμφανίζεται στην ετικέτα με μια από τις ονομασίες που δίδονται στο 
Παράρτημα I (βλ. άρθρο 23(2)(α)). 

Ιτο Παράρτημα I, χρησιμοποιείται ορισμένες φορές μια γενική ονομασία όπως "... ενώσεις" ή "... άλατα". Στην 
περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής ή κάθε άλλο πρόσωπο που θέτει στο εμπόριο μια τέτοια ουσία ζητείται να 
αναγράφει στην ετικέτα την ορθή ονομασία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το κεφάλαιο με τίτλο "Ονοματολογία" 
του Προλόγου: 

Παράδειγμα: για το ΒεΟΙ> (αριθ. Είηεεϊ 232-116-4): χλωριούχο βηρύλιο. 

Στην οδηγία ζητείται επίσης τα σύμβολα, οι ενδείξεις κινδύνου, οι φράσεις Κ και 5 που χρησιμοποιούνται για 
κάθε ουσία να είναι αυτές που δίδονται στο Παράρτημα I (άρθρο 23(2)(γ), (δ) και (ε)). 

Για τις ουσίες που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα ουσιών περιλαμβανόμενων στο Παράρτημα 1, τα 
σύμβολα, οι ενδείξεις κινδύνου, οι φράσεις Κ και 5 που χρησιμοποιούνται για κάθε ουσία πρέπει να είναι αυτές 
που δίδονται στην ενδεδειγμένη καταχώρηση του Παραρτήματος I. 

Για ουσίες που ανήκουν σε περισσότερες από μία ομάδα ουσιών περιλαμβανομένων στο Παράρτημα I, τα 
σύμβολα, οι ενδείξεις κινδύνου, οι φράσεις Κ και 5 που χρησιμοποιούνται για κάθε ουσία πρέπει να είναι αυτές 
που δίδονται και στις δυο σχετικές καταχωρήσεις του Παραρτήματος I. Στις περιπτώσεις που δίδονται δύο 
διαφορετικές ταξινομήσεις σε δύο καταχωρήσεις για τον ίδιο κίνδυνο, χρησιμοποιείται η ταξινόμηση που 
αντιστοιχεί προς τον μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου. 

Παράδειγμα: 

για την ουσία ΑΒ - χωρίς ατομική καταχώρηση στο Παράρτημα I: 


Καταχώρηση ομάδας ουσιών για ενώσεις του Α, του Παραρτήματος I: 

Κ,υρι·. Οαΐ. 1, Κ.61 Κερτ. ΟαΙ. 3, Κ62 Χη, Κ20/22 Κ33 Ν, Κ50-53 

Καταχώρηση ομάδα: ουσιών για ενώσεις του Β, του Παραρτήματος I: 

Οιιτ. Οαΐ.1, Κ45 Τ, Κ.23/25 Ν.Κ5Ι-53 

Η κατάταξη της ουσίας ΑΒ έτσι διαμορφώνεται ως εξής: 

031-ε. 031. I, Κ45 Κερτ. Οι. 1, Κ6Ι Κερτ. Οαΐ. 3, Κ62 Τ, Κ.23/25 Κ33 Ν, Κ50-53 


Σημείωση Β: 

Ορισμένες ουσίες (οξέα, βάσεις, κλπ.) διατίθενται στην αγορά σε υδατικά διαλύματα διαφόρων συγκεντρώσεων 
και επομένως τα εν λόγω διαλύματα χρειάζονται διαφορετική επισήμανση αφού οι κίνδυνοι ποικίλουν ανάλογα 
με τις συγκεντρώσεις. 

Οι καταχωρήσεις του Παραρτήματος I με σημείωση Β έχουν μια γενική ονομασία της εξής μορφής: "νιτρικό οξύ 


Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής ή κάθε άλλο πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά μια τέτοια ουσία σε 
υδατικό διάλυμα πρέπει να αναφέρει την επί τοις εκατό συγκέντρωση του διαλύματος πάνω στην ετικέτα. 

Παράδειγμα: νιτρικό οξύ 45%. 

Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, υποτίθεται ότι η επί τοις εκατό συγκέντρωση υπολογίζεται σε 
βάρος/βάρος. 

Η χρησιμοποίηση προσθέτων στοιχείων (π.χ. πυκνότητα, βαθμοί Βαυιτια) ή περιγραφικές φράσεις (π.χ. ατμίζον ή 
παγόμυρφο) επιτρέπεται. 
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Σημείωση Γ ; 


Ορισμένες οργανικέ; ουσίες μπορούν να τεθούν στο εμπόριο είτε με κάποια ειδική ισομερή μορφή είτε ω; 
μείγμα διαφόρων ισομερών. 

Στο Παράρτημα I, χρησιμοποιείται ορισμένες φορές μια γενική ονομασία του τύπου: "ξυλενύλη". 

Στην περίπτωση αυτή ο παραγωγό; ή κάθε άλλο πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά μια τέτοια ουσία πρέπει να 
αναγράφει στην ετικέτα αν η ουσία είναι κάποιο συγκεκριμένο ισομερές (α) ή είναι μείγμα ισομερών (β). 

Παράδειγμα: (α) 2,4-διμεθυλοφαινόλη 

(β) ξυλενόλη (μείγμα ισομερών). 


Σημείωση Ο: 

Ορισμένες ουσίες που υπόκεινται σε αυθόρμητο πολυμερισμύ ή αποσύνθεση διατίθενται γενικά στην αγορά υπό 
σταθεροποιημένη μορφή. Στο Παράρτημα I της οδηγίας καταχωρούνται υπό την εν λόγω μορφή. 

Ωστόσο, τέτοιες ουσίες μερικέ; φορές διατίθενται στην αγορά σε μη σταθεροποιημένη μορφή. Στην περίπτωση 
αυτή, ο παραγωγός ή κάθε άλλο πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά την ουσία αυτή πρέπει να αναγράφει στην 
ετικέτα την ονομασία της ουσίας ακολουθούμενη από τις λέξεις "μη σταθεροποιημένη, ηοιι-$ΐ3ΐ>ίΙί$ίϋ". 

Παράδειγμα: μεθακρυλικό οξύ (μη σταθεροποιημένο). 


Σημείωση Ε: 


Ουσίες με ειδικές επιδράσεις επί της ανθρώπινης υγείας (βλ. κεφάλαιο 4 του Παραρτήματος VI) που έχουν 
ταξινομηθεί ως καρκινογόνε;, μεταλλαξιγόνες και/ή τοξικές στην αναπαραγωγή στις κατηγορίες 1 ή 2, 
υπάγονται στη σημείωση Ε αν είναι επίσης ταξινομημένες ως πολύ τοξικές (Τ+), τοξικές (Τ) ή επιβλαβείς (Χη). 
Για τις ουσίες αυτές, οι φράσεις κινδύνου Κ.20, Κ.2Ι, Κ.22, Κ23, Κ24, Κ.25, Κ26, Κ.27, Κ28, Κ39, Κ68 (επιβλαβείς), 
Κ48 και Κ.65 και όλοι οι συνδυασμοί αυτών των φράσεων κινδύνου έπονται της λέξης "επίσης". 


Παραδείγματα: Κ45-23 "Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Επίσης τοξική στην εισπνοή" 


Κ46-27/28 "Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. Επίσης πολύ τοξική 
σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης". 


Σημείωση Ρ: 

Η ουσία αυτή μπορεί να περιέχει σταθεροποιητή. Αν ο σταθεροποιητής τροποποιεί τις επικίνδυνες ιδιότητες της 
ουσίας, όπως υποδεικνύονται από την ετικέτα του Παραρτήματος I, πρέπει να τοποθετείται ετικέτα σύμφωνα με 
τους κανόνες επισήμανσης επικινδύνων παρασκευασμάτων. 


Σημείοιση Ο: 

Η ουσία αυτή μπορεί να τεθεί στην αγορά υπό μορφή εκρηκτικού, στην περίπτωση δε αυτή πρέπει να 
αξιολογείται χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες μεθόδους δοκιμής και να τοποθετείται ετικέτα που απεικονίζει 
τις εκρηκτικές ιδιότητες της. 


Σημείωση Η: 

Η ταξινόμηση και η ετικέτα της ουσίας αυτής αφορούν τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στις φράσεις 
κινδύνου σε συνδυασμό με τις ενδεδειγμένες κατηγορίες κινδύνου. Οι απαιτήσεις του άρθρου 6 της Οδηγίας για 
τους κατασκευαστές, πωλητές και εισαγωγείς της ουσίας αυτής ισχύουν και για κάθε άλλο ζήτημα ταξινόμηση; 
και επισήμανσης. Η τελική ετικέτα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις του μέρους 7 του Παραρτήματος VI τη; 
οδηγίας. 

Η παρούσα σημείωση καλύπτει ορισμένες ουσίες παράγωγα του άνθρακα και του πετρελαίου και ορισμένε; 
καταχωρήσεις ομάδων ουσιών στο Παράρτημα I. 


Σημείωση ύ : 
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Η ταξινόμηση ως καρκινογόνου μιας ουσίας δεν ισχύει αν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία περιέχει λιγότερο 
από 0,1 % \ν/\ν βενζόλιο (Είηουί Νο 200-753-7). Η σημείωση αυτή καλύπτει μόνο ορισμένες ουσίες πολύπλοκα 
παράγωγα άνθρακα και πετρελαίου στο Παράρτημα I. 


Σημείωση λ'. 

Η ταξινόμηση ως καρκινογόνου μιας ουσίας δεν ισχύει αν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία περιέχει λιγότερο 
από 0,1 % νν/νν 1,3-βουταδιενίου (Είιΐίιΐϊ Νο 203-450-8). Αν η ουσία δεν ταξινομείται ως καρκινογόνος, ισχύουν 
τουλάχιστον οι φράσεις 5 (2-)9-Ι6. Η σημείωση αυτή ισχύει μόνο για ορισμένα πολύπλοκα παράγωγα 
πετρελαίου στο Παράρτημα I. 


Σημείωση ί: 

Η ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου δεν ισχύει αν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία περιέχει λιγότερο 
από 3 % εκχύλισμα ΡΜ50 όπως μετράται με την ΙΡ 346. Η σημείωση αυτή καλύπτει μόνο ορισμένα πολύπλοκα 
παράγωγα πετρελαίου στο Παράρτημα I. 


Σημείωση Μ: 

Η ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου δεν ισχύει αν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία περιέχει λιγότερο 
από 0,005 % \ν/\ν βενζο[α]-πυρένιο (Είηες$ Νο 200-028-5). Η σημείωση αυτή καλύπτει μόνο ορισμένα πολύπλοκα 
παράγωγα του άνθρακα στο Παράρτημα I. 


Σημείωση Ν: 

Η ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου δεν ισχύει αν είναι γνωστή η πλήρης διαδρομή διύλισης και μπορεί 
να δειχθεί ότι η ουσία από την οποία προέρχεται δεν είναι καρκινογόνος. Η σημείωση αυτή καλύπτει μόνο 
ορισμένα πολύπλοκα παράγωγα πετρελαίου στο Παράρτημα I. 


Σημείωση Ρ: 

Η ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου δεν ισχύει αν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία περιέχει λιγότερο 
από 0,1 % νν/\ν βενζόλιο (Είηεοϊ Νο 200-753-7). 

Αν η ουσία ταξινομείται ως καρκινογόνος ισχύει επίσης η σημείωση Ε. 

Αν η ουσία δεν ταξινομείται ως καρκινογόνος ισχύουν τουλάχιστο οι φράσεις 5 (2-)23-24-62. 

Η σημείωση αυτή καλύπτει μόνο ορισμένα πολύπλοκα παράγωγα πετρελαίου στο Παράρτημα 1. 


Σημείωση ζ) : 

Η ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου δεν ισχύει αν μπορεί να αποδειχθεί ότι η ουσία πληροί έναν από 
τους παρακάτω όρους: 

μια δοκιμασία βραχυπρόθεσμης βιοπαραμονής με εισπνοή έχει δείξει ότι ίνες μήκους άνω των 20 μπι έχουν 
σταθμισμένο χρόνο ημιζωής μικρότερο από 10 ημέρες, ή 

μια δοκιμασία βραχυπρόθεσμης βιοπαραμονής με ενδοτραχειακή έγχυση έχει δείξει ότι ίνες μήκους άνω 
των 20 μιη εμφανίζουν σταθμισμένο χρόνο ημιζωής μικρότερο των 40 ημερών, ή 

μια κατάλληλη ενδοπεριτονεακή δοκιμασία δεν εμφάνισε ενδείξεις υπερβολικής καρκινογένεσης ή 

απουσία σχετικής παθογένεσης ή νεοπλασματικών μεταβολών σε μια κατάλληλη μακροπρόθεσμη 
δοκιμασία εισπνοής. 


Σημείωση Λ: 

Η ταξινόμηση μιας ουσίας ως καρκινογόνου δεν ισχύει σε ίνες σταθμισμένου μήκους γεωμετρικής μέσης 
διαμέτρου μείον δύο τυπικών γεωμετρικών σφαλμάτων ανωτέρου των 6μπι. 
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Σημείωση 5': 

Η ουσία αυτή μπορεί να μη χρειάζεται ετικέτα σύμφωνα με το άρθρο 23 (βλ. μέρος 8 του Παραρτήματος VI). 


Επεξηγήσεις των σημειώσεων σχετικά με την επισήμανση των παρασκευασμάτων 

Η σημασία των σημειώσεων που εμφανίζεται δεξιά των ορίων συγκέντρωσης έχει ως εξής: 


Σημείωση I: 

Η αναφερόμενη συγκέντρωση ή. εν απουσία τέτοιων συγκεντρώσεων, οι γενικές συγκεντρώσεις της οδηγίας 
1999/45/ΕΚ είναι το επί τοις εκατό ποσοστό κατά βάρος του μεταλλικού στοιχείου υπολογιζόμενου σε σχέση 
προς το συνολικό βάρος του παρασκευάσματος. 


Σημείωση 2: 

Η αναφερόμενη συγκέντρωση του ισοκυανιούχου είναι το επί τοις εκατό ποσοστό κατά βάρος του ελευθέρου 
μονομερούς υπολογιζομένου σε σχέση προς το συνολικό βάρος του παρασκευάσματος. 


Σημείωση 3; 

Η αναφερόμενη συγκέντρωση είναι το επί τοις εκατό ποσοστό κατά βάρος χρωμικών ιόντων εν διαλύσει στο 
νερό, υπολογιζομένων σε σχέση προς το συνολικό βάρος του παρασκευάσματος. 


Σημείωση 4: 

Παρασκευάσματα περιέχοντα τις ουσίες αυτές ταξινομούνται ως επιβλαβή με το Κ65, αν πληρούν τα κριτήρια 
του μέρους 3.2.3 του Παραρτήματος VI. 


Σημείωση 5: 

Τα όρια συγκέντρωσης για τα αέρια παρασκευάσματα εκφράζονται σε επί τοις εκατό ποσοστό όγκου προς όγκο. 


Σημείωση 6: 

Παρασκευάσματα περιέχοντα τις ουσίες αυτές λαμβάνουν το χαρακτηρισμό Κ67 αν πληρούν τα κριτήρια του 
μέρους 3.2.8 του Παραρτήματος VI. 


I I Σημείωση αυτή δεν εφαρμόζεται από την ημερομηνία από την οποία ισχύουν τα κριτήρια για τη χρήση της Κ67 όπως 
καθορίζονται στην Οδηγία 1999/45/ΕΚ. 
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ΤΛΒΕΑ Α - ΤΑΒΕΕ Α - ΤΑΒΕΕΕΕ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΤΑΒΕΕ Α - ΤΑΒΕΕΑϋ Α - ΤΑΒΕΕΕΑ Α - ΤΑΒΕΕ Α - 
ΤΛΒΕΕΑ Α - ΤΑΒΕΕΕ Α -ΤΑϋΕϋΚΚΟ Α 

Εΐϋΐίΐ ϋε Ιομ εΐεηιεηίοχ ηιιίιηίεοδ εΙιιώΙΊοικΙοί ροΓ ϊιι πύιικτο αΐόπιίεο (Ζ) 

ΕΒίε ονετ §Γυηιΐ5ΐοίΪ6Γ, οπΙικί εΐΐετ όει·ε5 αιοηινχμΐ (Ζ) 

ΕΕιΙε ιΙογ εΐιεηιίίεΐιεη ΕΙειηεηΙε. μεοπίηει ηαοΙι ιίει- ΟπΙηιιη^ϊζιιΙιΙ (Ζ) 

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ) 

Είει οί'εΙιειηίεαΙ εΐβπιεηυ ΙίεΙεά αεεοΓίϋπζ ιο ιΐιείι· αίοιυίο ιιυπιάετ (Ζ) 

Είίΐε ϋεί έίέιηεηΐϊ εήίπιίηυεε εΐα^έί δείοπ Ιευι- παπιέτο ιιΐοηιίςυε (Ζ) 

ΕΙεηεο ϋε“Ιί εΐεηιεηΐί οΗιηιίεί οπϋηαΐί ϊεεοηόο ίΙ Ιογο ηυηιείΌ αίοιηίεο (Ζ) 

ΕμϊΙ ναη εΙιειηΐϊεΚε είειηεηίεη. 2εηιη§5νίιίλΐ ηαατ αιοοπι§ο\νίεΕΐ (Ζ) 

Εώΐα 005 είειτιεηΐοδ ςυιΤηίεοί οπίεηικίο:; 3ε2ΐΐΓκ1ο ο 5ευ ηύιηεΓΟ αΐόηιίεο (Ζ) 

Είϊΐο όνει· §Γυηάαιηηεη. οπίικιάε εήετ όεταχ αΙοητηιιιηιηεΓ (Ζ) 

ΑΙΕιιαίηείάεη ΙυεΚεΙο. ]α^ε5ΐν5ΐυ\υη πιυΕααη (Ζ) 




\ν / β55€Γ5ίοΛ Ηλ^ΓΟ^εη I Υδρογόνο Ηγότο^εη ΓίΤϊϋτό§εηο ϊΐχϋΐΌβϊηε Ιόιο^εηο Υ/αίοηίΐοΓ 
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ΟΙα^ί 11 ^αοόη εδρεαιιΐ ραπι 1α$ δυδίεηείαε οηζάηίεαιί 
δίΕΓίΐΞ ίηόίΙεΙίιΐΒ ϋΓυι^αηίίΕε δΙοΙΤετ 
5ρεζίεΙ1ε Αηοηΐηιιιι^ Ιι'ιγ ϋίε οηζεηίδείιεη 5ιο1ϊε 
Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών 
ΧρεείαΙ εΐ35$ίΓιεαιίοη Γοτ 0Γ§3πίε ϊΐώδίαπεεδ 
(ΓΙαίϊίΓιεείιοη ραπίειιΐίετε αυχ δΐιβίίαικεδ 0Γ§αιιίηυ65 
Οΐ355ί11οαζίοηε δρεείεΙε ρετ 1ε ςοδίαηζε οτ^αηίεΐιε 
$ρεεία1ε ίηϋεΐίη^ νοοτ ιΐε οτ^απίδεΚε δίοίΤεη 
ΟαΒδίΓιεαςίο ε;ρεείαΙ ραπι αδ^υΕδίάηεώδ οτ^άηίεαί 
$ϋΓ5ΐτί1ί1 ίπόεΐηίιΐβ εν 0Γ§αηί5Εα αιπηεη 
Επίνϊϊΐγΐιιηϊΐ ΟΓ^εαιιΐδΐΠε είηείΙΙε 
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601 ΗίϋΐΌεαιΙκιΐΌδ 
ΟίΐιΊιυηΠγϋπϋει· (ΠιιΙΗπηίει·) 
ΚοΙιΙεη\ναδδει·δΙυΙΐε 
Υδρογονάνθρακες 
ΗνϋΓοεαΓΗοηδ 

I ΙνϋΓοεαιΉαι-εδ 

ΙϋΓοεηΓΗιιπ 

ΚοοΚναΙεΓδΙοΙΐεη 

ΗίϋΓοεαιύοηειοδ 

ΚοΙνίΗεη 

ΗϋΙίνεϋχΙ 

602 ΗίϋΓοεαιΐιιιυδ Ηα1ο»εηαϋοδ 
ΗαΙο§εηδυΗδΙίΙυει·εϋε οαΓΗοηΗγϋπϋει· 
Ηαίο§εη-ΚοΗ1εη\ναδδει·δΙοίϊε 
Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων 
ΗαΙοκηοΐεϋ Η) όΓοειιτΗοιίδ 

ϋέπνέδ Ηαίοεέηεδ ϋεδ ΗγϋΓοεαιΉαΓεδ 
Οεπναΐί ίϋΐΌοαιΉιΐΓί αίο^επαΐί 
ΟεΙιαΙο§εηεεπ1ε ΗοοΚναΐεΓδίοΙϊεη 
ΗίιΐΓοεαιΐ)θηεΙυί Ηα1ο§εηαϋϋδ 
ΗαΙυ^εηεπιϋε ΗοΙναΙεη 
ΗαΙο^εηοίΟυΙ ΗίίΙΚεϋγΙ 

603 ΑίεοΗοίεδ ν ϋεπν ηϋοδ 
ΑίλοΗοΙετ υε δεΓϋ> ϋεπναίει· 

ΑΙΙεοΗοΙε ιιικ) ίΗτε ϋεπναίε 
Αλκοόλες και παραγωγό τους 
ΑίεοΙιοΙδ αηϋ ιΗείτ ϋετίναΐίνεδ 
ΑΙεοοΙδ εΐ ϋέτίνέδ 

ΑΙεοΙί ε ϋετίναΐί 
ΑΙεοΙιοΙεη εη ϋετίναιεη 
ΑΙαοοίδ ε ϋετίναϋοδ 
ΑΙΙεοΗοΙετ οεΗ ϋεΓαδ ϋεπναι 
ΑΠεοΗοΙί^η πϋόε:;]οίΐί];ιπιιυίδε[ 

604 Ρεηοίεδ >' ϋεπναϋοδ 
ΡΚεηοΙεΓ ο§ ϋετεδ ϋεπνιιΙεΓ 
ΡΙιεηοΙε από ιΙιγο Οετίναίε 
Φαινόλες και παραγωγό τους 
ΡΗεηοΙδ αηϋ ιΗείι· ϋεπναΐίνεε 
ΡΗέηοΙδ εΐ ϋέηνέδ 

Ρεηοΐί ε ϋεηναΐί 
ΡεηοΙεη εη ϋεηναιεη 
Ρεηόίδ ε ϋεπναϋοδ 
ΡεηοΙετ οεΗ ϋεταδ ϋετίναΐ 
ΡεηοΙίι]α ηίίϋεη]οΗόαηηαίδεΐ 

605 ΑΙϋείιίϋοδ γ ϋετίναϋοδ 
ΑΙϋεΗγϋετ ο§ (Ιετεΐ ϋετίναΐετ 
ΑΙϋείιγϋε αηϋ ίΙιτε Οετίναίε 
Αλόεΰδες και παραγωγό τους 
ΑΙϋεΙιγϋεδ αηϋ (Ιιείτ ϋετίναΐίνεδ 
ΑΙϋέΙιγϋεδ εΐ ϋέτίνέδ 

Αίϋείϋί ε ϋετίναΐί 
ΑΙϋεΙιγϋεη εη ϋετίναιεη 
ΑΙϋείϋοδ ε ϋετίναϋοδ 
ΑΙϋεΗγϋετ οεΗ ϋεταδ ϋετίναι 
ΑΙϋεΗγϋίΙ,ία ηίίϋεη ^ΗϋαηηαίαεΙ 


606 (,’ειοηαδ ν ϋετίναϋοδ 
ΚεΙοηετ ο§ ϋετεα ϋετίναιετ 
ΚεΙοηε ιιηϋ ΪΙιγο Οετίναίε 
Κετόνες και παράγωγό τους 
ΚεΙοηεδ αηϋ (Ιιείτ ϋετίναΐίνεί 
ΟέΙοηεδ εΙ ϋέτίνέδ 

(ΓΗεΙοηί ε ϋετίναΐί 
ΚεΙοηεη ειι ϋετίναιεη 
ΟεΙοηαδ ε ϋετίναϋοδ 
ΚεΙοηετ οεΗ ϋεταδ ϋετίναι 
Κειοηίι ]α ηίίϋεη ]οΙιϋαηηαίδει 

607 Αείϋοδ οτ§άηίεοδ γ ϋετίναϋοδ 
Οτ§αηίδ1έε δντετ ο§ ϋετεα ϋετίναιετ 
Οτ^αηίδεΗε δίίιιτεη ιιηϋ ίΙιτε Οετίναίε 
Οργανικό οξέα και παράγωγό τους 
Οτ[>αηίε αείϋα αηϋ (Ιιείτ ϋετίναΐίνεδ 
Αείϋεδ οτ^αηίριιεδ ε( ϋέτίνέδ 

Αείϋί οτ§αηίεί ε ϋετίναΐί 
Οτ$>αηίδθΗε ζιιτεη εη ϋετίναιεη 
Αείϋοδ οτζάηίεοα ε ϋετίναϋοδ 
ΟτααηίδΗα δντοτ οεΗ ϋεταα ϋετίναι 
Οτ§ααηίδεΐ Ηαροί]α ηίίϋεη ]ο1ιϋαηηαίδεΙ 

608 Νίιτίίοα 
Νίΐτίίετ 
Νίΐτίίε 
Νιτρίλια 
ΝίΙτίίεδ 
ΝίΙτίίεδ 
Νίιτίΐί 
Νίΐτίΐΐεη 
Νίιτίΐοδ 
ΝίΐτίΙετ 
Νίΐτίίίίι 

609 Οετίναϋοβ ηίΐταϋοδ 
ΝίιτοΓοτΗίηϋείδετ 
Ν ίΐτονετβίηϋυη^εη 
Νιτροενώσεις 
Νίΐτο εοτηρουηϋδ 
ϋέπνέϊ πίΐτέδ 
ΝΗτοϋετίναΐί 
ΝίιτονετΗίηϋίπβεη 
ϋετίναϋοδ ηίΐταϋοα 
Κνανε(οτεηίη§ατ 
ΝίΐτογΗϋίδΙεεΙ 

610 ϋετίναϋοδ είοτοηίΐταϋοδ 
ΟΗΙοτηίΙτοΙότΗίηϋεΙδετ 
ί.ΉΙοτηίΙτονετΗίηϋυηί’εη 
Χλωρονιτροενώσεις 
(.ΉΙοτοηίΐτο εοπιροαηϋδ 
ϋέτίνέδ εΗΙοτοηίΙτέα 
ΟοΓοηίίΓο ϋετίναίί 
ΟΠΙοοπιίίΓονεΓΗίηϋίη^εη 
ϋετίναϋοδ είοΓοηίίπιϋοδ 
ΚΙοΓηί(ΓοίθΓεηίη83Γ 
ΚΙοοππίΐτογΗϋίδΙεεΙ 
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611 Πετίναάυχ αζοίεοχ ν αζοχί 
Λζοχν- υς αζοίυτΗίιιδεΙχετ 
Λζιιχ) - ιιιιδ ΑζονετΗίηδυη^εη 
Αζωξυ- και άζω-ενώσεις 
Αζοχ) - αηδ αζο εοιηροιιηδχ 
Οεπνεχ αζοχ> εϊ ο/λ)Κ|ι:οχ 
Α ζυχχί- ο αζοδεήναΐί 
Λζοχγ- εη αζοχ ετΗίιιδίιι§εη 
Οετίναάοχ αζοχί ο α/υ;οοχ 
Αζοχί- ΟεΗ αζοίοτεηίηματ 
ΛΐχοΙ<χί-]α αιχονίιδίχίεεί 

612 Ιλετίναδοχ αιηίηαδυχ 
Αιηίιιετ 

ΑηιίηυνετΗίηόυη^εη 
Αμινοενώσεις 
Αιηίηο εοιηροιιηδχ 
ϋόπνεχ αιηίηέχ 
Αιτιϊηοίΐεηναιί 
ΑιπϊηονετΗϊηδϊηςεη 
Οετίνοδοχ αιηίηαδοχ 
Αιηίηετ 

ΑιηίίηίγΗδίχιεεΙ 

613 Βαχεχ Πείετοοίεΐίεαχ γ δετίναδοχ 
Ηείετοεγλίίχλε Βαίοτ ομ δετεχ δετίναΐετ 
ΗεΙετοεγεΙίχεΗε Βαχεη από ϋ'.Γε ΟετίναΙε 
Ετερο κυκλικές βάσεις και παραγωγό τους 
Ηειετοενεΐίε Ηαχεχ αηδ ΙΙιεΪΓ δετίναΐίνεχ 
Βαχεχ ΠέΙέτοενεΙίςιιεχ εΙ δέτίνέχ 

Βαχί εΙεΓοείεΙίεΗε ε δετίναΐί 
ΗεΙετοεγεΙίχεΗε Ηαχεη εη Ηιαη δετίναΐεη 
Βαχεχ Ηείετοείεΐίεαχ ε δετίναδοχ 
ΗεΙετοογλΙίχΙεα Ηαχετ οεΗ δεταχ δετίναΐ 
ΗεΙετοχγΙδίχει επιαΗχεί ]α ηϋδεη ]οΗδαηηαίχε( 

614 Οΐυεόχίδοχ ν αίεαίοίδεχ 
ΟΙγεοχίδετ ο% αίλαίοίδετ 
Οίγεοχίδε από ΑΙΗαΙοίδε 
Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή 
Οίγεοχίδεχ αηιΐ αΙΗαΙοίδχ 
ΟΙυεοχίόεχ ει αίεαίοίδεχ 
Οΐυεοχίδί ε αΙεαΙοίδί 
Οίγεοχίδεη εη αΙΗαΙοϊδεη 
ΟΙίεόχίδοχ ε αίεαίοίδεχ 
ΟΙγΙεοχίδετ οεΗ αίλαίοίδετ 
ΟΙγΙωχίδίι]α αΙΙεαΙοίδίι 

615 ΟίαηαΙοχ ε ίχοείαηαίοχ 
ΟγαηαΙετ ο§ ίχοεγαηαΐετ 
Ογαηαίε υηδ ΙχοεγαηαΙε 
Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις 
(Γναηαΐεχ αηδ ίχοεγαηαΐεχ 
ΟγαηαΙεχ εΐ ίχοεγαηαΐεχ 

ΟαηαΙί ε ίχοείαηαιί 
Ε'γαηαΙεη εη ίχοεγαηαΐεη 
ΟίαηαΙοχ ε ίχοείαηαίοχ 
ΟγαηαΙετ οεΗ ίχοεγαηαΐετ 
δγαηααΐί^α ίχοχγαηααιίΐ 


616 Ατηίδαχ ν δετίναδοχ 
Ατηίδετ οε δετεχ δετίναΐετ 
Αιηίδε υηδ ϋίΓε ϋεπναιε 
Αμίδια και παράγωγά τους 
Αηιίδεχ αηδ (Ιιείτ δετίναΐίνεχ 
Αηαϊείε® ει δέτίνέχ 
Ατηπιίδί ε δετίναΐί 
Αηιίδεη εη δετίναΐεη 
Ατηίδαχ ε δετίναδοχ 
ΑπιίιΙεΓ οεΗ δεταχ δετίναι 
Ατηίδίιρ ηϋδεη ,ίοΗδαηηαίχεί 

617 Ρετόχίδοχ οτ^άηίεοχ 
Οτααηίχλε ρετοχίδετ 
Οτ§αηίχεΗε Ρετοχίδε 
Οργανικά υπεροςείδια 
Οτεαηίε ρετοχίδεχ 
Ρετοχγδεχ οτ§αηίςυεχ 
Ρετοχχίδί οτ§αηίεί 
ΟτααιϋχεΗε ρετοχίδεη 
Ρετόχίδοχ οτ§άηίεοχ 
Οτ@αηίχΙία ρετοχίδετ 
Οτ°ααηίχεΙ ρετολχίδϋ 

647 Εηζίιηαχ 
Εηζνιηετ 
Εηζγπιε 
Ένζυμα 
Εηζγιηεχ 
Εηζγτηεχ 
Εηζίπιί 
Εηζγιηεη 
Εηζίιηαχ 
Εηζγιηετ 
ΕηΙχγγπιίΐ 

648 ϊυχίαηείαχ εοίηρΙε]αχ δετίναδαχ δεί εατΗόη 
ΚοιηρΙελχε ΙευΙδετίναΙετ 

Λ οχ ΚοΗΙε αΗξεΙεήεΙε ΗοπιρΙεχε 5ΐοΙϊε 
Συμπλοκές ουσίες παραγόμενες από άνθρακα 
ΟοΓηρΙεχ χυΗχΙαηεεχ δετίνεδ Ιγοπι εοαΙ 
5αΗχιαηεεχ εοιηρίεχεχ δέτίνέεχ δη οΙκιγΗοιι 
δοχίαηζε εοτηρίεχχε δετίναιε δαΙ εατΗοηε 
Οοιηρίεχε χίεεηΗοοΙδετίναΐεη 
ΧαΗχΙάηείίΐχ εοπιρίεχεχ δεΓΐναδοχ δο εατνδο 
Κοηιρίεχα ΗοΙδετίναΙ 
ΜϋηίιηυΐΗαίχεΙ ΗϋΙμοΗδεηηιιίχεΙ 

649 ϊυχίηηείαχ εοπιρΙε]υχ δετίναδαχ δεί ρεΙΓόΙεο 
ΚοηιρΙεΗχε οΙίεδετίναΐεΓ 

Αυχ ΕτδοΙ αΗ§εΙεί(ε(ε ΙεοιηρΙεχε δΙοΓΓε 
Συμπλοκές ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο 
Οοηιρίεχ χυΗχΙαηεεχ δετίνεδ (τοιη ρειτοΐεοηι 
ΗοΗχΙοηεεχ εοιηρίεχεχ δέτίνέεχ δα ρέΐτοίε 
δοχϊηηζε εοιηρΙεχχε δετίναιε δαί ρείτοΐίυ 
ΟοτηρΙεχε αατδοΐίεδετίναΐεη 
δοΗχίάηείαχ εοπιρΙεχαχ δετίναδαχ δο ρειτόΐεο 
Κοτηρίεχα ο1]εδετίναι 
ΜοηίηηιΐλαιχεΙ δΙ]γ{οΗδαηηαίχε( 
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650 


ΝιιΜϋηοκίϋ ϋΐ\0Γ$;ΐ$ 
ΡίνϋΓϋΰ 5ΐθίϊθΓ 

ϋιοΐϊυ 

Διάφορες ουσίες 
ΜϊίίυοΙΙαηίίΟϋϊ ϋΐιΙκίαηαΉ 
8ιιΗί»(ϋΐΐϋ65 ϋίνΰΓϋΰϋ 
Κοϋϋιηζβ (ϋνέηκ 
ΟίνϋΓϋΰη 

ϋυΙτχώιιαΉ ϋινοτ^ϋϋ 
ΟίνοΓϋΰ αιηιΐίΐι 

Μυιιΐ αίηβΰΐ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Β 




004-002-00-2 ενώσεις τοιι βηρυλίου εκτός από τα διπλά Λ - ί'ιιτε. ύ'πΐ. 2; Κ49 Γ’Γι; Ν 

πυριτικά άλατα αργιλίου-βηρυλίου και ϋ ΐ+; Κ26 Κ: 49-25-26-36/37/38-43-48/23- 

εκείνα που κατονομάζονται σε άλλο | ; Κ25-48/23 51/53 

σημείο αυτού του παραρτήματος Χί; Κ36/37/38 8:53-45-61 
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σημειώσεις σχετικές με ουσίες ** σημειώσεις σχετικές με παρασκευάσματα 


















σημειώσεις σχετικές με ουσίες ** σημειώσεις σχετικές με παρασκευάσματα 
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σημειώσεις σχετικές με ουσίες σημειώσεις σχετικές με πι/ρασκειισσμιπτι 








































ΙϊηΙίη ηιίΊηΙο (150) 212-984-0 900-95-8 ΟβΓε. (."οι. 3; Κ40 Τ+; Ν 

οξεικός τριφαινυλοκασσίτερος Κερί-, 0 3 ι. 3; Κ63 Κ: 24/25-26-37/38-40-41-48/23- 

Τ+; Κ26 50/53-63 

Τ; Κ24/25-48/23 8: (Ι/2-)26-28-36/37/39-45-60- 

Χί; Κ37/38-41 61 


9868 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



'σημκιιοπί'.ις σχ»:τικ*:ς μι: ουσΪΓ.ς ** πημί'.ιώπης σ/ί:τικ»:ς μι: π«ραακ»:υάσμ«Τ(ΐ 


















“σημείωσης σχετικές με ουσίες ** σημείωσης σχετικές με παρασκεύασμα™ 
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σημειώσεις σχετικές με ουσίες ** σημειώσεις σχετικές με παρασκευάσματα 






σημειώσει.. σχετικές με ουσίες ** σημειώσεις σχετικές με παρασκευάσματα 
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Α'4.Λ79..ν30.Λ31 ,Λ'32- 

συυλφονι>λαμινυ)|ίι:νζοϊκό(5-)]χαλκΊκό(ΙΙ) 
τρινάτριο, όπου ο=1,2.3.4 Α-8.9.10,11_ 
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...ΓΝ,^Ζ'Όνϊ Ζ'Όι/"! 
Γ 3ί ώί Η ώ (Λ Η ώ λ 


ΓΝ (V) Γ -4 ΓΛ 

Γ^ι · ΓΜ ΓΟ ■ · ιλ «*% <*“» 

Ν μ ^ 

Ο Ον Ο υ Ο ^ 5 Ο Μ ο 
ν*ι . ^ >/Ί . η Χί «Λ 3ί Ά 

Οί „ &. &.2 “ * “οί 

ρ*η . ~ ι> Κ ■ - 5> Οί · Γ· ! — -' ^ - 

^Ζ^ΧΖ^ίίβίΗΧΖΧΖ 


_ ί > 

ο 6 *$ - 

ι εΛ η Νθ 
η " 2 


ο 
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δονιτροιραινυλομεθυλεστέρας και 8: (2-)60-61 

ανθρακικός -1-οκτυλο-2,ή-δινιτρο- 

φαινυλεστέραϊ,_[__|_____ 
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'σημκιωσεις αχκτικκς μ»: οι>σι*:ς ** σημι:ι<;>σ*:ις σχι:τικ*:ς μι: πιΐ|Ήΐσκ»:υάαματϋ 
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ανισ\δινο)-3-σουλφονικο-2-(3,5-δινιχρο-2- 
οξειδοφαινυλαζω)-1 -ναφθολικο)χρωμικ:ό( 1 -) 
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>< ά: ιλ 


η 

ε· 
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(διαιθυλαμμωνιο)προπυλαμινο)-1,3,5- 
τριαζιν-2-υλαμινο)-3-σουλφονατο-1 - 
ναφθολατο))διγολκός(ΙΙ) _ 
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αμινο-4-μεθυλο-6-[3-(3- 
υδροξυπροποξυ)προπυλαμινο]-πυριδίνη; 3- 
κυανο-5-(2-κ:υανο-4-νιτρο-φαινυλαζω)-6- 













































9904 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



σημειώσεις σχετικές με ουσίες ** σημειώσεις σχετικές με παρασκευάσματα 
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σημειώσεις σχετικές με ουσίες '* σημειώσεις σχετικές με παρασκευάσματα 













































612-174-00-0 4,4-διμεθοξυβουτυλαμίνη 407-690-6 19060-15-2 Χη; Κ22 Ο 

Ο; Κ34 Κ: 22-34-43-52/53 

__Κ43 _ 8: (Ι/2-)26-36/37/39-45-61 
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σημειώσεις σχετικές με ουσίες ** σημειώσεις σχετικές με παρασκευάσματα 
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σημειώσεις σχετικές με ουσίες ** σημειώσεις σχετικές με παρασκευάσματα 
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616-060-00-1 Προϊόν συμπύκνωσης του: 3-(7-καρβοξυεπτ- 413-770-1 - Χη; Κ22 Ο; Ν 

1 -υλο)-6-εξυλο-4-κυκλοεξανο-1,2- 0; Κ34 Κ: 22-34-43-50/53 

δικαρβοξυλικού οξέος με πολυαμίνες Κ43 $: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61 

_ (κορίως αμινο-αιθυλο-πιπεραζίνη και _____ 
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σημειώσεις σχετικές με ουσίες ** σημειώσεις σχετικές με παρασκευάσματα 
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σημειώσεις σχετικές με ουσίες ** σημειώσεις σχετικές με παρασκευάσματα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 

Αριθ. καταλόγου 


601-050-00- 


609-017-00-3 


613-006-00-9 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ 

Αριθ. καταλόγου 


006-005-00-4 

602-079-00-2 

612-111-00-7 

006-012-00-2 

603-056-00-Χ 

612-128-00-Χ 

015-022-00-6 

604-009-00-6 

612-147-00-3 

015-048-00-8 

604-042-00-6 

612-148-00-9 

015-072-00-9 

604-055-00-7 

613-048-00-8 

023-001-00-8 

605-016-00-7 

613-049-00-3 

024-012-00-0 

609-020-00-Χ 

613-140-00-8 

602-002-00-2 

612-033-00-3 

615-023-00-7 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤ 

Αριθ. καταλόγου 


048-003-00-6 

048-007-00-8 

603-066-00-4 

048-004-00-1 

602-025-00-8 


048-005-00-7 

603-029-00-2 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Ζ 

Αριθ. καταλόγου 


015-015-00-8 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Η 

Αριθ. καταλόγου 


1603-001-00-Χ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Θ 

Αριθ. καταλόγου 


016-023-00-4 

605-020-00-9 

611-001-00-6 

601-048-00-0 

609-007-00-9 

612-035-00-4 

603-063-00-8 

609-049-00-8 

612-051-00-1 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

Αριθ. καταλόγου 


604-005-00-4 


612-145-00-2 


612-146-00-8 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΝΕΧΟ 11 - ΒΙΕΑΟ II - ΑΝΗΑΝΟ II - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΑΝΝΕΧ II - ΑΝΝΕΧΕ II - ΑΕΕΕΟΑΤΟ II - ΒΠΕΑΟΕ II - 

ΑΝΕΧΟ II - ΕΙΙΤΕ II - ΒΙΕΑΟΑ II 

ΑΝΕΧΟ II 

$ίιτιί>οΙοδ ε ίηδίεβοίοηεδ (1ε ρείί^το (Ιε 138 δυδΐ3ηοΪ35 ν ρΓερ3Γ3δοδ ρε1ί(>Γθδθδ 

ΒΙΕΑΟ II 

ΡΒτεδγπιβοΙεΓ οί' Γ3Γε6εΐε§ηεΙδεΓ Γογ ί3Γΐίβε 8(οίίεΓ ο§ ρΓ8ερ3Γ3ΐεΓ 
ΑΝΗΑΝΟ II 

ΟείαΙΐΓεη5νιηΙ)θ1ε υηίΐ -ΕεζείεΗηυη§εη ΠίΓ βεβΗτΙίεΙιε δίοίϊε υηδ ΖυδεΓείΙυηβεη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα 
ΑΝΝΕΧ II 

δγιηδοΐδ 3η(1 ίηδίεηΐίοηδ οΓ δβηβεΓ Γογ δεη^εΓουδ 8υδδΐ3ηεεδ 3ηδ ρΓερβτεΐίοηδ 
ΑΝΝΕΧΕ II 

δγηιδοΐεδ εΐ ίηδίεβίίοηδ δε &άη&α δεδ δυδδίαηεεδ εΐ ρΓέρ3Γ3ΐίοηδ δ3η§εΓευδ8δ 
ΑΕΕΕΟΑΤΟ II 

δίσώοΐί ε ϊηδίεαζΐοηϊ δί ρεπεοίο δείΐε δθδ(3ηζε ε ρΓερ3Γ3ΐί ρεπεοΐοδί 

ΒΙδΕΑΟΕ II 

Οεν33Γδγπιδο1εη εη -33ηδυίδίη§εη ν3η §εν33Γΐμλε δΙοίΤεη εη ρΓερ3Γ31εη 

ΑΝΕΧΟ 11 

δίηιδοΐοδ ε ίηδίεαςοεδ δε ρεπ^ο δ3δ δυδδΐ3ηεί3δ ε ρΓερ3Γ3ςδεδ ρεπβΟδΒδ 

ΕΙΙΤΕ II 


V3Γοίιυδΐτΐ£ΓΕίΐ ί3 ηίίδεη ηίπιεί ν33Γ3ΐ1ίδίΙΙε είηείΐΐε ]3 ν3ΐπιίδΙείΙ1ε 

ΒΙΕΑΟΑ II 

ΡΒΓΟδγιηβοΙεΓ οοΗ Γ3Γθί>εΙεε1αιίη§3Γ Ιογ Γ3γ1ι§ 3 δηιηεη οεΐι δεΓεδηίη^ΒΓ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΝοΙο: 1.05 Ιειτοδ Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί γ Ν ηο Γοπηοη ροΠε όεΙ δίπιβοΐο. 

ΒειηεΓίαιίη^: Βοβδίονεπιε Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί 0 £ Ν υά^ΟΓ ίλλε εη άεΐ οΓδγιηύοΐεΐ. 

ΑηπιεΗαιης: Ρίε ΒυοίυΙοόεη Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί υηά Ν δίηά ηίεΗΐ ΒεδίαηόιείΙ όεδ ΟεΓοΗτεηδγιτιόοΙδ. 

Σημείωση: Τα γράμματα Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί και Ν δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου. 

ΝοΙε: ΤΗε ΙεΚετδ Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί οηά Ν άο ηοΐ ίοπη ροη οί ιίιε 5γπιόο1. 

Κεαιητςαε: Εεδ Ιεΐιτεε Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί εΐ Ν ηε ΓοηΙ ρο5 ροηίε άυ δγπιΐ3θΙε. 

ΝοΙο: Εε ΙεΙΙετε Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί ε Ν ηοη Γαηηο ροπε άεΙ δίηιόοΐο. 

Ορπιετλίη§: Ρε ΙεΙΙετε Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί εη Ν ιτιολεη @εεη όεεί υίΐ νοη ΗεΙ §εναθΓ5νΓηί)οοΙ. 

ΝοΙο: Αδ ΙείΓΟδ Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί ε Ν η3ο Γοζειη ραπε άο δίιτιόοΐο. 

Ηυοιηουΐιΐδ: νοΓοίΐυδπιειΈΕίεη ΕίφίηΙιιηηυΕδεΙ Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί γα 
Ν είνοί οΐε οδοο νοτοίΙυδίηεΓίΟςίδ. 

Αηπιοτληίηξ: ΒολδΙϊνετηο Ε, Ο, Ρ, Ρ+, Τ, Τ+, Ο, Χη, Χί οεΗ Ν υΙβδΓ ίηΐε εη <1εΙ ον δγηιόο1εη. 

Ε 



Ε5: Εχρίοδίνο 

ΡΑ: Ελδρίοδίν 

ΡΕ: ΕχρΙοδίοηδ^εΓόΗτΙίοίι 

ΕΕ: Εκρηκτικό 

ΕΝ: Εχρίοδίνε 

ΡΚ: ΕχρίοδίΡ 

ΓΓ: Εδρίοδίνο 

ΝΕ: Οηΐρίοίόοοτ 

ΡΤ: Εχρίοδίνο 

ΡΕ Κ,^ΜΐιΙΜν^ 

δν: Εχρίοδίνι 

Ο 



Εδ: ΟοιηόαΓεηιε 
ΡΑ: ΒτοηδηΕΓεηδε 
ΡΕ: Βτοηόί'ΰΓόεΓηό 
ΕΕ: Οξειδωτικό 
ΕΝ: Οχίδίζίηβ 
ΡΚ: ΟοπιόυΓοηΙ 
ΙΤ: ΟοΓηόυτεηΙε 
ΝΕ: ΟχγάεΓεηά 
ΡΤ: ΟοιηόυΓεηιε 
ΡΕ ΗορεΙίανο 
δΥ: Οχίδετοηδε 
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ρ 



Ε5: Ράείίπιεηΐε ίηίΐβπιεβίε 
ϋΑ: Με@εΐ ΕΓΒηόΓετΙίβ 
ϋΕ: ΕείεΗίεηΐζϋηάΙίοΗ 
ΕΕ: Πολύ εύφλεκτο 
ΕΝ: ΗίβΗΙγ {Ιειηηιεύΐε 
ΡΚ: ΡεείΙεπιεηΙ ίηΠείϊίΓηεΕΙε 
ΙΤ: Ρεείΐηιεηΐε ίπΓιεπιιτιεύίΙε 
ΝΕ: ΕίεΙιΙ οηΐν1αηιύ33Γ 
ΡΤ: Ρεείίπιεηΐε ίηίίβιηάνεί 
ΡΙ: ΗεΙροϊό 5γ11γν2 
5ν: ΜγεΙςεΙ ύΓβηάΓβι-Ιίίξΐ 

Ρ + 



Ε8: ΕχΙΓεπιβϋεπιεηΙε ίηΐΐεπιαύΐε 

ϋΑ: ΥύεΓϊΙ ί)Γ3η£ΐΪ3Γΐί§ 

ΟΕ: ΗοεΗεηιζϋηάΙίεΙι 
ΕΕ: Εξαιρετικά εύφλεκτο 
ΕΝ: Εχίτεπιείγ ίΐ3πιπΐ3ύ1ε 
ΡΚ: ΕχΙΓέπιειηεηΙ ίη(ΐ3ΓΠΓηαΒΙε 
ΙΤ: Ε8ΐΓεΓΠ3ΐοεηΐε ϊηΓιαιηιτίϋΒίΙε 
ΝΕ: ΖεεΓ ΙίεΗι οηΐνΐ3πιΙ>33Γ 
ΡΤ: ΕχΐΓεηΐ3ηιεηιε ίηίίαιτιάνεί 
ΡΙ: ΕπΙΙαίη Ηείροείί 5γ(1γν8 
8ν: Εχΐι-ειηΙ ύΓβηάίβΓίίβΙ 

Τ 



Ε5: Τόχίεο 
ϋΑ: Οίίιίβ 
ϋΕ: ΟίΛί§ 

ΕΕ: Τοξικό 
ΕΝ: Τοχίε 
ΡΚ: Τοχίςοε 
ΙΤ: Τθ55Ϊεο 
ΝΕ: νεΓ^ίΚί^ 
ΡΤ: Τόχίεο 
ΡΙ: Μγι-λγΙΙίηεη 
5Υ: ΟίίΊίβ 
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τ + 



Ε8: Μυν Ιόχίοο 
ϋΑ: Με^εΙ §ίίΙί£ 

ΌΕ: 3εΗτ £ίίΙίΒ 
ΕΕ: Πολύ τοξικό 
ΕΝ: νειτ Ιοχίο 
ΡΚ: ΤΓέ5 Ιοχίςιιε 
ΙΤ: Μοίΐο 1ο58ίεο 
ΝΕ: Ζεει - νεΓ§ιήί§ 

ΡΤ: Μαίιο Ιόχίοο 
ΡΙ: ΕΗίΙδίη ιτι>τΤνΙ1ίηεη 
5ν: ΜγοΤεΙ §ίίίί§ 

Ο 



Ε5: Οοιτοδίνο 
ΏΑ: /Είδεηάε 
ΠΕ: Αΐζεηό 
ΕΕ: Διαβρωτικό 
ΕΝ: Οοιτοδίνε 
ΓΚ: ΟοιτοδίΓ 
ΙΤ: Οοιτοδίνο 
ΝΕ: Βίβεηό 
ΡΤ: Οοιτοδίνο 
Ρ1: δχόν^ΙΙΒνδ 

5ν: ΡΓ313Π00 

Χη 



Ε3: Νοοίνο 

ϋΑ: δυηόΗεάδδΕϊόεΙί^ 

ΟΕ: ΟεδίιηόΗείΙδδοΙιϋίΙΙίοΙι 

ΕΕ: Επιβλαβές 

ΕΝ: Η3ΐτηίυΙ 

ΡΚ: ΝοοίΓ 

ΙΤ: Νοοίνο 

ΝΕ: 8οίΐ3(Ιε1ί]1ί 

ΡΤ: Νοοίνο 

ΡΙ: ΗβίΐΒίίίηεη 

3Υ: ΗϊΙδΟδΕβόΙίβ 
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Χί 



Ε8: Ιιτίΐεηΐε 
ϋΑ: Ιχ)^3ΐίιτίΙεΓεηί1ε 
ΡΕ: Κείζεηιΐ 
ΕΕ: Ερεθιστικό 
ΕΝ: ΙιτίΙεηΙ 
ΡΚ: Ιπ-ίΙεηΙ 
ΙΤ: ΙιτίΐαηΙε 
ΝΕ: ΙιτίΙετεικΙ 
ΡΤ: ΙιτίΙεηΙε 
Ρ1: ΑΓ5γιΐ3να 
$ν: ΙιτίΙεΓΗΐκΙε 

Ν 



Ε8: Ρε1ί§Γ050 ρ3Γ3 εΙ πιείϋο Βπιόίεηιε 

ϋΑ: Μϊ1]0ί3τ1ΐξ 

ϋΕ: ΕΙιτιννεΙί^εβΕτΙίοΕ 

ΕΕ: Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

ΕΝ: ΌΒη^ετουε Ρογ Ιδε εηνίΓοηιτιβηΙ 

ΡΚ.: Οβη§εΓειιχ ροιίΓ 1'εηνίΓοηηειηεηΙ 

1Τ: Ρεπεοΐοδο ρετ Γεηι’ηιεηιε 

ΝΕ: ΜίΙίευ§εν33Γΐ^Ε 

ΡΤ: Ρεπ§050 ρ3Τ3 ο 3ηιί)ίεηΙε 

Ρ1: ΥπιρεπεΙοΙΙε ν33Γ3ΐ1ϊηεη 

3Υ: Μί1]οί3Γΐί6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΑΝΕΧΟ 111 - ΒΙΕΑΟ 111 - ΑΝΗΑΝΟ III - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 - ΑΝΝΕΧ III - ΑΝΝΕΧΕ III - ΑΕΕΕΟΑΤΟ III - Β11ΕΑΟΕ 

III - ΑΝΕΧΟ III - ΕΙΙΤΕ III - Β1ΕΑΟΑ 111 


ΑΝΕΧΟ III 

Ν3ΐϋΓ3ΐεζ3 (1ε Ιοδ πεδ§03 εδρεείΓιεοδ βίπΐηιίδοδ 3 133 δΐΐδΟηείδδ γ ρι·ερ3Γ3δθδ ρείί^τοδοδ 

ΒΙΕΑΟ III 

Απεη βΓ <1ε δηειίΐ^ε πδίεί, Ηεγ ετ ίδτδυηδεί ιτιεεί (1ε ί3Γΐί§ε δΙοίΓετ ο§ ρΓ2ερ3Γ3ΐεΓ 
ΑΝΗΑΝΟ III 

ΒεζείεΚηαη^εη < 1 εΓ ΗεδοηίΙεΓεη Οείαίιτεη δει §είϊΗι- 1 ΐεΙιεη διοίϊεη ιαήεΐ ΖυΕεΓείΙυη^εη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα 

ΑΝΝΕΧ III 

ΝβΙυτε οΓ δρεεώΐ ΗδΙεδ 3(ιπδυΙεδ Ιο δβπ^εΐΌΐΐδ δυδδΟηεεδ 3ηδ ρτερ3Γ3ΐίοηδ 
ΑΝΝΕΧΕ III 

Νδΐυτε δεδ Ηδςυεδ ραιτίευΙίεΓδ αιΐπδυέδ 3υχ δαβδΟηεεδ εΐ ρτέραταΐίοηδ δαη^ετευδεδ 

ΑΕΕΕΟΑΤΟ III 

Ν3111Γ3 δει πδεΗί δρεείίίεί 3ΐ(πδιιίΙί 311ε δοδίβηζε ε ρτερ3Γ3(ί ρεπεοΐοδί 

ΒΙδΕΑΟΕ III 

Αατδ δετ δί)ζοηδει·ε βενατεπ ΙοεμεδεΗτενεη 33η §εν33Γΐί]1(ε δίοίϊεη εη ρτερ3Γ3ΐεη 

ΑΝΕΧΟ III 

Ν3ΐατεζ3 δοδ πδεοδ εδρεείΠεοδ Βΐπδυίδοδ 33 δΐιδδίβηείβδ ε ριερ3Γ3ςδεδ ρεπ§033δ 

ΕΙΙΤΕ III 

ΕπΙχίδΙεη ν33Γθ]εη Ιυοηηε Ιίίιΐνεη ν33Γ3ΐΙί3ϋη Βίηείδϋην3ΐιπίδΙείδϋη 

ΒΙΕΑΟΑ III 

ΚίδΙεΟβδεΓ δοιη Ιί11δεΐ3δ Γβτΐίββ διηηεη οεΐι δει·εδηίη§3Γ 
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κι 

Εδ: Εχρίοείνο εη εεοδο εεεο. 

ΟΑ: ΕΕερΙοδίν ί Ιθγ ιίΐεοηδ. 

ΟΕ: 1η ΙτοοΕεηειη ΖυδΟηδ εχρΙοδίοηδ^εβίΚτΙίεΙι. 

ΕΕ: Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση. 

ΕΝ: ΕχρΙοείνε ν,Ήεη άτν. 

ΕΚ: ΕχρΙοδίΓ ά Γέΐ3ΐ δεε. 

ΙΤ: ΕδρΙοδίνο βΙΙο δΟΙο δεεεο. 

Νί: 1η δεο^ε ΙοεδΟηδ οηΙρίοίΙ>33Γ. 

ΡΤ: Εχρίοδίνο ηο εδΟδο εεεο. 

ΡΙ: Κ8)8Ηΐ8ν3ίί Ευίναηυ. 

5ν: ΕχρΙοείνΙ ί Ιοπτ ΙίΙΙειέηδ. 

Κ2 

Εδ: Κίεδβο δε εχρίοδΐόη ροτ εδοςυε, Γπεείόη, ί'υε§ο υ ΟΙΓ35 Γυεηίεε δε ί§ηίείόη. 

ΟΑ: ΕΕ$ρ1θ5ίοη5ί3Γΐί§ νεδ δίοδ. βηίδηίηβ, ίΐιΐ εΙΙεε βηδεε εηΟεηδεΙδεδΕΗδεε. 

ΟΕ: ΟυεεΗ $εΗΐ3β, Κείδυη||, Ρευετ οιίετ 3ηδεεε ΖϋηδςυεΙΙεη εχρΙοδίοηδ^εβΗτΙίεΙι. 

ΕΕ: Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως. 

ΕΝ: Κί$Ε οί"εχρΙοείοη δγ δΗοεΕ, ίΗαίοη, Είτε ογ οίΗετ εουτεεδ οΓί§ηίΙίοη. 

ΕΚ.: Κίεςυε δ'εχρίοδίοη ρ3Γ 1ε εΐιοε, Ιη Γπειίοη, 1ε Γευ ου δ'ηυίΓεδ δουεεεε δ'ί§ηίιίοη. 

ΙΤ: ΚίδεΗίο δί εδρίοδίοηε ρεε υηο, 5ίτε§3Γηεηιο, (ίιοοο ο βΐίεε δοε§εη(ί δ'ί§ηίζίοηε. 

ΝΕ: ΟηΙρΙοίΐίηβδκενααΓ δοοε δεδοΕ, \νεί]νίη§, νυυτ οΓ αηδεεε οηΙδΐεΕίη§8οοεζ3Εεη 
ΡΤ: Κίδεο δε εχρίοεέο ροτ εδοςυε, ίείεςϋο, Γο§ο ου ουΐΓ3δ ΓοηΙεδ δε ίβηίςϋο. 

ΕΙ: Κίηαδίανίία ίδΕυη, ΙοηΕουΕδεη, 3νο(υ1εη οί εηυυη δγίνίγδίδδίεεη νηίΕυίυΕδεδΟ. 
δν: ΕχρΙοδίνΙ νίδ 5(01, ΓείΕίίοη, είδ εΙΙεε 3ηη3η ΒηΟηδηίηβδοεδυΕ. 

Κ3 

Ε5: ΑΙΙο είεδμο δε εχρίοδΐόη ροτ εδοςυε, Γείεοίόη, Γυε^ο υ οίε3δ Γυεηιεδ δε ϊβηίείόη. 

ΟΑ: Με§εΙ εΕδρ1θδίοηδΓ3ε1ί§ νεδ δίοδ, §ηίδηίη§, ίίδ εΙΙεε 3ηδεε αηΟεηδεΙδεδΕίΙδεε. 

ϋΕ: ϋυεεδ δεδΐ3£, Κείδυηβ, Εευεε οδεε 3ηδεεε ΖϋηδςυεΙΙεη όεδοηδεεδ εχρΙοδίοπδβεΕίδεΙίεδ. 

ΕΕ: Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως. 
ΕΝ: Εχίεετπε είδΕ οΓεχρίοδίοη όγ δδοεΕ, Γπειίοη, Είτε ογ οίδεε δουεεεδ οί ί^ηίΐίοη. 

ΕΚ: Ογ3Π(1 είεςυε δ'εχρίοδίοη ρ3Γ 1ε εδοε, 13 Γείείίοη, 1ε Γευ ου δ'βυίεεδ δουεεεδ ό'ΐςηιΐΐϋη 
ΙΤ: ΕΙενείο είδεδίο δί εερίοδίοηε ρεε υείο, δίεε83ΐηεηΙο, Γυοεο ο 3ίΙεε δοεςεηΐί δ'ί^ηίζίοηε. 

ΝΕ: ΕεηδΙί§ οηίρ1οίΓιη§δβεν33Γ δοοε δεδοΕ, Άτί]νίη£, νυυτ οΓ εηδεεε οηΙδΙεΕίη§δθοεΖ 3 Εεη. 

ΡΤ: Οεηηδε είδεο δε εχρίοεδο ροτ είιοςυε, Γείες5ο, ίο§ο ου ουά3δ Γοηίεδ δε ί§ηίς3ο. 

ΕΙ: ΕείΚϊίη δείροδίί Γ3]8δΟν33 ίδΕυη, δυηΕαυΕδεη, 3νοΙυΙεη Οί ιουυη δγΙγΙγδΐΜδίεεη νείΕυίυΕδεδΟ. 
δν: ΜγεΕεΙ εχρίοδίνι νίδ 5101, ΓείΕίίοη, είδ εΙΙεη 3ηη3η ΒηΟηδηίηβδΟΓδεΕ. 

Κ4 

Εδ: Εογπι 3 εοπιρυεδίοδ πιείέΐίεοδ εχρίοδίνοδ πιυν ϊεηδίδίεδ. 

ΟΑ: 03ηηετ πιε§ε( Γοΐδοιηιηε εΕδρΙοδίνε εηεΟίΓοεδίηδεΙδεε. 

ΟΕ: ΒίΙδει δοεδεπιρΕιηδΙίεδε εχρΙοδίοηδ^εΓόΗτΙίεδε Με0ΐ1νεεδίηδυηί>εη. 

ΕΕ: Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις. 

ΕΝ: Εογπί 5 νετχ δεηδίιίνε εχρίοδίνε ΓηεΟΐΙίς εοπιρουηδδ. 

ΕΚ: Εοτπιε δεδ εοεηροδέδ ΓηέοΙΙίςυεδ εχρΙοδίΓδ ίΓέδ δεηδίβίεδ. 

ΙΤ: Εογπο εοιπροδίί πιεΟΙΙίεί εδρίοδίνί ηιοΐίο δεηδίδίΐί. 

ΝΕ: Vογπιι ηιεί πιεΟΐεη ζεετ §εηΐ3ΕΕεΙήΕ οπιρΙοίδατε νεΓδίηδίη^εη. 

ΡΤ: Ροππ3 εοπιροδίοδ ηιεΟΙίεοδ εχρίοδίνοδ ιηυίίο δεηδίνείδ. 

ΕΙ: Μυοδο5ί33 επΙΟίη ΠετΕίδΙί Γ3]ϋδ18νία πιεΟΙΙίγ1ιδί$ΐείΟ. 
δν: ΒίΙδβΓ ιτινοΕεΙ Ε3ηδ1ί§3 εχρίοδίνο Γηεθ11ίδΓβηίη§3Γ. 

Κ5 

Εδ: Ρείίβτο δε εχρίοδΐόη εη εβδο δε εβΙεηΟηιίεηΙο. 

ΟΑ: ΕΕερΙοδίοηδΜί)* νεδ ορν3Γπυιίη§. 

ΟΕ: Βείπι Εηνδιτηεη εχρΙοδίοηδί31ιί§. 
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ΕΕ: Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 

ΕΝ: ΗεβΙίημ ιτιπγ εβυδε 3Π εχρίοδίοη. 

ΕΚ.: 03η§εΓ ά'εχρίοδίοη 5038 ΓυεΙίοη άε 13 εΐιβίειιι·. 

ΙΤ: Ρεπεοίο άί εδρίοδίοηε ρεΓ πδεβίόβτηεηΐο. 

ΝΕ: ΟηΙρ1οίΓιη§8§εν33Γ <1 οογ νεηνΒπηίημ. 

ΡΤ: ΡειΊμο ϋε εχρ1ο$3θ δοβ 3 εερϋο (Ιο εβΙοΓ. 

ΡΙ: Κί));ϋη1\:>ν:ι;ιπίΙίίηεΓ. ΙευυιτιεηηεΐΙβεδδΒ . 

5V: ΕχρΙοδίνΙ νϊε! υρρνϋπηηίημ. 

Κ6 

Ε3: ΡεΙίμΐΌ <1β εχρίοδίοη, εη εοηίβείο ο δίη εοηίεείο εοη εΐ 3ΐΓε. 
ϋΑ: ΕΕδρΙοδίν νεά ομ υάεη ΕοπΙβΕι ιτιε<1 Ιυή. 

ΘΕ: ΜίΙ υπό οΗηε ΕυΓι εχρ1οδίοηδ£21ιίμ. 

ΕΕ: Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα. 

ΕΝ: ΕχρΙοδίνε \νίΐΗ ογ ννίιΚουί εοηΐυεί ννίιΗ βίε. 

ΡΚ: ΟΒημετ ιίεχρίοδίοη εη εοηίαεί ου 53ηδ οοηΐυεί 3νεε Γεϊγ. 

1Τ: ΕδρΙοδίνο 3 εοηΐ3(Ιο ο 5εηζ3 εοηΐΒΜο εοη Ι'βπβ. 

ΝΕ: Οηΐρ1οίί)33Γ ιηε! εη ζοηά8Γ ΙυεΗΐ. 

ΡΤ: Ρεημο άε εχρίοδίο εοτη ου δειη εοηΐ3εΙο εοηι ο 3γ. 

ΡΕ ίΐΕίίίΙιιϋνία Βείΐαίεεηυβη ιαί ϋιπΗη Ε3ηδδ3. 

5ν: ΕχρΙοδίνΙ νί<3 ΕοπΙβΕι οεΕ υΐαη ΕοιιΙβΕι πιεά ΙυίΕ 

Κ7 

Ε3: Ρυεάε ρτονοεητ ίηεεηάίοδ. 

ΟΑ: Κεπ ίθΓ3Γ53με 0Γ3ηι1 
ϋΕ: Κίΐηη Βπ,ιηιί νεπΐΓ53εΙιεη. 

ΕΕ: Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

ΕΝ: Μαγ ε335ε Γαε. 

ΡΚ: ΡεηΙ ρτονοςυεΓ υη ίηεεηιΐίε. 

ΙΤ: Ρυό ρΐΌνοεαιτ υη ίηεεηάίο. 

ΝΕ: Κβπ Εγηπι! νεΓΟοπζΗλεη. 

ΡΤ: Ροάε ρτονοεατ ίηεέηάίο. 

ΡΙ: Αί1ιευ1ΐ33 Ιυ1ίρ3ΐοη ν33Γ3η. 

8V: Κηη ογ53Εβ ΕγβπιΙ. 

Κ8 

Εδ: Ρείίμτο όε ίυεμο εη εοηΐηείο εοη αΐΒίεπΒδ εοπώυδίίόίεδ. 

ΟΑ: ΒΓΕηάίαΓίίμ νε<3 ΕοπΙβΕι ιηεό ΕταηιΙόΒΓε δίοίίει·. 
ϋΕ: ΡευεΓμεΙλίΐΓ βει Βει-ϋΐιηιημ ηιίΐ ΙπεηηΙιβι-εη δίοίίεη. 

ΕΕ: Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 
ΕΝ: (ΙοηίΒεΙ ννίίΐι οοπιόυδίίύΐε ιη3ΐεπ3ΐ ιτΐ3γ εηυδε Γιτε. 

ΡΚ: Ρηνοπδε ΓϊηίΐΗΐηηιυΙίοη άεδ πιαιίέΓεδ εοπιόυδΙίΕΙεδ. 

ΙΤ: Ρυό ρΓονοεαίΈ Ι'αεεεηδίοηε άί ηίΒΙεπε εοιηόυδίίύίΐί. 

ΝΕ: Βενοπίειί άε οηΙβΓΒηάίημ ναη 0Γ3ηι1ΐ33Γε δίοίίεη. 

ΡΤ: Ρανοτεοε 3 ίηίΐ3Π)3ς4ο άε ηΐ3ΐέπ35 εοπιβυδίίνείδ. 

ΡΙ: ΑίΗευΐΐ33 Ιυΐίρυΐοη ν33Γ3η ραΐηνιεη βίηείάεη ΕυηδδΒ. 

3V: ΚοπΙβΕι πιεά 0Γ3ηη03ή πΐ3ΐεπ3ΐ Εοη ογββΕβ 0Γ3ηά. 

Κ9 

Ε8: ΡεϋμΐΌ άε εχρίοδίόη 31 ιηεζεΐυτ εοη ΓΠ3ΐεπ3δ εοιηβυδίίβίεδ. 

ΟΑ: ΕΕδρΙοδίοηδίΒΓίίμ νει) Μυηιΐιηρ πιει! 0Γ3ηιί03Γε δΙοΓΓετ. 
ϋΕ: ΕχρΙοδίοηδμείαΙΐΓ όεί Μίδείιυημ ιηίΐ 0Γεηη03Γεη δίοίίεη. 

ΕΕ: Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά. 

ΕΝ: ΕχρΙοδίνε ινΗεη ηιίχεεΙ ννίιΗ εοιηΒυδΙίόΙε ιτΐ3ΐεπ3ΐ. 

ΡΚ: Ρευί εχρίοδετ εη πιέΐυημε 3νεε εΐβδ πιυΙίέΓεδ εοπΛιΐδΐίόΙεδ. 

ΙΤ: Εδρίοδίνο ίη ΓηίδεεΙυ εοη ηιαίεπε εοηΛυδΙίΙηΙί. 




ΦΕΚ755 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9923 


ΝΕ: Οη(ρ1οΓΓιη85Κ6ν2ΕΐΓ βχ] Γηεη»ίηε πιει 1>ΓΗη(11ϊ3Γ6 δίοίϊεη. 

ΡΤ: Ροάβ εχρίοίΐίτ ςιΐ3ηιΙο ιηί8ΐυΓ3(Ιο εοπι χιχβΐέπβδ εοπιύιΐίΙίνεΕ. 
ΡΙ: Κ3]31ιΙαν8Β 5ε1εοίιεΙΐ3ε552 ρΒίανίεη είηείάεη Ρ3Π583. 

8ν: ΕχρΙοδίνΙ νίά 1>ΐ8ηι1ηίη§ ηηβ<1 ΕΓ&ηηΕβΓΐ ιχίΕΐΕΓίΒΐ. 

Κ10 

Εδ: ΙηίΙβΓΠΒΡΙε. 
ϋΑ: ΒΓΒηάΙβτΙίί'. 
ϋΕ: ΕηΙζϋηάΙίεΙι. 

ΕΕ: Εύφλεκτο. 

ΕΝ: Ρΐ3ΐηιηΒΐ>Ιε. 

ΕΚ: 1ηίΐ3Γηπΐ36Ιε. 

ΙΤ: ΙηΠωίΓηβΕίΙε. 

ΝΕ: ΟηΙν1απ!Ε33Γ. 

ΡΤ: ΙηΠίπιύνεΙ. 

ΡΕ δγΙΙγνϊΜ. 

$ν: Βηιη<1ί3ΓΐΐςΙ. 

Κ11 

Ε$: Ρέείίπιεηιε ίηίΙβιηοΕΙε. 
ϋΑ: Με@εΙ ΡγβικΙΓβγΠ^. 
ϋΕ: ΕείεΗίεηΙζϋηχΙΙίείι. 

ΕΕ: Πολύ εύφλεκτο. 

ΕΝ: ΗίβΗΙγ ίΐ3χηχη3ΐ>1ε. 

ΡΡ: Ρ3είΙβΓηεηΙ ίηίΐΒΐηιΐΜύΙε. 

ΪΤ: Ρεείΐιηεηΐε ίηΓιβπιπιβΕίΙε. 

ΝΕ: ΕίεΗΐ οηΙνίΒίτώΒΒΓ. 

ΡΤ: Ρ3είΙπιεηΐε ίηίΐΒΠκίνεΙ. 

ΡΙ: Ηείροδίί 8>Ίΐγν33. 

8ν·. Μ^ελεΙ Βπχγκ113γ1Ϊ£1. 

Κ12 

Ε8: ΕχΙτεΓηβύβπιεηΙε ΐηΛ3ΐτΐ3ύΙε. 
ϋΑ: Υόεηί Ε)Γ3ηο1ΓαΓΐϊ§. 
ϋΕ: ΗοεΚεηίζϋηάΙίεΙι. 

ΕΕ: Εξαιρετικά εύφλεκτο. 

ΕΝ: Εχίτεπιεί}- (ΐ3Γηπΐ3ΐ)Ιε. 

ΡΒ: ΕχίΓέιηεηιεηΙ ίηίΐΒίχιχηββΙε. 

ΙΤ: ΕίίΓειηβηχεηιε ϊηίϊ&ηίΓηειΕιϊΙβ. 

ΝΕ: Ζεετ ΙίεΗΐ οη:νΐ3ΐηύ33Γ. 

ΡΤ: ΕχίΓειηεπιεηΙε ίηίΐΒίτιάνεΙ. 

ΡΙ: ΕπΗ&η Ιχείροδίί 5>τΐ>·ν23. 
δΎ: ΕχΙτεπι! ΙχΓ2ηι1ί8Γΐί§1. 

Κ14 

Ε5: Κε3εείοη3 νίο1εηΐ3ΐηεηΙε εοη εΐ 3§ϋ8. 

ΟΑ: Βε3£ει·ει· νο1ά3θπιί ιτιειΐ ναηά. 
ϋΕ: Ρε3§ίεΠ Εεήί§ παίΐ \ν3888Γ. 

ΕΕ: Αντιδρά βίαια με νερό. 

ΕΝ: ΡεβεΙδ νίοΐεηΐίν \νίΐΕ χνειεχ 

ΡΡ: Ρέ 2 §ίΙ νίοΐεηιπιεηΐ 3ΐχ εοηίεεί άε Ι'εευ. 

ΙΤ: Κε3§ί8οε νίοίειιίεπτεπίε εοη Ι'αεςυα. 

ΝΕ: Ρε3§εει1 ΗεΛί§ ιτιεί \ν3ΐει\ 

ΡΤ: Ρεα^ε νίοΙεηΐΒΐηεηΙε ειη εοηίεείο εοιη 2 3£ΐχ8. 

ΡΙ: Κε3§οί νοίπΐ3ΕΕ335ΐί νειίεη Ε3Π888. 

5Υ: Ρε3§εΓ3Γ ΙχϊΑίρ ιτιεεί νεΙΙειχ. 
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Κ15 

Ε8: Κεβεείοηε εοη εΐ 3§υ3 ΙίόεΓΒηάο §3385 εχίτεπιαάαιηεηΐε ίηίΐηππιόίεδ. 

ΟΑ: Κε3§ετεΓ ηπεεί νεηό ιιικίετ άηηηείδε βΓ γάετδΐ Ηγ ίΐη:ίΓϋτίι^ε §355ει\ 
ϋΕ: Κεομίειΐ γπϊι \ν355εΓ υηίει- ΒίΙάυη§ ΗοεΙιεηΐζϋηάΙίεΙιεΓ Ο35ε. 

ΕΕ: Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια. 

ΕΝ: ΟοηΙβεΙ ινίΐΐι νναΐετ Ιίάετείε: εχΙτεπιεΚ ίΐ3τηιτΐ301ε §3585. 

ΕΚ: Αυ εοπΐ3εΙ άε 1'ε30, άέ§3§ε άεδ §3Ζ εχίτέπιεπιεηΐ ίηίΐβτηπιβόίεδ. 

ΙΤ: Α εοηίεΐΐο εοη Γβεςυβ Ιίόει-3 §35 εβΙτεηΐΒΐηεηΙε ίηΓΐ3τηπΐ30ί1ί. 

ΝΕ: νοπηΐ ζεει- ΙίεΙιΙ οηΙνΐ3ΐτι033Γ §35 ίη εοηίβεί πιει \ν3ΐετ. 

ΡΤ: Επί εοηίεειο εοπι 3 3§οα ΙίόεΠα §3585 εχΐτεπΐ3πιεη1ε ίηίΐαπιάνείδ. 

Ρ1: ν3ραυΚ33 επΙΙάίη Ιιείροδά δγΙΙγνίδ1(3350)3 νεάεη Ι«η853. 

XV: νίά Ι(οηΐ3ΐ(1 πιει) ν311εη όίΐάβδ εχίτεπιΐ 0γ3γκ1('3γΗ§3 §358γ. 

Κ16 

Εδ: Ραεάε εχρΙοδίοηβΓ εη ιτιεζεΐβ εοη 5οί>5ΐ3ηεί35 εοαιΕυτεπΙεδ. 

ΟΑ: Ε1(5ρ1θ5ίοη5Γ3Γ]ί§ νεά όΐ3η(ϋη§ πιει! οχίιίετεηόε 5ΐοίΤει\ 
ϋΕ: ΕχρΙθ5ίοη5§εβ1ΐΓΐίε1ι ίη ΜίδεΙιυη§ πιίΐ όταηιΐίοπίεπκίεη δίοίΐεη. 

ΕΕ: Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες. 

ΕΝ: Εχρίοείνε ινΗεη ηιιχειΐ ννίΐΗ οχίάίζίη§ δοόδίβηεεδ. 

ΕΚ: Ρευΐ εχρίοδετ εη πιέΐ3η§ε 3νεε άε5 5005ΐ3ηεε5 εοιτιόοΓ3ηιε5. 

1Τ: Ρετίεοίο άί εδρίοδίοηε 5ε ιτιεδεοΐΒίο εοη 505ΐβηζε εοπιόυΓεηΙί. 

ΝΕ: ΟηΙρ1οίΤιη§5§εν33Γ 6 ή πιεη§ίη§ πιει οχγάετεηάε δίοίίεη. 

ΡΤ: ΕχρΙοδίνο ςυαηάο ΓηΐδΙοΓβϋο εοπι 5005ΐ3ηεί35 εοπιόυΓεηΙεδ. 

ΕΕ ΚΜ]3ΐι18ν33 ΕμρεΙΟνίεη βίηείάεη Εαη553. 

8ν: ΕχρΙο$ίνΐ νίά ί>ΐ3ΐκ1ηίη§ πιεεί οχίάεταηάε 8πιηεη. 

ΚΙ 7 

Ε8: δε ίηίΐ3πΐ3 εδροηΐέηεαηιεηΐε εη εοηΐ30ΐο εοη εΐ είτε. 

ΟΑ: δε1ν3ηΐεηάεΙί§ ί ΙαίΤ. 

ΟΕ: δείόδίεηΐζυηόΐίείι 3η όετ Ευΐί, 

ΕΕ: Αυτοαναφλέγεται στον αέρα. 

ΕΝ: δροηΐ3ηεοο5ΐ> Ιΐ3πιπΐ301ε ίη 3π. 

ΕΚ: δροηίαηειηεη! ίηίΐ3πιπΐ3ί>1ε 3 Γβϊγ. 

1Τ: δροηίαηεαπιεηΐε ίηΓΐ3πιπΐ30ί1ε 31 ΓϊΠ3. 

ΝΕ: 8ροηΐ33η οη(νΐ3πιί>33Γ ίη ΙυεΙιΙ. 

ΡΤ: ΕδροηΙβηεβπιεηΐε ίηΠ3πΐ3νε1 30 3γ. 

ΕΕ 11585133η 5ν11νν33 ί1πΐ3553. 
δν: δ]Μΐν3ηΐ3ηόεΓ ί ΙυίΕ 

Κ18 

Εδ: Α1 ο53γ!ο ρυείΐεη ίοπη3Γ5ε πιεζείβδ 3ίτε-ν3ροΓ εχρΙο5ίν35/ίηί1απΐ30Ιε5. 

ΟΑ: νεά 0 γο§ Ιοη 0Γ3η(163Γ8 άεπιρε/είεδρίοδίνε 03πιρ-ΙοΛΐ3ΐ3η(ϋη§εΓ άαηηεδ. 

ΟΕ: Βει Οεότεοείι Βί1ι1υη§ εχρ1θ5ίοη5ί2Ηί§ει·/1είε1ιΙεηΙζϋηι11ίοΗεΓ 03πιρί7ΕυίΙ-0επιί5εΗε πιό§1ίοΗ. 
ΕΕ: Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος. 
ΕΝ: 1η 05ε, ιηαγ Γοιτη ΠαποηαόΙε/εχρΙοδίνε νεροοΓ-είτ πιιχίοτε. 

ΕΚ: Εογ5 άε Γοΐίΐίεηΐίοη, ίοππαΐίοη ροδδίβίε άε πιέΐ3η§ε ναρεοΓ-βίτ ίηίΐ3Γηπΐ301ε/εχρΙθ5ΪΓ. 

1Τ: ΟοΓ3ηΙε Γο5θ ροό ΓοπηβΓε εοη 3Π3 ηιίδεείε ε5ρ1θ5ίνε/ίηΤΐ3πιηΐ3ί)ί1ί. 

ΝΕ: Καη §εί>Γθί1ι εεη οηΙνΐ3ηιΙ>33Γ/οηΐρ1οίΙ>33Γ 03ΐηρ-1υε1ιΙπιεη§5εΙ νοπηεη. 

ΡΤ: Ροάε Γοππατ πυδΙΟΓβ ν3ροτ-3Γ εχρΙοδίνε/ίηΠεπώνεΙ άοΓβηΙε 3 οΐίΐίζβςϋο. 

ΕΕ Κ8γ10552 νοί πιυοιίοδίοβ 5γΚγνί/Γ8]2Ηΐ8νΜ Εογτγ-ί1πΐ3-5εθ5. 

δν: νίά 3ην3ηάηίη§ Εαη 0Γ8ηηΙ>3Γ3/εχρ1θ5ίνα 8η§-Ιυήόΐ3η(1ηίη§3Γ όίΙάΒδ. 

Κΐί) 

Εδ: Ρυεάε ίοηπατ ρειόχίόοδ εχρίοδίνοδ. 

ΟΑ: Κβη 03ηηε εΕδρΙοδίνε ρετοχίάετ. 
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ΟΕ: Κ.3ηη βχρΙοδίοηδΙϊΗίβε Ρετοχίδε δίΐδεη. 

ΕΕ: Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια. 
ΕΝ: Μβ>· Γοπτι εχρίοδίνε ρετοχίδεδ. 

ΕΚ: ΡευΙ Γοππει- ϋεδ ρειοχχδεδ εχρΙοδίΓδ. 

ΙΤ: Ρυό Γοπτοτε ρετοεείεΐί εδρίοδίνί. 

Νί: Κβπ οπίρίοίδατε ρείΌχίδεη νοιτηεη. 

ΡΤ: Ρόδε Γοπτιατ ρετόχίδοδ εχρίοδίνοδ. 

ΕΙ: 533(133 Γηυοάοϊΐαα Γϊ]8δ(3νί3 ρετοΕδιδες. 

5ν: Κεη 6ί1όο εχρίοδίνε ρετοχίδει·. 

Κ20 

Ε5: Νοείνο ροτ ίηΗεΙαείόη. 

ΟΑ: Ρ3τΙί§ νεδ ίηδέηδίη§. 

ΟΕ: ΟεδυηδδείΙδδοδδδΙίεΗ δείιτι Είηεϋηεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές όταν εισπνέεται. 

ΕΝ: Η3ΐτηΓυΙ δν ίηδ3ΐ3(ίοη. 

ΕΚ.: ΝοείΓρ3Γ ίηίΐ3ΐ3ΐίοη. 

ΙΤ: Νοείνο ρει· ίηαίαζίοηε. 

ΝΕ: 5εδ3δε1ί]Ε δή ίιΐ3δειηίη§. 

ΡΤ: Νοείνο ροτ ίπαΐαςίο. 

Ε1: ΤεΓνε)()εΙΙε ΗβίΙοΙΙίεια Ηεηρίΐεΐιγηϊ. 

5ν: ΕβγΜ^Ι νίδ ίη3ηδηίη§. 

Κ21 

Ε5: Νοείνο εη εοηΟείο εοη 13 ρίεΙ. 

ΟΑ: ΕοτΗβ νεδ διιδίεοηοΐα. 

ΟΕ: ΟεδυηδδείΐδδεδΒδΙίεδ δει Βεηϋιηιηρ ιηί( δετ ΗβοΙ. 
ΕΕ: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: Η3ΠτιΓαΙ ίπ οοπ(3εΐ \νί(δ δλίη. 

ΕΚ: ΝοείΓ ροτ εοη(3θ( 3νεε 1β ρεβο. 

ΙΤ: Νοείνο 3 εοηΟΙΙο εοη 13 ρεΙΙε. 

ΝΕ: 5εδ3δεΙί]Ε δή 33ΠΓ3λίη§ πιει δε δυίδ. 

ΡΤ: Νοείνο ειτι εοηΟεΙο εοπι 3 ρείε. 

ΕΙ: ΤετνενδεΙΙε Η3ΐΐ3ΐ1ίδΙα ήουιυεδ503η ίδοΙΙε. 

5λ/: ΕβγΙ ίρΐ νίδ δυδλοηοία. 

Κ22 

Ε5: Νοείνο ροτ ίη^εδίίόπ. 

ΟΑ: Ε3γΙι£ νεδ ίηδ(3§ε1δε. 

ΟΕ: ΟεδίιηδδείΙδδοδβδΙίεΙι δείιη νεΓδοδΙυολεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: Η3ππί'υΙ ίΓδνν3ΐ1ο\νεδ. 

ΕΚ: ΝοείΓεπ ε3δ δ'ίη§εδΙίοη. 

ΙΤ: Νοείνο ρετ ίπρεδίίοπε. 

ΝΕ: 5εδ3δεΙί]λ δή ορπαιτιε δοοτ δε ιποηδ. 

ΡΤ: Νοείνο ροτ ίη§εδ(30. 

ΕΙ: Τετνεχδείΐε δ3ί(3ΐ1ίδ(3 ηίεΙ(>τΐ3. 

5ν: Ε3Γΐί§(νίδ ίδΠ3πη§. 

Κ23 

Ε5: Τόχίεο ροτ ίηΕιαΙαείόη. 

ΟΑ: ΟίΓ(ί§ νεδ ίηδέηδίη^. 

ΟΕ: Οίίϊί§ δείτη Είη3ΐιτιεη. 

ΕΕ: Τοξικό όταν εισπνέεται. 

ΕΝ: Τοχίε δχ ίηδ3ΐ3(ίοη. 

ΕΚ: Τοχίηιιε ρετ ίηδαίαιίοη. 
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ΙΤ: Τοδδίεο ρετ ίηυΐυζίοηε. 

ΝΕ: νεΓ§ίίιί§ δή ίη3δειηίη§. 

ΡΤ: Τόχίεο ροΓ ίπ 2 ΐϋς;ίο. 

ΡΙ: ΜγιΊεγΙίίδΙδ Ηεη§ίιεΙΐγηίι, 

5ν: Οίίϊί§ι νϊίΐ ίη3ηόηίη§. 

Κ24 

Εδ: Τόχίεο εη εοηιαειο εοη 13 ρίεΐ. 

ΡΑ: ΟίΛίβ νεδ ΗυδΚοηΙαΙιΕ 

ΡΕ: ΟϊΛίβ δει ΒεΓί10Γυηί> πιίι δετ ΗαυΙ. 

ΕΕ: Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: Τοχίε ίη εοηίαεί ννίίΗ δλίη. 

ΕΚ: Τοχίςυε ρ3Γ εοηίβεί 3νεε 13 ρεπυ. 

1Τ: Τοϊδίεο 3 εοηΐ3((ο εοη 13 ρείΐε. 

ΝΕ: νεΓ§ίβί§ δή 33ητ3ΐάη8 ηαεί δε δυίδ. 

ΡΤ: Τόχίεο έτη εοη(30(ο εοηι 3 ρείε. 

ΡΕ ΜντΕγ1Ιί5(8 ]ουΐιιε5$33η ίΡιοΙΙε. 
δ\Ε ΟίίΙί@! νίδ ΗυδΕοηΟΐα. 

Κ25 

Εδ: Τόχίεο ροτ ίη^εδίίόη. 

ΡΑ: ΟίΛή» νεδ ίηδιβ^εΐδε. 

ΡΕ: ΟίΚίβ δείιτι νετδεδΙυεΕεη. 

ΕΕ: Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως. 
ΕΝ: Τοχίε ίίδνναΙΙοννεδ. > 

ΡΚ: Τοχίςυε εη 033 δ'ίη^εδίίοη. 

ΙΤ: Τοδδίεο ρετ ίη^εδίίοηε. 

ΝΕ: νεΓβίΠίβ δ ή ορηηπιε δοοτ δε πιοηδ. 

ΡΤ: Τόχίεο ροτ ίηβε$13ο. 

ΡΙ: ΜγτΕγΙΙίδΙΜ ηίείίγηβ. 
δ\Ε ΟίΓιίρ νίδ ΙόΠηπηβ. 

Κ26 

Εδ: Μυγ ιόχίεο ροτ ίη03ΐ3είόη. 

ΡΑ: Μεβεί §ί(Ίί§ νεδ ίηδάηδίη^. 

ΡΕ: δεΙιτ ^ίΛί^ δείπι ΕίηηΙπιεη. 

ΕΕ: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται. 

ΕΝ: νειγ (οχίε δΥ ίηδ3ΐ3(ίοη. 

ΡΚ: Ττέδ Ιοχίςυε ρ3Γ ίηδαΐΒΐίοη. 

ΙΤ: ΜοΙίο Ιοδδίεο ρετ ίηβίαζίοηε. 

ΝΕ: Ζεετ νεΓ§ίήί§ δί] ίηαδειηίηβ. 

ΡΤ: ΜυίΙο Ιόχίεο ροτ ίη3ΐ3ΐρ3ο. 

ΡΙ: ΕπΚδίη ηιγΓΐεγΙΙίδ13 δεη^ίΐεΐΐνηϋ. 
δν: ΜγεΕει $ίίίίμι νίδ ίηαηδηίηβ. 

Κ27 

Εδ: Μυγ Ιόχίεο εη εοηιβείο εοη Ια ρίεΙ. 

ΡΑ: Με§εΙ §ίΛί§ νεδ ΗυδΕοηΙηΙα. 

ΡΕ: δεδτ §ίίϊί§ δει Βετϋδτυηβ ΓηίΙ δετ ΗαυΙ. 
ΕΕ: Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα. 
ΕΝ: νετγ (οχίε ίη εοηΟεΙ ννίδι δλίη. 

ΡΚ: Ττέδ Ιοχίςυε ροτ εοηοεί 3νεε 13 ρεαυ. 

ΙΤ: ΜοίΙο ιοδδίεο 3 εοηΐ3ΐιο εοη 13 ρείΐε. 

ΝΕ: Ζεετ νεΓβίΤιίβ δί] 33ΠΓ3ΐαη8 πιει δε δυίδ. 
ΡΤ: ΜυίΙο ιόχίεο εηι εοηίβειο εοπι 3 ρείε. 

ΡΙ: ΕπΙΙδίη ητγΓΚγΙΙίδΙΗγοαΐυε5533η ίδοΙΙε. 
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$ν: ΜγολεΙ §ίί!ί§ι νίά ΗυάλοημιΙοΙ. 

Κ28 

Εδ: Μυγ ιόχίοο ροΓ ίη§ε5ΐίόη. 

ΟΑ: Με§εΙ §ιί'ιΪ£ νεά ίηάΐ3§εΐ5ε. 

ΟΕ: δεΚτ §ίίχί§ Βείιτι VεΓ5ςΗ1 ιιοΐεεη. 

ΕΙ_: Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: νετγ ίοχίε ίί5\ν3ΐΙο\νεά. 

ΡΚ.: Ττέδ Ιοχίςυε εη 035 ά'ίη§ε5ΐίοη. 

ΙΤ: ΜοΙΙο Ιοδδίοο ρει - ίη§ε 5 ΐίοηε. 

ΝΕ: ΖεεΓ νει-§ίΛί§ Εη ορπειπε άοοΓ άε Γηοηά. 

ΡΤ: ΜυίΙο Ιόχίοοροε ίη§ε5ίίΙο. 

ΡΙ: ΕπίΙδίη ιηγΓίογΙΙίδΙδ ηίεΐίγηϋ. 
δν: ΜγολοΙ §ίΛί§ι νίά ίοποπη§. 

Κ29 

Εδ: Εη οοηιαοιο οοη 3§υ3 Ιίθει-3 §3585 Ιόχίοοδ. 

ΡΑ: ΙΜνίλΙει· §ίίιί§ §35 νεά ΕοηΙεΙα πιεά νβηά. 

ΟΕ: Εηίννίολεΐΐ 5εί ΒεηίΙιπιη§ ιηίΐ \ν355£Γ §ίήί§ε 035ε. 

ΕΕ: Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 
ΕΝ: (’οπιαοι ννίιΗ ννοΐοΓ Ιίβει·3ΐεδ Ιοχίε § 35 . 

ΡΚ: Αιι οοηΟοί άε Ι'ε3υ, άό§3§ε άεδ §3ζ Ιοχίςυεδ. 

ΙΤ: Α εοηΐ3ΐ(ο οοη Γβοςιιη ΙίθεΓ3 §35 Ιοδδίεί. 

ΝΕ: νοηηΐ νει·§ίίίί§ §35 ίη οοηΐ3ει ιηοΐ \ν 3 ΐετ. 

ΡΤ: Επί οοη(3θ1ο οοηι 3 3§ιΐ3 1ίύεΠ3 §35εδ Ιόχίοοδ. 

Ρ1: ΚεΗί(ΐ33 ΓηντΡνΙΙίδίδ 1<335υ3 νεάεη 1οη553. 
δν: 1)Ινεολΐ3Γ §ίήί§ §35 νίά Εοηιβία πιεθ νβΙΙεη. 

Κ30 

Εδ: Ρυεάε ίη(ΐ3πΐ3Γ5ε βοίίπιεηιε 31 υ 53 τΙο. 
ϋΑ: Κηη Μίνε πιε§εΙ 6Γ3ηθΓ3τΙί§ υηάεΓ 6ηι§. 

ΠΕ: Κηηη βει ΟεόιωυοΗ ΙείοΗι εηιζϋηάΙίοΗ ννειτίεη. 

ΕΕ: Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο. 

ΕΝ: 03η ύβοοπιε Ηί§ΙιΙγ ίΐεπιιηδβίε ίη ηδε. 

ΡΚ: Ρευι ιΐενεηπ ίάοίίειηεηΐ ίηίΐοπιπιβόΐε ρεηάοηι Ι'υΙίΙΪ 53 ΐίοη. 
ΙΤ: Ρυό άίνεηίΐΐ Γηοίίπιεηΐε ίηΓΐ3Γηιπ3ί)ί1ε άιΐΓ 3 ηΙε Γυδο. 

ΝΕ: Κ3η οί] §εΗηιίΚ ΙίοΗι οηΐνΐ3ΐπβ33Γ ΝνοιτΙεη. 

ΡΤ: Ροάε-50 Ιοπιβγ Γοοίΐιηεηΐε ίηΠοπιένεΙ (ΙϋΓ 3 ηΙε ο υδο. 

ΡΙ: ΚΜγΙεΙΐ3ε553 νοί ηιυηαιΐ3 Ηείροδίί δγΙΙγνϊλδί. 
δν: Κηη Μι πιγολεΐ 0Γ3ηοΙΓ3Γΐί§( νίά 3 ηνϊη<Ιηίη§. · 

Κ31 

Εδ: Εη οοηΐ3ο(ο οοη ήοίάοδ 1 ίΗ ογ 3 §3585 ιόχίοοδ. 
ϋΑ: υάνίλΙεΓ §ίί!ί§ §35 νεά λοηΟίσ ιπεεί 5 )τε. 
ϋΕ: ΕηιννίολεΙΙ βει ΒεΓϋΗτυη§ γπϊι δ8υι·ε §ίΛί§ε Οβδε. 

ΕΕ: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. 

ΕΝ: ΟοηΙαοί ννίιΗ βοίάδ Ιίθετεΐεδ Ιοχίε § 35 . 

ΡΚ: Αιι εοηΐοο; ά'ιιη οοκίε. άέ§3§ε αη § 3 ζ Ιοχίςυε. 

ΙΤ: Α οοηΐοΐΐο οοη βοίιΐί Ιίόεπι §35 Ιοδδίοο. 

ΝΕ: νοπηΐ νει-§ίήί§ε §355εη ίη οοηΐ3ο( πιει ζιίΓεη. 

ΡΤ: Επί οοηΟοΙο οοηι άείάοδ 1ίθεΠ3 § 35 ε 5 ιόχίοοδ 
ΡΙ: ΚεΗίι188 ιηχτΕνΙ ϋδίο 1ΐ335υ3 Ηηροη Κ 3 Π 553 . 
δν: ΕΙΙνεοΕΙβΓ §ίί(ι§ §35 νίά ΕοηΙβΚΐ πιεθ δγτβ. 

Κ32 

Εδ: Εη οοηΟοΙο οοη ήοίάοδ Ιίβειτι §3505 πιυγ Ιόχίοοδ. 
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ΟΑ: υάνίΕΙει πιε^ει £ίίίί£ §35 νεδ ΕοηΟιΕί ηιειΐδγτε. 
ϋΕ: ΕηΙννίεΕεΙΙ βει ΒειϋΗπιη§ γπϊΙ δίοΓε δείιτ §ίβί§ε Ο35ε. 

ΕΕ: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. 
ΕΝ: Οοηίαεί ινίιΐι 3θί(1δ ΠθεΓΒίεδ νειγ Ιοχίε §35. 

ΕΚ.: Αιι εοπίΒεΙ θ'υπ 3είθε, ϋέμ 2 £ε απ £3ζ Ιτέε Ιοχΐρυε. 

ΙΤ: Α εοπίΒΗο εοη αείδί 1ίθεΓ3 £38 πιοΙΙο Ιοδδίεο. 

ΝΕ: νοπηι ζεεΓ νεΓ^ίίΙί^ε §355εη ίη εοηίβεί πιει ζιίΓεη. 

ΡΤ: Ειη εοηίαείο εοιη βείάοδ ΙίθεΠα @33εδ πιυίΐο Ιόχίεοδ. 

ΕΙ: ΚεΗί'.Ιεί: επίίίιίη ηιντκ> 111511-11(33833 Εεροη Κ2Π553. 
δΆ Ε)ΙνεεΕΐ3τ πιγεΕεΙ £ίίΙί§ §38 νίά ΕοηίαΕί πιεδ 8)Τ3. 

Κ33 

Ε3: ΡεΙί^Γο δε είεείοβ 3εαιτιυΐ3ΐίνοδ. 

ϋΑ: Κ.3Π ορΗοθεδ ϊ Ετορρεη εΛεε £εηΐ3£εη θηΐ£. 

ΟΕ: ΟείαΚτ Ευηιυΐ3ΐϊνεΓ νν’ΪΓΕαημεη. 

ΕΕ: Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων. 

ΕΝ: Οβη^ετ οί'εαπιυΐ3ΐίνε είϊεοΐ$. 

ΕΚ: ϋ3ΐΐ£εΓ δ'εΐϊεΐδ οαπιυΐΒΐίίϊ. 

1Τ: Ρεπεοίο δί εΐΐεΐίι ευπιυΐβΐίνί. 

ΝΕ: 0εν33Γ νοοΓ ευηιυΐβΐίενε είΐεείεη. 

ΡΤ: Ρεπ £0 δε είείίοδ εαπιυΐΒΐίνοδ. 

ΕΙ: ΤεενεγδεΙΙίδΙεη ά3ίιιο]εη ν33Γ3 ρίΙΕ£3ίΕ3ί8ε353 3ΐΙΐ3ΐιιΕ5ε533. 
8V: Κβιι 3η33ηιΐ35 ί Ετορρεη οεΐι £ε δΕαδοτ. 

Κ34 

Ε8: Ρτονοεε ςαειτΰδοτΒδ. 
ϋΑ: /Εΐ5ηίη§5ί3Γε. 

ΟΕ: νεη,ίΓδβεΙιΐ νεΓϋΐζϋημεη. 

ΕΕ: Προκαλεί εγκαύματα. 

ΕΝ: €33883 βηΓηδ. 

ΕΚ: Ρτονοςυε δε5 Θγ013Γ63. 

1Τ: Ρτονοεε υδΐίοηί. 

ΝΕ: νετοοτζεαΚί άταηδινοηδεη. 

ΡΤ: Ρτονοεβ μυείπΐ 2 δυΓ 25 . 

ΕΙ: δγον>Ί13νΜ3. 
δν: Ρτϊΐαηδε. 

Κ35 

Εδ: Ρτονοεβ ςοετηΒδυταδ £Γ3νεδ. 
ϋΑ: Α1νοΓΐί§ 0εΙδηίη£3ί3Γε. 

ΟΕ: νεηΐΓ53ε1ιΙ δεΙιννετε νετ31ζοη§εη. 

ΕΕ: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. 

ΕΝ: 033333 δενετε θατηδ. 

ΕΚ: Ρτονοςοε δε §τ3νεδ θπιΐυτεδ. 

ΙΤ: Ρτονοεα £Τ3νί 38ΐίοηί. 

ΝΕ: νεΓθοπζ33Εΐ επίδΐί^ε δτβηδλνοηδεη. 

ΡΤ: Ρτονοεβ ςοείΓηβδυτβδ §Γ3νεδ. 

ΕΙ: νοίπΐ3ΕΕ33δίί δγδνγΐΐϊνδβ. 
δV: ΘΙβγΕΙ ίτ8ΐ3ηδε. 

Κ36 

Εδ: ΙγγΚβ Ιοδ ο]οδ. 
ϋΑ: Ιττίίετετ μμιεπε. 

ΟΕ: ΚείζΙ δίε Αο£εη. 

ΕΕ: Ερεθίζει τα μάτια. 

ΕΝ: Ιιτίΐ3ΐίη£ Ιο εγεδ. 
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ΡΚ: ΙιτίΙεηΙ ρουτ Ιβδ γευχ. 

ΙΤ: ΙτπΙβηΙε ρβΓ μΐί οεεΗί. 

ΝΕ: ΙτπΙεΓεηιΙ νοοΓ άε ορεη. 

ΡΤ: ΙιτίΙβηΙε ρβτβ οε οΙΙιοε. 

ΡΙ: Αγ 5}Ί188 ΗΪΙπιϊδ. 

8ν: ΐΓτϊΙβΓΒΓ Οί>οηεη. 

Κ37 

Ε8: ΙηίΙε Ιβδ νί3δ ΓεδρίΓ3ΐοπ3δ. 

ΟΑ: ΙιτίΙεΓεΓ έη(1εϋΓ3£150Γ§3ηεΓηε. 

ΟΕ: Κείζι ί)ίε Αϋηυη§50Γ£3ηε. 

ΕΕ: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. 

ΕΝ: ΐΓΠΐ3ΐίη§ Ιο τεδραείοιγ δγδίεπι. 

ΡΚ: ΙτπΙαπΙ ροιιτ Ιεδ νοίεχ ΓεδραΒίοίτεδ. 

ΙΤ: ΙιτίίΒηΙε ρετ 1ε νίε ΓεδρίΓ3ΐοπε. 

ΝΕ: Ιπ-ίΙετεηι) νοοτ άε 3άεΓηΗ3ΐίη@5\νε@εη. 

ΡΤ: ΙπΊΐαηΙε Ρ3Γ3 33 ν!3δ Γε5ρΪΓ3ί0Π35. 

ΡΙ: Ατδ)ΊΙί3 Ηεηίξίίγδείίιηώ. 

δν: ΙιτίΐεΓ3Γ 3ηι1ηΐη§50Γ§3ηεη. 

Κ38 

Εδ: Ιιτίΐ3 13 ρίεΐ. 

ΟΑ: ΙιτίΙεΓβΓ Ηυιίεη. 

ΟΕ: Κείζι άίε ΗβιιΙ. 

ΕΕ: Ερεθίζει το δέρμα. 

ΕΝ: Ιιτίΐ3ΐίη§ Ιο δΕίη. 

ΡΚ: ΐΓΓίΐ3ηΙ ροατ 13 ρεαυ. 

ΙΤ: ΐΓτϊιβηΙε ρετ 13 ρείΐε. 

ΝΕ: ΙιτίΙεΓεηιΙ νοοτ (Ιε Ηυίιΐ. 

ΡΤ: ΙτΓΪίαηΙε ρ3Γ3 3 ρείε.' 

ΡΙ: Αγ 5>Ί133 ίΙιοα. 
δν: ΙιτίΙεΓΒΓ Ηυιίεη. 

Κ39 

Εδ: ΡεΙί§Γ 0 ιΐε είεειοδ ίιτενεΓδίΒΙεδ ιτιυγ §Γ3νεδ. 
ϋΑ: Ρ3Γε Γογ ν3Γί§ δΙνοΗίμ δΕβιΙε ρδ ΗεΙΗτειΙ. 
ϋΕ: Επίδΐε ΟείαΗτ ίιτενεΓδίβΙεη δεΗβάεηδ. 

ΕΕ: Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων. 
ΕΝ: Οβη&εΓ οί νετγ δεποιίδ ίιτενεΓδίΒΙε εΓΓεεΙδ. 

ΡΚ: Οαη§ετ ά'είϊεΐδ ίιτένεΓδίΒΙεδ (Γέδ £Γ3νεδ. 

ΙΤ: Ρεπεοίο <3ί είΓεΙΙί ίιτενεΓδίΒίΙί ηιοΐΐο §Γ3νί. 

ΝΕ: Οεν33Γ νοοτ επΐ5ΐί§ε οηΗεΓδΙεΙΗατε είϊεείεη. 

ΡΤ: Ρετί^ο άε εΓείΙοδ ίιτενεΓδίνείδ πιυίΐο §Γ3νεδ. 

ΡΙ: Επ113ίη ναΚονίεη ρνδννίεη νεαποίιίεη ν33Γ3. 
δν: ΚίδΕ Ιογ πι\ελε: ι:11\ητΙΐΒ:: ΗεδΙάεηάε ΗδΙδΟδΕπάοΓ. 

Κ40 

Εδ: ΡοδίΗΙεδ εΓεοΙοδ 03ηεεπμεη0δ 

ΟΑ: Μα1ί§ΗειΙ Ιογ Ετκή&επιΙίΛΐιΙεηιΙε είίεΕί 

ΟΕ: νεπΐ3θΗΐ βυΓ ΙσεΗδεΓζευ^εηιΙε \νΗ1αιη§ 

ΕΕ: Υποπτο καρκινογένεσης 

ΕΝ: ΕίιηίΙειΙ ενίάεηοε οί 3 εΒΓείηοβεηίε είϊεεί 

ΡΚ: ΕΓΓεΙ 03ηεέτο£έηε ευερεείέ - ρτευνεδ ίηδυΓίίδβηΙεδ 

ΙΤ: ΡοδδίΗίΙίΙδ ιϋ εΓΓεΙΙί 03ηεεΓθ§εηί - ρτονε ίηδυίίϊείεηΐί 

ΝΕ: 03Γείηομεηε είίεείεη ζί]η ηίεΐ υίίρεδίοΐεη 

ΡΤ: ΡοδδϊΗίΙίιί3(ΐ8 άε εΓείΙοδ ε3ηεεπ£εηοδ 
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Ρ1: ΕραίΙΙϋϋη αϋιευίιαναη δγορίδαίταυδεη νααταβ 
5ν: ΜίδδΙαιιλδ λυιιηα §ε εαηοετ 

Κ41 

Ε8: Κίεδ(>ο δε Ιεδίοηεδ οευίατεδ §Γ3νε$. 

ΡΑ: Κίδίλο ίοΓ 3ΐνοΓΐί8 0]εη5λαδε. 

ΡΕ: ΟεΓίΙιτ επίδίει- Αυ§εη$ςΗ2<1εη. 

ΕΕ: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. 

ΕΝ: Κίδλ οί δεπουδ άαηΐ3£ε ιο ενεδ. 

ΕΚ: Κίδςυε δε Ιέδίοηδ οευίαΐτεδ @Γ3νε5. 

ΙΤ: ΚίδεΗίο δί §Γ3νί Ιεδίοηί οοιιΙβπ. 

ΝΕ: Οεναατ νοοΓ ετηδίί;» οοβίεΐδεί. 

ΡΤ: Κίδεο δε Ιεδδεδ οευίατεδ βΐ-ανεδ . 

Ρ1: ναλβναη δίίπιαναυποη ν33Γ3. 

3ν: ΚίδΙ< Γογ 3ΐ1ν3Γΐί§3 ό^οηδλαάοΓ 

Κ42 

Ε5: ΡοδίόίΙίδαδ δε δεηδίόίΐίζαείόη ροΓ ίη)ΐ3ΐ3είόη. 

ΡΑ: Καη §ίνε ονειΤβΙδοπιΙιεδ νεδ ίηδ4ηδίη§. 

ΡΕ: δεηδίβίΐίδίεηιηβ δυΓείι Είηαΐηιεη ιτιό^ΙίοΗ. 

ΕΕ: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται. 

ΕΝ: Μαν εαυδε δεηδίΐίζαΐίοιι 6γ ϊηΡΐ3ΐ3ΐϊοη. 

ΡΚ: ΡευΙ εηΙταϊηεΓ υηε δεηδίίπΐίδατίοη ρ3Γ ίη1ΐ3ΐ3ΐίοη. 

ΙΤ: Ριιό ρτονοεβτε δεηδίόίΐίζζαζίοηε ρετ ίηβΐπζίοηε. 

ΝΕ: Καη ονει·§ενοεΙί§Ιιείδ νείΌΟΓζαλεη όη ίηαδεπιίηρ. 

ΡΤ: Ρόδε εαυδατ δεηδίόίίϊζαςίίο ροτ ίηαΐαςδο. 

ΡΙ: Αΐΐίδΐιιπιίηεη ΗεηβίίγδΙείΙδε νοί αίΗευΚαα Ηει1άδΙγπιίδ18. 

5ν: Καη §ε αΙΙειηή νίδ ίηαηδηίηβ 

Κ43 

Ε5: ΡοδίθίΙίδαδ δε δεηδίόίΐίζβείόη εη εοηιαειο εοη Ια ρίεΐ. 

ΡΑ: Καη §ίνε ονειΤοίδοηιΙιεδ νεδ λοηίαλι πιεδ Ηυδεη. 

ΡΕ: δεηδίόίΐίδίεπιηβ δυτεΐι ΗαυίλοηΙαλΙ ιποβΙίεΚ. 

ΕΕ: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. 
ΕΝ: Μβγ εαυδε δεηδίΐίζαΐίοη όγ δλίη εοηίαεί. 

ΡΚ.: ΡειιΙ εηίΓαΐηετ υηε δεηδίθίΐίδαιίοη ρ3Γ εοηίαεί ανεε 13 ρεαυ. 

ΙΤ: Ρυό ρτονοεατε δεηδίθίΐίζζαζίοηε ρετ εοη(3ΐΙο εοη 13 ρεΙΙε. 

ΝΕ: Καη ονειηξενοείίβΐιείδ νει-οοτζαλεη θί] εοηίαεί ιηεΐ δε (ιαϊδ. 

ΡΤ: Ρόδε εαυδατ δεηδίθίΐίζαςίο επί εοηΙαεΙο εοπι 3 ρείε. 

ΡΙ: ΙΗολοδλεΙυδ νοί αίΚευΚαα ΗειΊαδΙγπιίδΙδ. 

3ν: Καη αΐίετβί νίδ ΚυδλοηΙαλί. 

Κ44 

Ε5: Κίεδβο δε εχρίοδίόη αΐ εαίεηίατίο εη 3ΐηθίεηΙε εοηΓιηβδο. 

ΡΑ: Ελδρ1οδίοηδ(3Γΐί§ νεδ ορναπηηίηβ υηδετ ίηάεδίυΐηίηβ. 

ΡΕ: ΕχρΙοδίοηδ§είαΙΐΓ βει ΕτΗίΐζεη υηίετ ΕίηδοΗΙυδδ. 

ΕΕ: Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό. 

ΕΝ: Κίδλ οΓεχρίοδίοη ίΠιεαίεδ υηδετ οοηΓιηειηεηΙ. 

ΡΚ: Κίδςυε δ'εχρίοδίοη δί εΙιαυίΤέ εη απιόίαηεε εοηίϊηέε. 

ΙΤ: ΚίδεΗίο δί εδρίοδίοηε ρετ πδεαίδαιηεηΐο ίη αηιόίεηΐε εοηΓιηαίο. 

ΝΕ: ΟηΐρΙοΙΤιηβδβεναατ Η ή νεην3πτιίη§ ίη αί^εδίοΐεη ΙοεδΙαηδ. 

ΡΤ: Κίδεο δε εχρίοδϋο δε αςυεείδο επί ατηόίεηΐε ΓεεΗαδο. 

ΡΙ: Κα]8Ηδγ5να3Γα λυυπιεηηειιαεδδα δυήειιΐδδα 3δ1ία333. 

5Υ: Εχρίοδίοηδπδλ νίδ υρρναππηίη^ ί δΙυΐεη θεΜΙΙατε. 


Κ45 
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Ε$: Ρυεόε 03ΐΐ53Γ εβηεεΓ. 

ΒΑ: Κβπ ίτεΓπΐ33ΐ(1ε 1α·2είΙ. 

ΒΕ: Κ3ηη Κτεδε βΓζευμεη. 

ΕΕ: Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 

ΕΝ: Μβγ εβαβε εβηεεΓ. 

ΕΚ: ΡευΙ ρτονοςυεΓ Ιε εβηεεπ 
ΙΤ: Ρυό ρΓονοεβΓε Π εβηεΓΟ. 

ΝΕ: Κβη ΙεβηλεΓ νεΓΟΟΓΖβΙεεη. 

ΡΤ: Ροιίε εβυεβτ εβηεΓΟ. 

ΡΕ Αίδευ((3β 5γορ85βίΓ3υ<Ιεη ν33Γ3β. 

8ν: Κβιι με εβηεεΓ. 

Κ46 

Ε8: Ρυεάε εβυ53Γ 3ΐ(εΓ3είοηε3 μεηέιίεβε δεΓεάί(3Π35. 
ϋΑ: Κβη Γοι-άΓββμε βΓνεϋμε μεηεΙίεΕε εΙεβδεΓ. 

ΡΕ: Κβηη νεΓεΓδδβτε δεΡιδείεη νεηΐΓββεδεη. 

ΕΕ: Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. 

ΕΝ: Μεν 03115 ε Ηεπίβδίε μεηεΐίε άβπιβμε. 

ΕΚ: ΡευΙ ρτονοςυετ άε5 3ΐΙέΓ3(ίοη5 μέηέΐίςυεβ ΗέΓέάίιβίΓεβ. 

ΙΤ: Ρυό ρΓονοε3Γε 3ΐΙεΓ3ζίοηί μεηειίεδε εΓεάίιβπε. 

ΝΕ: Κεη ειΤείηΕε μεηειίεεδε 5 εδ3άε νεΓ00ΓΖ3Εεη. 

ΡΤ: Ροάε εβυ53Γ 3ΐ(εΓ3ςδε5 μεηέιίεβϊ δεΓεάίΙέπβΒ. 

ΡΙ: 533(133 3ί1ιευΚ33 ρεπγίγνίδ ρεππιβνβυποίΐβ. 

5ν: Κεη με βείΙΙιμβ μεηεΙΐ5Ε3 $ΙεβάθΓ. 

Κ48 

Ε5: Κίεεμο άε είεε(05 ρ Γεν εν ρεπι 13 53ΐικΙ εη 0350 άε εχροείείόη ρΓοΙοημβάβ. 
βΑ: ΑΙνοτΙίμ εαηάδεάΒΓβΓε νεά ΙιεημεΓε (ίιΐ 5 ρένίΓίαιίημ. 

ΒΕ: Οείβδε επΐ5ΐεΓ Οε$υηόΗείΐ5$εδίκΙεη δει ΙβημεΓεΓ Εχροχίιίοη. 

ΕΕ: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση. 
ΕΝ: ΒβημεΓ οί"5επου5 όαιηβρε (ο δεβίΐδ δγ ρτοΐοημεό εχροευτε. 

ΡΚ: Κίεηυε (ΓεΓΓεΙβ ρτενεε ρουτ 13 33η1έ εη 035 ό’εχροϊΐιίοη ρπνίοημέε. 

ΙΤ: Ρεηεοίο ιΐι μηινί ίίαηηι ρετ 13 νειιιιε ίη ε330 άί ε5ρο5ίζίοηε ρΓοΙυημβΙβ. 

ΝΕ: ΟενββΓ νοοτ επΐ5ΐίμε εείιαείο 33η άε ρεζοηόδείό δή Ιβημόυπρε δίοουΐεΐΐίημ. 

ΡΤ: Κίεοο ίίε εΓείΙοε ΡΓενε.ν ρ3Γ3 3 εειίάε ειη ε350 άε εχροείςέο ρΓο1οημ303. 

ΡΙ: ΡιίΕΜείΙοίηεη 3ΐ1ί5(υ5 νοί 3ίδευ((33 νβΕβνββ δ3ί((33 Ιετνεγάεΐΐε. 

5ν: ΚίεΕ ίθΓ βΙΙνβΓΐίμ3 ΗβΝοβΙοάοΓ νίά Ιέημνβημ εχροηεπημ. 

Κ49 

Ε5: Ρυεάε 03υ33Γ εέηεβΓ ροτ ίηδ3ΐ3είόη. 

ΒΑ: Καη ΡΓειηΙεβΙάε ΕγϊΛ νεά ίηάέηάίημ. 

ΒΕ: Κ.3ηη Κτεδε εΓζευμεη δείιη ΕίηηΙπιεη. 

ΕΕ: Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται. 

ΕΝ: Μβγ εβυ5ε εβηεεΓ δγ ιηΐταΐαΐϊοπ. 

ΡΚ.: ΡευΙ ρτονομυετ Ιε εβηεεΓ ρ3Γ ίηδ3ΐ3(ίοη. 

ΙΤ: Ρυό ρΓονοεβΓε ίΙ εβηεΓΟ ρετ ΐη&ΐβζΐοηε. 

ΝΕ: Κεη ΕεπΕετ νεΓοΟΓΖβλεη δί| ίηβάεπιίημ. 

ΡΤ: Ροάε €3ϋ53Γ εβηεΓΟ ροτ ίηβΐ3ς2ο. 

ΡΙ: Αίδευ((33 εγορέεβίΓβυάεη νββΓ33 δεημίιείΙγηΗ. 

5ν: Κεη με εβηεεΓ νίά ίηβηάηίημ. 

Κ50 

Ε$: Μυν (όχίεο ρ3Γ3 1θ5 0Γμβηί5ΐτΐ05 βευέιίεοε. 

ΒΑ: ΜεμεΙ μίίίιμ Γογ οΓμβηίειηεΓ, άεΓ ΙενεΓ ί νεηά. 

ΒΕ: 5εδΓ μίίΐϊμ Γύτ ^335εΓ0Γμβπί8πιεη. 

ΕΕ: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
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ΕΝ: νειγ Ιοχίε Ιο βςυηΐίε 0Γ§3ηί8ητ5. 

ΡΚ: Τγ 25 Ιοχίςυε ρουΓ 1ε5 0Γ§3ηΐ5ΐηε$ 3ςυ3ΐίςαε5. 

ΙΤ: ΑΚβιπεηΐε Ιοδδίεο ρεΓ §1ί οιγ>αηί5ΐηί βεςυβιίεί. 

ΝΕ: ΖεεΓ νει·§ίήί§ νοοΓ ίη Κεί ννβίει· Ιενεηάε ΟΓ^ηηώιηεη. 

ΡΤ: Μυίιο Ιόχίεο ρ3Γ3 05 0Γ§3ηΐ5ΐτΐ05 Βςυάΐίεοδ. 

ΡΙ: ΕπΙΙδίη Γηντλγίΐώΐίΐ νεδίείίδίΠε. 

8ν: Μγελει @ίήί§1 Ιόε νηκεπίεναηδε ΟΓβηηίδΐηει·. 

Κ51 

Ε$: Τόχίεο Ρ3Γ3 Ιθ5 ΟΓ£3ηΪ5Π105 3θυ4ΐίεθ5. 

ΟΑ: ΟίίΙίβ Γογ 0Γ§3πΪ5πιεΓ, <1εΓ Ιενετ ί νηηιΐ 
ΟΕ: Οϊίϊίβ ίίίΓ \ν358εΓ0Γ£3ηΪ5ΐηεη. 

ΕΕ: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

ΕΝ: Τοχίε ιο 3ςυ3ΐίε 0Γ§3ηί$ιτΐ5. 

ΡΚ: Τοχίςυε ρουε 1ε5 ΟΓββηίΒΓηεδ 3ςυ3ΐίςυεδ. 

ΙΤ: Τοδϊίεο ρεε @1ί οε§3ηί5εηί 3οςυ3ΐίεί. 

ΝΕ: νεε§ίίίή> νοοΓ ίη Ιιεί \ν3ΐεε Ιενεηόε οε§3ηί5πιεη. 

ΡΤ: Τόχίεο ρ3Γ3 05 0Γ£3ηί2ηΐ05 3ςυέΐίεο5. 

ΡΙ: ΜγτΕγΙΙίδΙί νεδίεΙίδίΙΙε. 

5ν: ΟίΛίβΙ ίεΐτ νβΐίεηίενηηάε οε§3ηί8πιεε. 

Κ52 

Εδ: Νοείνο ρατη Ιο$ οε£οηί$ηιθ5 αευέΐίεοδ. 

ΟΑ: δΕβόεϋβ Γογ οε§3ηί5εηεε, άεε Ιενεε ί νβηό. 

ΟΕ: δεΙιαόΙίεΗ ίϋε \ν325εΙ·0Γ§3ηί5Γηεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

ΕΝ: Η3πηΓυΙ ιο 3ςυ3ΐίε 0Γ§3ηί5πι$. 

ΡΚ: ΝοείΓ ρουε 1ε5 οε§3ηί5ΐηε$ 3ςυ3ΐίςυε5. 

ΙΤ: Νοείνο ρεε §1ί 0Γ§3ηί5Πΐί ΒοςυβΙίεί. 

ΝΕ: δε!ΐ3(1ε1ί]Ε νοοε ίη Ηει \ν3ΐεε Ιενεηόε 0Γ§3ηί5πιεη. 

ΡΤ: Νοείνο ρ3Γ3 05 οε§3ηί5πιο5 αςυήιίεοδ. 

ΡΙ: Η3ίΐ3ΐ1ί5ΐ3 νεϊίεΐίοίΐΐε. 

δν: δΕηδΙί^ι Γογ νΒΐΙεηΙενεηόε οε§ 3 ηί$πιεε. 

Κ53 

Εδ: Ρυεδε ρεονοεεε 3 Ιηεβο ρΐ3ζο εΓεε(ο$ ηε§3ΐίνο$ εη εΙ πιεδίο αεηΗίεηΐε 3 ευέιίεο. 

ΟΑ: Κηη ίοΓάΓ53§ε υοηδλεόε ΐΒηβΐίάδνίεΙαιίηβεε ί νβηδπιί^οεί. 

ΡΕ: Κβηη ίη Οεννίδδεεη ΐ3η§εεδΪ5ΐί§ δοΗώΙΙίεΗε \νίιΚαη§εη Ηαδεη. 

ΕΕ: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
ΕΝ: Μηγ εηυδε Ιοηβ-Ιεεεη Βάνεεδε είίεευ ίη (δε 3ςιΐ3(ίε εηνίτοηηιεηΐ. 

ΡΚ: ΡευΙ εηίεηίηεε άεδ είΐεΙ$ ηέΓ35ΐε$ 31οη§ Ιεεεηε ρουτ Ι'εηνίεοηηεεηεηΙ ηςυαιίςυε. 

ΙΤ: Ρυό ρεονοο3εε 3 1υη§ο Ιειτηίηε είίειίί ηε§3ΐίνί ρετ Γβεηδίεηιε 3 θςυ 3 ΐίεο. 

ΝΕ: Κ3η ίη Ηει αςυαίΐδεΗ Γηϊΐίευ ορ Ι3η§ε 1επηί]η δεΗ30ε1ί]λε εΓΓεεΙεη νεεοοεζ 3 λεη. 

ΡΤ: Ρόδε ε3υ$3ε είείΐοδ ηεί351θ5 3 ίοημο ρεαζο ηο επιδίεηΐε αςιιάΐιοο. 

ΡΙ: νοί 3 ίδευηα 3 ρίιΚδβίΕβώίη ΚαίΙΐΒνΒίλυιυΙυώ νε$ίγεηρ 8 εί 5 ΐδ 553 . 
δ\/: Καη 0Γ53λ3 5ΐ«κ11ί§3 ώη^ΙίόδεΙΤελΙεΓ ί ν3ΐΙεητηί1]δη. 

Κ54 

Εδ: Τόχίεο ρ3Γ3 13 Πογ3. 

ΟΑ: Οίίίί§ Γογ ρώηίεε. 

ΟΕ: ΟίΛί§ (ΐίε Ρίΐ3ηζεη. 

ΕΕ: Τοξικό για τη χλωρίδα. 

ΕΝ: Τοχίε Ιο (1 ογ3. 

ΡΚ: Τοχίςυε ρουτ 13 Ποτέ. 

ΙΤ: Τοδδίεο ρεε 13 11θΓ3. 

ΝΕ: νεεβίΓΐίβ νοοε ρώηιεη. 
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ΡΤ: Τόχίοο ρ3Γ3 3 Πογϊ. 

Ρ1: ΜγΓΕνΙΙίίΙϊΕ35νεί11ε. 

XV: Οίίίίμί ίθΓ νίίχίοΓ, 

Κ55 

Ε3: Τόχίοο ρ3Γ3 1 β ΓέυηΒ. 
ϋΑ: Οίήί§ Γογ άγη 
ϋΕ: ΟίίΙί§ ΓιΙγ Τίετε. 

ΕΕ: Τοξικό για την πανίδα. 

ΕΝ: Τοχίε Ιο Γβιηιβ. 

ΕΚ: Τοχίςυε ρουτ Ια Γβυηε. 

1Τ: Τοϊίίεο ρετ 13 Γ3ΐιτΐ3. 

ΝΕ: νεΓ§ίίΙί§ νοοΓ άίετεπ. 

ΡΤ: Τόχίοο ρ3Γ3 3 Γαυηβ. 

ΡΕ ΜγΗίγ11ί5ΐ8 εΐδίιτιίΐΐε. 

XV: ΟίΠί§1 ίδτ ό]υΓ. 

Κ56 

Ε3: Τόχίοο ρ3Γ3 1θ5 0Γ§3ηί5ΐη05 άοΐ εοείο. 
ϋΑ: Οίήί§ Γογ ΟΓ^ϊηίϊΐηεΓ ί ]οπ!1>αη<1εη. 
ϋΕ: ΟίίΙί§ ΤάΓ Βο(1εηοΓρ3ηί5ΐηοη. 

ΕΕ: Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους. 

ΕΝ: Τοχίε ιο δοίί 0Γ§3ηί5πΐ5. 

ΕΚ.: Τοχίςιιε ρουτ 1ε5 0Γ§3ηίδΐηεδ άιι 8θί. 

1Τ: Τοδδίοο ρετ §1ί 0Γ83ηί5ΐηί δει Ιειτεηο. 

ΝΕ: νεΓ§ίΓΐί§ νοοτ όο(ίειηοΓ§3ΐιί5Γπεη. 

ΡΤ: Τόχίοο ρ3Γ3 05 0Γ23Ιΐί5Π105 00 5θ1θ. 

ΡΕ ΜγτΕγΙΙίδΙδ ηΐ3αρεΓ3ε1ίόίΙ1ε. 

δν: ΟίΛίΒΙ Γογ πΐΒΓΕΙεναπόε 0Γ§3ηί5πιεΓ. 

Κ57 

Ε8: Τόχίοο ρ3Γ3 135 30ε]α5. 

ΟΑ: Οίήί§ Γογ όίετ. 
ϋΕ: Οίήί§ ίΐϊΓ Βίεηεη. 

ΕΕ: Τοξικό για τις μέλισσες. 

ΕΝ: Τοχίε Ιο Βεεδ. 

ΕΚ.: Τοχίμυε ρουτ Ιεδ αόείΙΙεδ. 

ΙΤ: Τοδδίοο ρετ 1ε αρί. 

ΝΕ: νεΓβίΠίδ νοοτ βηεη. 

ΡΤ: Τόχίοο ρ3Γ3 35 30ε11ΐ35. 

ΡΕ ΜγΓΕγίίίδΐ3 ηιείιίΐείδίΐΐε. 

$ν: ΟίΓΐί§ι «5 γ Μη. 

Κ58 

Εδ: Ριιεδε ρτονοοΒΓ 3 ΐ3Γ§ο ρίαζο εΓεοΙοδ ηε§3ΐίνο5 εη εί Γπεοΐίο ηπιΜεηΙε. 

ϋΑ: Καη ΓοΓ4τ53§ε ιιοηδΕεάε Ιβη^ΙίόδνίΓίίηίη^εΓ ί πιί^σεΐ. 

ϋΕ: Κεηη ΐ3η§εΓΓΓΐ5ΐί§ 5θ1ι3δΙίοΗε \νίΓΕαη§εη 3ϋΓ δίε Ειηννεΐΐ Ηαόεη. 

ΕΕ: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

ΕΝ: Μπγ 03ΐΐ5ε Ιοη£-Ιεπιι 3άνετδε εΓΓεεΙδ ίη Ιδε εηνίΓοηπιεηΕ 

ΡΚ: ΡειιΙ εηΐΓ3ΪηεΓ άεδ εΓΓεΙδ ηέΓεδΙεδ 3 Ιοη§ Ιεππε ρουτ ΓεηνίτοηηειηεηΕ 

ΙΤ: Ραό ρΓονοοΰΐε 3 Ιιιηρο Ιεπτιίηε οΓί'εΙίί ηε£3ΐίνί ρετ ΓειτιΜεηΙε. 

ΝΕ: Κηη ίη ΙιεΙ πιίΐίευ ορ ΐ3η§ε Ιεσημη δοΙιβάεΙμΕε εΡΓεοίεη νετοοΓζαΕεη. 

ΡΤ: Ρόδε 03υ53Γ εΓείΙοδ ηεΓ35ΐ05 3 Ιοη§ο ρταζο ηο αιηΜεηΙε. 

ΡΕ νοί 3ίδευ1ΐ33 ρίιΕαδίΕοϊδία 1ΐ3ί(ΐ3ν3ίΕιιΙιιΕ5ί3 γπιρ8π5ΐδ35ϊ. 

3Υ: Κ3η 0Γ83Ε3 δΕβδΙί^ε Ιόπ^ΙίόδεΓΓείΛεΓ ί ητιί^Οη. 
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Κ59 

Ε8: ΡεΜ^ΓΟδΟ ρατα Ια εαρα δε οζοηο. 

ΟΑ: ΡϋΓΐΐ§ (ογ οζοη1α§εΙ. 

ΟΕ: ΟεβΗτΙίεΙι ίιΕ ιΐίε ΟζοιυεΙιίεΚι. 

ΕΕ: Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος. 

ΕΝ : ΟαηβείΌΐΐδ ί'οΓ ιΐιε οζοπε ΙαγεΓ. 

ΡΚ: Οοη^ετευχ ροιιτ Ια εοαείιε δ'οζοηε. 

1Τ: Ρεπεοΐοδο ρετ Ιο δίταίο δί οζοηο. 

ΝΕ: ΟεναητΙμΕ νοοτ δε οζοηΙαα§. 

ΡΤ: Ρεπ^οδο ραπι η εαιηαδα δε οζοηο . 

ΡΕ νααΓαΙΙίδΙα οΙδοηίΚειτοΚδεΙΙε. 

8ν: ΡαΠί^Ι ΙΌγ οζοηδΕίΕίεΙ. 

Κ60 

Ε8: Ριιεδε ρε^ικϋεατ Ια Γειίίΐίδαδ. 

ΟΑ: Καη δΕαδε ίοΓρΙαηΐηίη§δενηεη. 

ΟΕ: Καηη δίε ΡοΠρίΙϊηζιιη^ίαΕί^ΕείΙ όεείηΙι-ΜιΙίβεη. 

ΕΕ: Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα. 

ΕΝ: Μαγ ίΓηραίτ ίειΐίΐίΐγ. 

ΡΚ.: ΡευΙ αΐΐέτετ Ια ΓεΠίΙίίέ. 

ΙΤ: Ριιό ηδιιιτε Ια ίετίϊΐίΐά. 

ΝΕ: Καη δε νηιεΙηόααιΊιείδ αείιαόεη. 

ΡΤ: Ρόδε εοιηρίΌπιείεΓ α ΓεΠίΙίόαδε. 

Ρ1: νοί βείΚεηΙαα ΙιειΙεΙιηαΙΙίαγνΙΙα. 

5 ν: Καη §ε ηεδδαίΐ (όήρ1αηίηίη§5Γόπηά§α. 

Κ61 

Ε8: Κίεδ^ο δυταηΐε εΙ επιδαταζο δε είεείοδ αδνετδοδ ρατα εΐ Γείο. 

ΟΑ: Καη δΕαδε δαι-ηεΐ υικίετ §ΓανίδίΙεΙεη. 

ΟΕ: Καηη δαα Κίηδ ίιη Μυΐιειίείό δεΚ8όί§εη. 

ΕΕ: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 

ΕΝ: Μαγ εαυδε Ηαπτι Ιο Ιΐιε ιιηόοπι εΐιίΐιΐ. 

ΡΚ: Κίδηιιε ρεηδαηΙ Ια @Γ05δεδδε δ'είΓεΙδ ηέίαδίεδ ροιιτ ΓεηίαηΙ. 

ΙΤ: Ριιό άαηηε^ίαΓε ί ΒαπιΕίηί ηοη αηεοτα ηαϋ. 

ΝΕ: Καη ΗεΙ οη§εί>οτεη Κίηδ δοίιαδεη. 

ΡΤ: Κίδεο άαταηιε α £τανίδεζ εοπι είείιοδ αδνετδΟδ ηα δεαεεηδέηεία. 

ΡΕ ναηταΐΐίδία δίΚίοΙΙε. 

5 >ν: Καη §ε ΙοδΙεΓδΚαδοΓ. 

Κ62 

Ε5: ΡοδίόΙε πεδ§ο δε ρεηίυδίεαΓ Ια ίειΊίΙίδαδ. 

ΟΑ: ΜαΙίβΗεδ ίοτ δΚαδε ρά ίοΓρΙαηΙηίηρενηεη. 

ΟΕ: Καηη ηκψϋε'ηεηνει^ε δίε ΡοΓίρΠπηζιιηα^ίαίπακεί: όεεΙηΙΓαεΗΐιαεπ. 
ΕΕ: Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας. 

ΕΝ: ΡοδδίόΙε ΗδΕ οΓίσιραίτεδ ΓεΛίΙίΙγ. 

ΡΚ: Κίδςαε ροδδίΜε δ'αΙιέΓαΙίοη δε Ια ΓειΊίΙίΙέ. 

ΙΤ: ΡοδδίόίΙε πδεΚίο δί τίδοΙΙα ΓεΛίΙίΙά. 

ΝΕ: Μο^εΙηΕ §εναατ νοοτ νεπηίηόεΓόε ντυοΕίδαοτΙιείδ. 

ΡΤ: Ροδδίνείδ πδεοδ δε εοπιρτοπιεΙεΓ α ίετίίΐίδαδε. 

ΡΕ νοί πιαίιδοΐΐίδεδίί ΕείΕεηΙαα ΗεόεΙιηδΙΙίδγγΙΙδ. 

5 ν: Μ(η1ί§ ΗδΕ (ογ ηεδδαΙΙ ίοπρ1αηΙηΐη§$Γΰπηίΐ£3. 

Κ63 

Εδ: Ροδίόΐε πεδ^ο διιταηΐε εΙ ειηθαταζο δε είεείοδ αδνετδοδ ρατα εί ίεΐο. 
ΟΑ: ΜυΙί§Ιτεδ ίοτ δΕαδε ρ& δαπιεί υηδετ §ΓανίδίΙεΙεη. 

ΟΕ: Καηη όαδ Κίηδ ϊιη ΜηΙΙεΓίείΕ ηαδ^ΙίοΕετννείδε δεΚ8δί§εη. 
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ΕΕ: Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 
ΕΝ: Ροδδίόΐε πδΕ οίΉίίππ Ιο ΐΗε ιιηύοπι είιίΐιΐ. 

ΡΚ: Κίδςυε ροδδίόίε ρεηάεηΐ 1ε μτοδδεδδε ιίεΐίεΐδ ηέίάδίεε ρουΓ ΓεηίεηΙ. 

1Τ: Ροδδίόίίε πδείιίο ιίί 03ηηί 3ί ύϊΓηύίηί ηοη 3ηεοΓ3 η3ΐϊ. 

ΝΕ: ΜομεΙμΕ μενυβΓ νοοτ όεδείΐΒΐϋμίημ ν3η ΗεΙ οηεεόοΓΰη Είηιί 

ΡΤ: Ροδδίνείδ πδαοδ άιίΓαηΐε 3 μευνίδεζ εοπι είείιοδ υόνεΓδΟδ η3 άεδοεηάέηοίε . 

ΡΕ νοί ο1ΐ3 ν33Γ3ΐΙίδ(3 δίΐαΰΐΐε. 
δν: Μδήίμ πδΕ (ογ ΡοδΙεΓδίίΒΐΙοΓ. 

Κ64 

Ε5: Ρυεάε ρεηυιΙίοβΓ 3 Ιοδ ηίήοδ 3ΐίηιεηΐ3£ίοδ εοη Ιεείιε Γη3ΐεπΐ3. 

ΟΑ: Κ.3Π δΕαάε Θογγι ϊ αιηιηερεποόεη. 

ϋΕ: Κβππ δΗυμϋημε ϋδεΓ άίε ΜυΚεπτύΙοΗ δοΗ&άίμεη. 

ΕΕ: Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. 

ΕΝ: Μαγ ε3ΐΐδε ίΐ3πη Ιο ί>ι·ε33ΐΓεά βεόίεδ. 

ΡΚ: Κίδηυε ροδδίβΙε ροιίΓ Ιεδ όέΡέδ ηουιτίδ ;ι:ι ΙαϊΙ !Ώ3ΐεπ:ε1. 

1Τ: Ροδδίόίΐε πδείιίο ρετ ί ίοαιηίοίηί 3113113Π 31 δεηο. 

ΝΕ: Κ.3Π δείιαάεΙή'Ε ζμη νΐ3 άε ΡοΓδΙνοειϋημ. 

ΡΤ: Ροάε εβιΐδζτ άυηοδ 35 0Π3η?35 3ΐίιηεηΐ3<ΐ35 εοπι ΙείΙε ιτίΒίεπιο. 

ΡΕ 8331133 3ίΡευΙΐ33 ίΐ3ίΚ33 πη[3ηιοΕίηιΐ35δ3 οΐενίΐΐε Ι3ρ5ί11ε. 
δν: Κ.3η δΕϊάα δρ8άί)3πι υηάεε υιηηίημδρεποείεη. 

Κ65 

Εδ: Νοείνο: δί δε ίημίεεε ρυεόε 03υδ3Γ 0300 ριιΙπιοη3Γ 
ϋΑ: Ρατίίβ: Ευη μίνε ΙυημεδΕαάε νεά ίηάΐυμεΐδε. 

ϋΕ: ΟεδίιηάΗείΙδδεΗμάΙίοΙι: Εαηη όείπι νεΓδοΚΙυεΕεη ΕυημεηδοΗίίόεη νεΓυΓ83είιεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. 
ΕΝ: Ηαιτηίιιΐ: ηιαγ εαιίδε Ιυημ 03Πΐ3με ίί δννυΙΙολνεά. 

ΡΚ: Νοείί: ρευΐ ρτονοηυεΓ υηε αΐίείηΐε ύεδ ροιιιηοηδ εη ε3δ ό’ίημεδίίοη. 

1Τ: Νοείνο: ρυό εαιΐδβτε 03ηηί 3ΐ ροΐπιοηί ίη εβδο ϋ ίημεδίίοηε. 

ΝΕ: δοΗυιΙεΙήΕ: Εϊη Ιοημδεόυόε νεΓοοτζβΕεη Π3 νεΓδΙίΕΚεη. 

ΡΤ: Νοείνο: ροάε εαυδβε άεηοδ ηοδ ρυΐιηδεδ δε ίημεηάο. 

ΡΕ Η3ίΐ3ΐίίδΐ3: νοί 3ΪίιευΙΐ33 ΕευΕΕονευποη ηίεΐΐαεδδϊ. 
δν: ΡαΓίίμΙ: Ευη με ΙυημδΕβάοΓ νίά ίοιΊΜπημ. 

Κ66 

Εδ: Εβ εχροδίείόη Γερείίάε ρυεόε ρεονοεαΓ δεςαεδυό ο Γοππαείόη άε μπείβδ εη 13 ρίεΙ. 

ϋΑ: ΟεηΙυμεη υόδ^ΙΙείδε Εβιι μίνε Ιογ είΐεε τενηεΐ άυ<Ε 

ϋΕ: νίεδεΛοίΙεΓ ΚοηΙαΕί Ευηη ζα δρΓϋάεΓ οάεε πδδίμεε ΡίβιιΙ ίυΕτεη. 

ΕΕ: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 

ΕΝ: Κερεαίεό εχροδίπε ΐΏ3ν εαυδε δΕίη άεγηεδδ ογ εΓ3εΕίημ. 

ΡΚ: Ε'εχροδίΙίοη τέρέΐέε ρειιΐ ρΓονοςυεε άεδδέεΗεπιεηΙ ου μεεςυτεδ άε 13 ρεβυ. 

ΙΤ: Ε'εδροδίζίοηε ηρείυΟ ρυό ρΓονοεατε δεεοΗεζζυ ε 5θΓεροΐ3ίυΓε άε1ΐ3 ρείΐε. 

ΝΕ: ίΚτΕιίίΐιΐΕ ΜοοΙδίεΙΙίημ κ:ιη εεη άτομε ο! εεη §εί>3Γδΐεη ήυίιί νετοοΓζβΕεη 
ΡΤ: Ρόδε ρΓονοευΓ 5εευΓ3 άίι ρείε ου ίΐδδυΓ3δ, ροΓ εχροδίςδο ΓερεΙίάυ. 

ΡΕ ΤοίδΙυνα ΒΐΙίδΙυδ νοί 3ίίιευΗ33 ίΗοη ΕυίνυιηίδΙυ ΐ3Ϊ ΗυΙΕείΙυυ. 
δν: ϋρρΓερΒίί ΕοηΙαΕί Ευη με Ιοσ Ηυό είίετ ΗυάδρπεΕοΓ. 

Κ67 

Εδ: Εα ίηΐιυΐυοίόη άε ναροΓεδ ρυεάε ρΓονοεαε δοιηηοΐεηείβ γ νέΓΐίμο. 
ϋΑ: Ουηιρε Εαη μίνε δίονδεά ομ δνίπιηιείίιειί. 

ΟΕ: ΠίίΓηρίέ Εοηηεη δεΚίϊίνίμΕείΙ υηά ΒεηοηιηιεηΗείΙ νεΓυΓδυεΚεη. 

ΕΕ: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 

ΕΝ: νβρουΓδ ηΐ3γ εβυδε άΓοχνδίηεδδ υηό ιίίζζίηεδδ. 

ΡΚ: Ε'ίηίιυίβΙίοη άε νυρευτδ ρευί ρεονομυετ δοιηηοΐεηοε εί νειίίμεδ. 

1Τ: Ε'ίη3ΐ3ζίοηε άεί νβροη ρυό ρτονοεατε δοηηοΐεηζβ ε νεπίμίηί. 




9936 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΝΕ: ϋβιηρεη Ιαιηηεη δΙβρεπ^Βείδ εη άυίζε1ί£ΐιείι1 νεΓΟΟΓζαΕεη. 

ΡΤ: Ρόδε ρΓονοεβτ δοηοΙέηείϊ ε νεΛί§εη5, ροΓ ίη3ΐα<;2ο δθ5 ναρΟΓεί. 
Ρ1: ΗΰγτγΙ νοίνβΐ 3ίΗευΙΐ33 ιιηεΙίβίδυυΙΟ ]3Ιιυίιη3ΐΐ8ΐ3. 

5ν: Απ^ογ Εωι §ϋΓ3 311 ηιβη ΒΗγ δίίδίξ οεΗ οιηΐοοίίηϊδ. 

Κ68 

Εδ: ΡοϊίθΐΙίδΒδ εΐε εΓεειοδ ίπ-ενεΓδίΒΙεδ. 

ΟΑ: ΜυΙίμίιεδ Γογ \&ύ% δίταδε ρί ΗεΙδΓεδ. 
ϋΕ: ΙιτενεΓϊίΒΙεΓ δείιβδεη ηιδ^ΐίεΐι. 

ΕΙ_: Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων. 

ΕΝ: ΡοδδίΒΙε ΗδΚ οΠιτενεΓδίΒίε είϊεείδ. 

ΡΚ: ΡοδδίΒίΙίΙέ δ’είϊεΐδ ίιτένεΓδίΒίεδ. 

1Τ: Ρθ55ίδί1ίΐ3 δί είΓεΙίί ίιτενεΓδίΒίΙί. 

ΝΕ: Οηίΐ8Γ8ΐε11)3Γε είϊεείεη ζί]π ηίει υίίμεδίοΐεη. 

ΡΤ: ΡοδδίΒίίίδβδε δεείείΐοδ ίιτενεΓδίνείδ. 

ΡΙ: Ργδγνίεη ν3ΐιποίδεη ν33Γ3. 

8Υ: Μ0]Ίί§ πδΕ ίδΓ Βεδώεηδε ΙιβίδοδΙωδοΓ. 
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Οοιηδίηαείόη δε β-3585-Κ. 

Κοιηδΐηαιίοη αΓ Κ-53Μηίη§ει·. 

ΚοιηδίηαΙίοη δετ Κ-δαΐζε. 

Συνδυασμός των Κ- φράσεων. 

Οοιηδΐηαΐίοη οί' Κ-ρδι-3565. 

Οοηιδίηαίδοη δεδ ρδι-3865 Κ. 

Οοπιόίηαζίοηΐ δείίε Ιταδί Κ. 

Οοηιδΐηαΐίε ναη Κ-ζίηηεη. 

Οοπιδίηεςίο δ35 β-3568 Κ. 

ΥδδίδΙεΙγΙ Κ-ίΒυαεΕΕεει 
δαπίΓηαηδαΙΙα Κ-ίταδεΓ 
ΚΙ 4/15 

Ε8: Κεβεείοηβ νίο1εηΐ3ΐηεηιε εοη εΐ 3§υα, ΙίδεΓβηδο §3885 εχίτεηιαδαΐϊΐεηΐε ίηβαπιαδίεδ. 
ϋΑ: Κε3§ετεΓ νοίδδοιηΐ ηιεδ ναηδ ιιηδεΓ δαηηείδε αΓ γδεΓ8ΐ δι·αηδΓ3Γΐί§6 §358εΓ. 

ΟΕ: Κεα§ίεΠ ΗεΛί§ πιίΐ \ν355εΓ υηίετ Βί1διιη§ δοεδεηΙζϋηδΙίεδεΓ 035β. 

ΕΕ: Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα. 

ΕΝ: Κεαείδ νίοΐεηβγ ννίΐδ ιναίει-, 1ίδεΓ3ΐίη§ εχίτεπιείγ ββπιιηαδίε §3585. 

ΕΚ: Κέ3§ίΐ νίοίειηιηεηΐ 3υ εοηιαει δε Γεαυ εη δέ§3§εαηΙ δεε §3ζ εχίΓέπιειηεηΙ ίηβαηίΓηαδΙεδ. 
ΙΤ: Κεα§ί5οε νίοΐεηίεηιεηΐε εοη Γαεςιια ΙίδεΓαηδο §35 εδίΓεπίΒπιεηΙε ίηβαιηΓηαδίΙί. 

ΝΕ: Κεα§εεΛ δεβί§ ΓηεΙ \ν3ΐετ εη νοτπιΐ δααΓδί] ζεετ οηΙνΙαιηδααΓ §35. 

ΡΤ: Κεα§ε νίοΙεηΙεΓηεηΙε εοπι 3 3 §ιιβ ΙίδεΛαηδο §3585 εχΙΓεη:;πηεπΙε ίπ:ΐ8ΐη;ινεΐ5. 

ΡΕ Κεα§οί νοίπΐ3ΐέ1ί335ΐί νεδεη Εαηδδα ναραυΙΙαεη δείροείί δγιίγνίϋ Ιοαδίμα. 

5Ύ: Κε3§£Γ3Γ δαΛί§ι πιεδ ν3Κεη νβτνίδ εχάειηΐ δι·3ηδΓ3ΐΊί§3 §358 γ δίΐδαε. 

ΚΙ 5/29 

Ε5: Εη εοηΐ3εΙο εοη εΐ 3§υ3, Ιίδετα §3565 Ιόχίεοδ γ εχίτεπιαδαπιεηΐε ίηβαπιαδίεδ. 
ϋΑ: Κε3§βΓ8Γ ηιβδ ναηδ αηδετ δεηηεΐεε αΐ §ίήί§ε ο§ γδετδΐ ί>Γβηδί3Γΐί§ε §385βΓ. 

Γ)Ε: Κε3§ίειτ ιηϊΐ Ψ3558Γ ιιηίετ Βί1δυη§ §ίβί§βτ υηδ δοοδεηΐζΰηδίίεδει· 0358. 

ΕΕ: Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια. 

ΕΝ: Οοηΐ3εΙ ννίΐδ \ν3ΐετ ίίδεταΐεδ Ιοχίε, εχίτεπιείγ β3ηιηΐ3ί>1ε §38. 

ΡΚ: Αυ εοηίβεί δε 1'εαυ, δέ§3§ε δε5 §3Ζ Ιοχίςιιεδ εΐ εχίΓέπιειηεηΙ ίηίΐαηιιηαδίεδ. 

ΙΤ: Α εοηΐ3ΐ(ο εοη αεςιια Ιίδετα §35 Ιοδϊίεί ε εδίΓείϊίαιηεηΙε ίηίΪ3πτΓη3Βϊΐί. 

ΝΕ: νοπηΐ νεΓ§ίβί§ εη ζεετ οηΙνΙατηδβΒΓ §35 ίη εοηΐ3ε( πιει νναίετ. 

ΡΤ: Εηι εοηΐηείο εοπι 3 ά§υα ΙίδεΠα §3565 Ιόχίεοδ ε εχΙτεπίΒπιεηΙε ίηΠβηίΕΐνείδ. 

ΡΙ: V3ρ3ΐιίΐ33 ηιγΓίίγΙΙίδίδ, Ιιείροδίί δγΙΙγνία Εαοδυ^ νεδεη Εαηδδα. 

5ν: ΕΙΙνεεΕΙβΓ §ίήί§ οεδ εχΡειτιΙ δΓαηδΓαΓΐί§ §35 νίδ ΕοηΙαΕι πιεδ ναΙΙεη. 

Κ20/21 

Ε5: Νοείνο ροε ίηΙΐ3ΐ3είόη γ εη εοηίβείο εοη 13 ρίεΙ. 
ϋΑ: Ρ3 γΜ§ νεδ ίηδ4ηδίη§ ο§ νεδ ΗηδΕοηίΒΕί. 

ϋΕ: Οε5υηδδείΐ58θδ301ίοδ δείπι ΕίηαΙπιεη υηδ δει Βεηίδτυη§ πιίΐ δεε ΗηυΙ. 

ΕΕ: Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: Ηαπηίυΐ δγ ίηδαΐαΐίοη 3ηδ ίη εοηίαεί ινίίδ είδη. 

ΡΚ: ΝοείΓρατ ίηΐιηΐηΐίοη ει ρατ εοηίεεί ανεε Ια ρε3υ. 

ΙΤ: Νοείνο ρετ ίηαίαζίοηε ε εοηιαίΐο εοη Ια ρείίε. 

ΝΕ: δεδαδεΙμΕ δμ ίηαδεπιίη§ εη δί] αηητ3ΐάη§ πιει δε δηίδ. 

ΡΤ: Νοείνο ροε ίηαΐαςέο ε ειη εοηίαείο εοηι 3 ρείε. 

Ρ1: Τετνεγδείίε δαίΐαίίίδία δεη§ίΙεΜγηα ]α _ίουίιιε5533η ίδοΐίε. 

$Υ: Ρ3Γίί§1 νίδ ίηαηδηίη§ οεδ διιδΕοηΙαΙιΙ. 
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Κ20/22 

Ε3: Νοοίνο ροΓ ίηΗεΙεοίόη γ ροτ ίη^εδίίόη. 

ΟΑ: Ρατίίμ νεδ ίηδέηδίηί' νεδ ίηόΐε§εΐ5ε. 

ΟΕ: Οε5υηδΕείΐ55θΗ8δ1ίοΕ Εείπι Είηευηεη ιιηδ νετϊοΕΙυοΙοεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: ΗεπηΓυΙ Εγ ϊπΐιαίαιίοπ εηδ ίί δννεΐΐοννεδ. 

ΕΚ: Νοοίί ρετ ίηΕεΙεΙίοη ε( ρετ ίημοϊϋοιι. 

ΙΤ: Νοοίνο ρετ ίηείεζίοηε ε ίημεϊΐίαηε. 

ΝΕ: 3οΗεδε1ί]Ε Εί] ίηεδειτιίημ εη ορηεπιε δοοτ δε παοηοΐ. 

ΡΤ: Νοοίνο ροΓ ίηεΐεϊϊο ε ίη§ε8ΐ8ο. 

ΡΙ: ΤετνεγδεΙΙε ΕείΙεΙΙίδΙε Εεη§ίΐε11γηδ]ε ηίεΙίγηΜ. 

XV: Ρετ1ί@1 νίδ ίηεηδηϊημ οοΗ Ι8Π8τίη§. 

ΙΕ2 0/21/22 

Ε3: Νοοίνο ροΓ ίηΕεΙεοίόη, ροτ ίη§€5ΐίόη γ εη οοηίεοίο οοη 1ε ρίεΐ. 
ϋΑ: ΡετΕμ νεδ ίηδέηδίημ, νεδ Ευδλοηίεΐδ: ο§ νεδ ίηδΙε£ε1δε. 

ΟΕ: ΟείΐιηόΕείΙδδοΗεδΙίοΕ Εείπι ΕίηεΙιηεη, νετδοΕΙυοΕεη ιιηδ ΒετϋΕηιημ πιίΐ δετ ΗευΙ. 

ΕΕ: Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
ΕΝ: ΗεπηίυΙ Εγ ίηΕεΙεΙίοη, ίη οοηίεοί \νίίΕ δίοίη εηδ ίί $\νε1Ιο\νεδ. 

ΡΚ: Νοοίί ρετ ίηΕεΙεΙίοη, ρετ οοηίεοί ενεο 1ε ρεευ εΐ ρετ ίη^εδίίοη. 

ΙΤ: Νοοίνο ρετ ίηείεζίοηε, οοηίεΚο οοη Ιε ρεΙΙε ε ρετ ίημεδίίοηε. 

ΝΕ: 3οΕεδεΙί]1ί Εί] ίηεδειηίημ, ορηεπιε δοοτ δε πιοηιΐ εη εεητεΕίημ ιτιεί δε Ευίδ. 

ΡΤ: Νοοίνο ροτ ίηεΐεςεο, επί οοηίεοίο οοιτι ε ρείε ε ροΓ ίη§£5ΐ3ο. 

ΡΙ: ΤετνεγδεΙΙε ΕείίεΙΙίδίε ΗεημίίεΙΙγηε, ]ου(υε55εεη ίΗοΙΙε ]ε ηίεΐΐνηε. 

5ν: ΡετΙί§1 νίδ ίηεηδηίημ, ΕυδλοηίεΙα οοΕ ίοτίετίη^. 

Κ21/22 

Ε3: Νοοίνο εη οοηίεοίο οοη Ιε ρίεΐ γ ροτ ίη@ε8ΐίόη. 

ΟΑ: ΡετΙίμ νεδ ΕυόλοπΙελΙ ομ νεδ ίηόιεμεΗε. 

ϋΕ: Οε5υηδΕείΐ55οΕ8δ1ίοΕ Εεί ΒειίίΕτυημ παίΐ δετ ΗευΙ υπό Εείπι νετδοΕΙυοΕεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: ΗεπηίυΙ ίη οοηίεοί \νίίΕ δίοίη εηδ ίί 5\νε11ο\νεδ. 

ΡΚ: Νοοίί ρετ οοηίεοί ενεο 1ε ρεευ εί ρετ ίημεϊΐίοη. 

ΙΤ: Νοοίνο ε οοηίεΐΐο οοη 1ε ρεΙΙε ε ρετ ίημεδίίοηε. 

ΝΕ: 3οΕεδε1ί]Ε Εί] εεητεΚίηί» πιει δε Ευίδ εη Εί] ορηεπιε δοοτ δε πιοηδ. 

ΡΤ: Νοοίνο επί οοηίεοίο οοπι ε ρείε ε ροτ ίημεϊίδο. 

ΡΙ: ΤετνεγδεΙΙε ΕείΙεΙΙίδΙε ]ουίυε55εεη ΪΕο11ε]ε ηίεΐίγηε. 

8ν: ΡετΙίμί νίδ ΕυδΕοηΙεΕί οοΕ ΓόΛ3Γίη§. 

Κ23/24 

Ε8: Τόχίοο ροτ ίηΕεΙεοίόη γ εη οοηίεοίο οοη Ιε ρίεΐ. 

ΟΑ: ΟίίΙίμ νεδ ίηδδηδίημ 0 £ νεδ ΕυδΕοηίεΕί. 

ϋΕ: Οίίίίμ Εείπι Είηείπιεη υηδ Εεί ΒειΐΙιταημ ηαίΐ δετ Ηειιί. 

ΕΕ: Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: Τοχίο Εγ ίηΕεΙεΙίοη εηδ ίη οοηίεοί ννίΐΗ δΐίίη. 

ΡΚ.: Τοχίςυε ρετ ίηΕεΙεΙίοη εί ρετ οοηίεοί ενεο 1ε ρεευ. 

ΙΤ: Τοϊίίοο ρετ ίηείεζίοηε ε οοηίεΐΐο οοη 1ε ρεΙΙε. 

ΝΕ: νετμίίίίμ Εί] ίηεδεηιίημ εη Εί] εεητεΐαημ ιηεΐ δε Ευίδ. 

ΡΤ: Τόχίοο ροτ ίηεΐεςεο ε εηι οοηίεοίο οοιτι ε ρείε. 

ΡΙ: Μγτλγίΐίίΐε ΕεημίίεΙίγηε]ε]ουΙυε55εεη ίΕοΙΙε. 

8ν: ΟίήίμΙ νίδ ίηεηδηίημ οοΕ ΕυδλοηΙεΙίΙ. 

Κ23/25 

Ε5: Τόχίοο ροτ ίηΕεΙεοίόη γ ροτ ίη§εδ1ίόη. 

ΟΑ: Οίίίίμ νεδ ίηδέηδίημ ομ νεδ ίηδΙεμεΕε. 
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ΟΕ: Οίί'ιί 8 δείιπ Είηβίπιεη υηό νεΓδεδΙυεΙεεη. 

ΕΕ: Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: Τοχίε δγ ίηδείβΐίοη 3ηό ίΓδννβΙΙοννεό. 

ΡΚ: Τοχίςαε ρατ ίπΕεΙείίοη εΐ ρετ ίηβεδίίοη. 

1Τ: Τοδδίεο ρετ ίηείβζίοηε ε ίη^εδίίοηε. 

ΝΕ: νεΓ^ίΛίβ δη ίηεόειτιίη§ εη ορηβπιε (Ιοογ όε ιηοηό. 

ΡΤ: Τόχίεο ροΓ ίηεΐαςάο ε ίη^εδίίο. 

ΡΕ' ΜγτΕγΙΗδΙϊ δεημίιειίγηο ]Ά ηίεΙιγηδ. 

8ν: ΟίΛίβΐ νίό ίηαηόηίηβ οεΐι (δηδηπ^. 

Κ23/24/25 

Εδ; Τόχίεο ροτ ίηδβίβείόη, ροΓ ίη§εδΙίόη γ εη εοηίβείο εοη Ια ρίεΕ 
ΟΑ: ΟίίΙίΒ νεό ίηόάηόίη§, νεό δυόλοπίβλι ο§ νεό ίηόΐ3§ε1δε. 

ΟΕ: ΟίΛί§ όειιη ΕίηεΙπιεη, νεΓδεδίυελεη υηό ΒεΓαΚπιη§ ιηίΐ όεε ΗβυΙ. 

ΕΕ: Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
ΕΝ: Τοχίε δγ ίηδείεΐίοη, ίη εοηΐ3εΙ ννίιΕι ίέίη αηό ίΓ δννεΐΐοννεό. 

ΡΚ: Τοχίηυε ρ3Γ ίηδείεΐίοη, ρετ εοηΐ3ε( 3νεε 13 ρεευ εΐ ρατ ίηςεδίίοη. 

1Τ: Τοδδίεο ρετ ίηβίΒζίοηε, εοηΐ3Κο εοη Ιη ρείΐε ε ρετ ίηςεδίίοηε. 

ΝΕ: νετβίΛί^ δή ίη30ειηίη£, ορηειπε όοοτ όε ιηοηό εη 33ητ3ΐάηί> πιει όε Ηυίό. 

ΡΤ: Τόχίεο ροτ ίηηίεςέο, ειη εοηίεείο εοιη 3 ρείε ε ροτ ίηρεδίϋο. 

Ρ1: ΜγιΊεγΙΙίβΙδ δεημίιεΚγηε,]ουιυε5533η ίδοΙΙε ^ ηίεΙίγηε. 

5ν: Οίίΐίβΐ νίό ίη3ηάηίιΐ£, ΙιυόΕοηίεέ! οεδ Γόπατίη^. 

Κ24/25 

Εδ: Τόχίεο εη εοηιεείο εοη 13 ρίεΙ γ ροΓ ίη^εδίίόη. 

ΟΑ: ΟίΓΐί§ νεό δυόλοηίελι 03 νεό ιηάιαεεΕε 

ΟΕ: ΟίΚί§ δει Βεπίδηιη@ ιηίι όει- ΗαυΙ υηό δείπι νετδεδίυείεεη. 

ΕΕ: Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: Τοχίε ίη εοηιηεΐ ννίιδ εΚίη 3ηό ίΓδννηίΐοννεό. 

ΡΚ: Τοχίςυε ρ3Γ εοηίεεί ενεε 1:ι ρε3υ εΐ ρ3Γ ίημεδίίοη. 

ΙΤ: Τοδδίεο 3 εοηίαΐΐο εοη |3 ρεΙΙε ε ρετ ίημεδίίοηε. 

ΝΕ: νετμίΛίβ δί) 33ηΓ3Είη§ ιηεΐ όε δυίό εη δή ορη3ΐηε όοοε όε ιηοηό. 

ΡΤ: Τόχίεο ειη εοηοειο εοηι 3 ρείε ε ροτ ίη^εδίέο. 

ΡΕ Μγτ1«γ11ί5ΐ3.ίουΙυε5533η ίδο1Ιε]3 ηίε11γη2. 

8ν: Οίίιίβΐ νίό ΗυόΚοηΙβΙα οεδ ίδΠ2πη§. 

Κ26/27 

Εδ: Μυγ Ιόχίεο ροτ ίηδείβείόη γ εη εοηίεείο εοη 13 ρίεΙ. 

ΟΑ: Με^εΙ βίίΤϊβ νεό ίηόέηόίηβ ο§ νεό δυόΚοηΙεΕί. 

ΟΕ: δεδτ §ίΓιίβ δείπι ΕίηεΙπιεη υηό δει Βεη1δηιη§ πήΐ όει· ΗευΙ. 

ΕΕ: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: νετγ Ιοχίε δγ ίηδείειίοη 3ηό ίη εοηίβει ννϊΐΡι 5 Ειη. 

ΡΚ: Ττέδ Ιοχίςιιε ρ3Γ ίηδείεΐίοη εΐ ρ3Γ εοηίεεί 3νεε Ιε ρεευ. 

ΙΤ: Μοίΐο Ιοδδίεο ρετ ίηείεζίοηε ε εοηΟΙιο εοη 13 ρείΐε. 

ΝΕ: Ζεετ νεΓ§ίβί£ δί] ίη30επυη£ εη δή βεηΓελίη® πιει όε δυίό. 

ΡΤ: ΜιιίΙο Ιόχίεο ροτ ίπείεςδο ε επί εοηΐ3εΙο εοπι 3 ρείε. 

ΡΙ: ΕτίΙΙαίη ΓηγτΕγΙΙίδΙδ δεπ£ίΙεΙΙγη8η3.)ουΙυεδ3Β3η ϋιοΙΙε. 

XV: ΜγεΕεΙ §ίίϊί§ι νίό ίη3ηόηίη§ οεδ δυόδοηΐ3ΐα. 

Κ26/28 

Εδ: Μυγ Ιόχίεο ροτ ίηδ3ΐ3είόη γ ροτ ίη^εδίίοη. 

ΟΑ: Με$>ει βίίΊίβ νεό ίηόέηόίηβ οβ νεό ίηόΐΒβεΙδε. 

ΟΕ: δεδτ §ίΚί§ δείηι Είηεΐιηεη υηό νεΓδεδίυοδεη. 

ΕΕ: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: νετγ Ιοχίε δγ ίηδβίΒΐίοη 3ηά ίΓ8νν3ί1ο\νεό. 

ΡΚ: Ττέδ Ιοχίςυε ρβε ίηδείβΐίοη εΐ ρετ ίη^εδίίοη. 
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1Τ: ΜοΙΙο 1085100 ρεε ίη3ΐ3ΖΪοηε ε ρεε ϊηξεδίίοηε. 

Νί: ΖεεΓ νεΓβϊίΙϊβ Βϊ] ϊηΒδεεηϊημ εη ορηειηε δοοε δε πιοηδ. 

ΡΤ: Μυίΐο Ιόχϊοο ροε ϊη3ΐ3ς5ο ε ίηβεδΐ3ο. 

Ρ1: ΕεϊΙΙδϊη Γηγείίγΐΐϊδίέί Βεη£ϊιε11γη3 ]3 ηϊεΐίγηϋ. 

5ν: Μγολεΐ ^ίΑί^Ι νϊδ ϊη3ηδηϊη§ οοΗ <Β«8είη§. 

Κ26/27/28 

Ε8: Μυγ ιόχϊοο ροΓ ϊηΕιεΙαοϊόη, ροε ίη§εδΙίόη γ εη οοηΐ 3 εΐο οοη 1 β ρίεΐ. 

°Α: Με§εΙ βϊίίϊβ νεδ ϊηόόηδϊηβ, νεδ ΒυδΕοηΙηΙα ο§ νεδ ίη^Ιε^εΙδε. 

ΟΕ δεΒε §ιίίΐΕΖ Βείπι ΕίηηΙπιεη, νεεδοΒΙυολεη ιιηδ ΒεεϋΒευη§ πι 11 δεε Η;ιιιΙ 

ΕΕ. Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: νειγ Ιοχίο Βγ ίηΒηΙυιίοη, ίη οοηίεοί ννϊιΒ δλϊη 3ηδ ίΓδίνεΙΙοννεδ. 

ΕΚ. Τεέδ Ιοχϊμυε ρ3Γ ί πΐιοί ο'.ίοη, ρ3Γ οοηΐ3οΙ 3νεο 13 ρεαιι εΐ ρ 3 Γ ϊη§εδΙϊοη. 

ΙΤ: Μοίΐο 1055ΪΟΟ ρεΓ ϊηηΐηζϊοηε, οοηΐηΐΐο οοη 13 ρείΐε ε ροτ ίη§εδΙϊοηε. 

ΝΕ: ΖεεΓ νεΓ§ίΚί§ Βϊ) ϊη3δεηιϊη§, ορηηηιε δοοε δε ιηοηά εη 33ητ3ΐαρ£ πιει δε Βυίδ. 

ΡΤ: ΜυίΙο ιόχϊοο ροε ϊηηίηςδο, επί οοηΐηοίο οο:η 3 ρείε ε ροΓ ίη£εδ13ο. 

ΡΕ ΕείΙΙδϊη πιντκν]1ΐ5ΐ3 Βεη^ϊίεΙΙγηδ, _]ουΙ'.ΐ08533η ίΒοΙΙε ηϊεΐίγηδ. 

δν: ΜγελεΙ §ϊίίΪ£( νϊδ ίηβηδηϊηΒ, ΒυδλοηΙηλΙ οοΒ ίοείαείη^. 

Κ27/28 

Ε5: Μυγ ιόχϊοο εη οοηΐηοιο οοη 13 ρϊεΐ γ ροΓ ϊη^εδίίοη. 

ΟΑ: Με§εΐ βϊίΊίβ νεδ Βυδλοηιαία ο§ νεδ Ϊηδΐ3§ε1ίε, 

ΟΕ: 5εΒε βϊΠίβ Βει ΒεείίΒευηΒ γπϊΙ δεε Ηαυι ιιηδ Βεϊπι νεεδοΒΙυολεη. 

ΕΕ: Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: νεεγ ιοχίο ίη οοηοα ννϊιΒ δλιη 3ηδ ϊί 5νν3ΐίο\νεδ. 

ΡΚ: Τεέδ ιοχϊςυε ρ3Γ οοηΐηοΐ βνεο 1 β ρεηυ εΐ ρηε ϊη§εδΙίοη. 

ΙΤ: ΜοΙΙο Ιοδδϊοο 3 οοηΐ3ΐ1ο οοη 13 ρείΐε ε ρεε ϊη§εδΐϊοηε. 

ΝΕ: Ζεεε νεε£Ϊίίΐ§ Βϊ] ::;ιηε:ιλιηο εηεΐ δε Βυίδ εη Βϊ] ορηεπιε δοοε δε εηοηδ. 

ΡΤ: Μηϊΐο Ιόχϊοο εεη οοηΐηοίο οοπι 3 ρείε ε ροε Ϊη§ε 5 ΐ 30 . 

ΡΙ: ΕεϊΙΙϋϊη πιγε|<γ|]ί513]ου(υε5533η ϊΒοΙΙε γ 3 ηϊεΐίγηί. 
δν: ΜγοΚεΙ £ΪΓΐίβΙ νϊδ Βυδλοηΐηία οοΒ ίοηΗεϊη§. 

Κ36/37 

Ε$: Ιεεϊΐ3 Ιθ5 ο]οδ γ 135 νΪ38 εε5ρΪΓ3ΐοεΪ35. 

ΟΑ: Ιεεϊΐεεεε θ]ηεηε ο§ ίηδεδεωΐδΟΓβηηεΓηε. 

ΟΕ: ΚεϊζΙ δϊε Αυ§εη υηδ δίε Αΐιτιυη§ 50 Γ§ 3 ηε. 

ΕΕ: Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. 

ΕΝ: Ιεπΐ3ΐϊη§ Ιο εγεδ 3ηδ εεδρϊεειοεγ εγδίεπι. 

ΡΚ: ΙπίΙβπΙ ρουε Ιεδ γευχ εΐ Ιεδ νοίεδ εεδρϊεβίοίεεδ. 

ΙΤ: Ιετΐΐαπίε ρεε οΐϊ οοοΒϊ ε 1ε νίε εεδριεείοπε. 

ΝΕ: ΙιτϊΐεΓεηδ νοοε δε οβεη εη δε 3δεεηΒ3ΐϊη§5\νε§εη. 

ΡΤ: ΙεεϊΐαηΙε ρ3Γ3 05 οΙΒοδ ε νΪ35 εε5ρϊε3ΐόεΪ35. 

ΡΙ: ΑΓ5ΥΙΙΜ3 δϊίπιϊέ^α Βεη^ϊίγδείϊεηία. 
δV: ΙεπΙεεαε ό§οηεη οοΒ 3ηδηιημνοεο:ιποη 

Κ36/38 

Ε8: Ιετίΐ3 Ιοδ ο^δ γ 13 ρϊεΐ. 

ΟΑ: ΐΓτίΙεεεε ιήηεηε ο§ Βυδεη. 

ΟΕ: ΚεϊζΙ δϊε Αυ^εη ιιηδ δϊε ΗαυΙ. 

ΕΕ: Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. 

ΕΝ: 1εείΐ3ΐϊη§ ιο εγεδ 3ηδ δΚϊη. 

ΡΚ: 1εεϊΐ3ηΙ ρουε Ιεδ γευχ εΐ 13 ρε 3 υ. 

ΙΤ: Ιεεϊΐ3η1ε ρεε §1ί οοοΒϊ ε 13 ρείΐε. 

ΝΕ: ΙεΓΪΙεεεηδ νοοε δε ο§εη εη δε Βυίδ. 

ΡΤ: 1εεϊΐ3ηΐε ρ3Γ3 οδ οΙΒοδ ε ρείε. 

ΡΙ: Αεδγ1133 δίΙεηί8]3 ΪΒο3. 
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XV Ιιτίΐεπιτ ομοηεη οεΐι ύυδεη. 

Κ36/37/38 

ΕΧ: Ιιτίια Ιοϊ ο]ο5. Ια ρ ιοί > Ια5 νίαδ ΓεδρίταΙοπαδ. 

1)Α: ΙγτΙιογογ οβιεηε. αιιδοόΓχΊδοΓμαηειηε ομ Ιηιδεη. 
ϋΕ: ΚοίζΙ δίε Αυμεη. Αΐιηυημδοτμαηε ιιηδ δ ίο I Ιαυι. 

ΕΕ: Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. 

ΕΝ: ΙιτίΐυΙίημ (ο ενεδ. ΓεδρίΓαΙοτ)· 5>'51επι από δλίη. 

ΕΚ: ΙττίιαπΙ ρουτ Ιεα νευχ. Ιεα νοίεδ ΓεδρίΓαίοίτεα ει Ια ρεαυ. 

ΙΤ: ΙιτίίαιιΙε ρετ μύ οεείιί. Ιε νίε τεδρίπιιοπε ε Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: Ιιτίίετειιδ νοοτ δε ομεη. δε αδειτι 6αΙίημ$«ομεη εη δε Ηυίδ. 

ΡΤ: Ιιτίίαιιΐε ρότα οδ οΙΙιοα. νίαδ Γεδρίταιόπαδ ε ρείε. 

ΡΙ: Αη,νΙΙϊα δίΐιηιά. Ιιεημίι>5εΙίπιία]α ϋιοα. 

XV: ΙιτίίεταΓ ομοηεη. αηδηίημδοτμαηεη οεΗ Ηιιιίεη. 

Κ37/38 

Ε5: ΐΓτίτα Ιαδ νίαδ ΓεχρίταΙΟΓΪαδ ν Ια ρίεΐ. 

ΟΑ: ΙιτίίετεΓ άηδεδΓΕίδΟΓμαηειτιε ομ Ηυδεη. 
ϋΕ: ΚείζΙ δίε Αΐιηυημδυτμαηε υπό δίε ΗαυΙ. 

ΕΕ: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. 

ΕΝ: Ιιτίιαιίιιμ Ιο Γεαρίηιίοιγ δχδίεσι από δλίη. 

ΡΚ: ΙιτίιαηΙ ρουτ Ιε$ νοίεδ ΓεδρίταιοίΓεα ει Ια ρεαυ. 

1Τ: Ιιτίιαιηε ρετ Ιε νίε τεδρίπιιοπε ε Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: ΙιτίΐεΓεηδ νοοτ δε αδειτιΗαΙίημδννεμεη εη δε Ηυίδ. 

ΡΤ: Ιιτίιαηιε ρότα 05 νίαδ Γεδρίταίόπαδ ε ρείε. 

Ρ1: Αη>)11αα ΗεημίινδεΙίιηίά ^ ϋιοα. 

XV: ΙιτίίεταΓ αηδηίημαοτμαηεη οεΗ Ηυδεη. 

Κ39/23 

ΕΧ: Τόχίεο: ρε1ί§Γ0 δε εΓεειοα ίιτενετδίόΐεδ ιπυ) 1 μτανεα ροτ ίηΐιαίαείόη. 

ΟΑ: ΟίΙίίμ: Γάτε Γογ ναπμ αΐνοτίίμ δλαόε ρά ΗεΙίατεεΙ νεδ ίηδάηδίημ. 
ϋΕ: ΟίΙίίμ: εηΐδΐε ΟεΓαΙιτ ίττενετδίΗΙεη ΧεΙιαδεηα οΙιιτεΗ ΕίηαΙπιεη. 

ΕΕ: Τοςικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται. 

ΕΝ: Τοχίε: δαημετ οΓνετ> δεηουδ ίττενετδί61ε είϊεείδ ΙύτουμΙι ίηΐιαίαΐίοη. 

ΡΚ: Τοχίηυε: δαημετ δ'εΙΤεΐδ ίττένεταίΕΙεδ Ιτέα μτανεα ρατ ίηΗαΙαΙίοη. 

ΙΤ: Τοααίεο: ρετίεοίο δί εΙϊεΗί ίιτενετδίόίΐί πιοΐΐο μτανί ρετ ίηαίαζίοηε. 

ΝΕ: νετμίθίμ: μεναατ νοοτ επίδΐίμε οηΗετδΐεΙ6ατε εΓΓεεΙεη 6η ίηαδεπιίημ. 

ΡΤ: Τόχίεο: ρετίμο δε εΓείΐοα ίιτενετδίνείδ ιηυίΐο μτανεδ ροτ ίηαΐαςάο. 

ΡΙ: ΜχτΗχΙΙίδΙα: ετίιίαίη ναλανίεη ρνδγνίεη ναυποίδεη ναατα ΗεπμίίεΙΙγηά. 

XV: ΟίΙΐϊβί: τίδΗ Γογ τηγελει αΙΙνατϋμα ΗεδΙάεηδε Ηϋΐδοδλαδοτ νίδ ίηαηδηίημ. 

Κ39/24 

ΕΧ: Τόχίεο: ρεΙίμτο δε εΓεεΙοδ ίιτενετδί61εδ πια) 1 μτανεδ ροΓ εοηίαείο εοη Ια ρίεΙ. 

ΟΑ: ΟίΙίίμ: Γάτε Γογ νο γ ί^ αΙνοΗίμ δλαδε ρά ΗεΙ6τεδ νεδ ΗυδλοηίαΙα. 

ϋΕ: ΟίΙίίμ: επίδΐε ΟεΓαΙιτ ίιτενετδίΗΙεη ΧεΙιαδεηα 6εί ΒετϋΗτυημ ιηί! δεΓ ΗαυΙ. 

ΕΕ: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα. 
ΕΝ: Τοχίε: δαημετ οΓνετγ αετίουα ίιτενετδί61ε εΓΓεεία ίη εοηίαε! χνίΐΓι δΙείη. 

ΡΚ: Τοχίμυε: δαημετ δ'εΙΤεΙδ ίττένετδί61εδ Ιτέδ μτανεδ ραΓ εοηίαεί ανεε Ια ρεαυ. 

ΙΤ: Τοδδίεο: ρετίεοίο δί εΙΤεΙΙί ίττενετδίόίΐί γποΙιο μτανί α εοηίαίιο εοη Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: νετμϋΐίμ: μενααΓ νοοΓ επίϊΐίβε οηΙιεΓϊΙεΙθαΓε εΓΓεεΙεη 6η ααιίΓαλίπ^ ηιεί δε Κυίδ. 

ΡΤ: Τόχίεο: ρεπ@ο δε εΓειίοχ ίσενεΓδίνεία αιυίΐο §Γανεδ ειη εοηίαείο εοηι α ρείε. 

ΡΙ: ΜντΕγΙΙίδΙά: επιιαίη ναλανίεη ρχχγνίεη ναυποίδεη ναατα]οιιΐυε55ααη ίΗοΙΙε. 

XV: ΟίθίβΙ: τίδΕ Ιογ ιηνελεΐ αΙΙνατΙί^α 6εχ(άεηδε ΙιίΙΕοχλαδοΓ νίδ ΙιυδλοηΙαλΙ. 

Κ39/25 

ΕΧ: Τόχίεο: ρούμπα δε εΓοεΙΟδ ίσενεΓδίόΙεδ τηυ) μτανεδ ροτ ίημεδίίόη. 
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1)Λ: (.τίΐίί”: Γετε Γογ χετίμ είνοτίίμ ελεδε ρε δείδτεδ \<;<! ίηϋίεμεΐεε 
ΡΕ: ΙϊίΓΐίμ: επιειε ΙλΤεΙίΓ ίιτενετείδίεη Χεδεδεηε δυτεδ νετεείιΐιιελεη. 

ΕΕ: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: Τοχίε: δειιεεί' οΓνετγ εεπουε ίιτενεΓείδΙε εΟεειε ίΓεχνεΙΙοχχεδ. 

ΕΚ: Τοχίηυε: δειιεετ δ'εΠ'είε ίΓΓένετείδΙεε ιτέε μτεχεε ρετ ίημεειίοιι. 

ΙΤ: Τοεείεο: ρετίεοίο δί είϊεΙΙί ίιτενεΓείόίΙί ιηοΙίο μταχί ρετ ίημοειίοηε. 

ΝΕ: νεΓμίΓιίμ: μεχεετ νοοτ ετηεΐίμε οηδεΓείεΙδατε ειΤεεΙεη δί] οριιειηε δοοτ δε Γηοιιό. 

ΡΤ: Τόχίεο: ρεπμο δε εΓείΐοε ίττενεΓείνείε ιηυίΐο μπτχεε ροΓ ίημεείάο. 

Ρ1: ΜγτΕνΙΙίεΙά: επιιείη νελενίεη ρνεγνίεη χαυποίδεη νεετε ηϊοΐΐχηα. 

XV: ΟΐΓιίμι: πελ Ιογ ηιγελε! εΙΙνετΙιμε δεειάεηδε δεΙεοελεδοΓ \ ίϋ ΙδΠεπημ. 

Κ39/23/24 

ΕΧ: Τόχίεο: ρεδμΓΟ δε εΓεείοε ίιτενετείδίεε ιηυγ «μ-αχ εε ροτ ίπΐιείεείόη ν εοηίεείο εοη 1ε ρίεΐ. 

ΡΑ: ΟίΙίίμ: Γάτε Γογ νετίμ είνοτίίμ εδαδε ρά δείδτεδ χεδ ϊηδάηδίημρμ Ηυδδοηίαδι. 

ΡΕ: Οίίιΐμ: επιειε ΟεΓεδτ ίιτενεΓείδΙεη Χεδεδεηε δατεδ Είηειηιειι υπό δει ΒεΓϋδπυημ ιηίι δετ Ηαυί. 

ΕΕ: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: Τοχίε: δεημετ οΓ νετγ εεπουε ίιτενετείδΐε εΐϊεειε Ιδτουμδ ίηΐιείεΐίοη εηδ ίη εοηιεεί χνίιΐι εδίη. 

ΕΚ: Τοχίςυε: δεημετ δ'εΠ'είε ίσένετείδίεε ιτέε μτεχεε ρετ ίηδείεΐίοη εί ρετ εοηιεεί ενεε 1ε ρεευ. 

ΙΤ: Τοεείεο: ρετίεοίο δί εΙΤειϋ ίιτενεΓείόίΙί ιτιοΐΐο ζτενί ρετ ίηείεζίοηε ε ε εοηίαίιο εοη Ιε ρεΙΙε. 

ΝΕ: νετμίΓιίμ: μεχεετ νοοτ ετηεΐίμε οηδετειείδετε εΐϊεείεη δί] ίηεδεπιίημ εη εεπτεδίημ πιε! δε δυίδ. 

ΡΤ: Τόχίεο: ρεπμο δε εΓείΐοε ίιτενετείνείε πιυίΐο μτενεε ροτ ίηεΐεςάο ε επί εοηίεείο εοιτι ε ρείε. 

ΡΙ: ΜγτδγΙΙίείε: ετίτιαίπ νεδενίεη ργεγνίεη νευτίοίδεη νεετε ΙκημίΙεΚγηε ]ε]ου(υεεεεεη ίΗοΙΙε. 

XV: ΟίΛίμΙ: πεδ Ιογ ιηγεδε! εΙΙνετΙίμε δεειάεηδε δαΙεοεδεδοΓ νίδ ίηεηδηίημ οεδ δυδδοηίεδί. 

Κ39/23/25 

ΕΧ: Τόχίεο: ρείίμτο δε εΓεείοε ίιτενετείδίεε ιηυγ μτενεε ροτ ίηΐιείεείόη ε ίημεείίόη. 

ΡΑ: ΟίΓιίμ: Γετε Γογ νετίμ είνοτίίμ ελεδε ρά δείότεδ νεδ ίηδάηδίημ ομ ίηδίεμεΐεε. 

ΡΕ: ΟίΓιίμ: εππειε ΟεΓεδτ ίητενεΓείόΙεη Χεδεδεηε δυτεδ Είηείπιεη ιιηδ δυτεδ νετεεΠΙυεδεη. 

ΕΕ: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: Τοχίε: δειιμετ οΓ νετν εεπουε ίπ-ενοτείόΐε εΓΓεεΙε ιΙιτουμΗ ίηΐιείεΐίοπ εηδ ίΓεχνεΙΙοχνεδ. 

ΡΚ: Τοχίηιιε: δεημετ δ'εΠ'είε ίσένετείδίεε ιτέε μιεχεε ρετ ίηδείειίοη ε! ρετ ίημεειίοη. 

ΙΤ: Τοεείεο: ρετίεοίο δί εΐϊεϋί ΪΓτενεΓείδίΙί πιοΐΐο μτενί ρετ ίηείεζίοηε εδ ίημεειίοηε. 

ΝΕ: νετμίΓιίμ: μεχεετ νοοτ ετηειίμε οηδετειείδετε εΓΓεειεη δί] ίηεδεπιίημ εηορηεπιε δοοτ δε ιτιοιιδ. 

ΡΤ: Τόχίεο: ρετίμο δε εΓείΐοε ίιτενετείνείε πιυίΐο μτενεε ροτ ίηεΐεςάο ε ίημεείάο. 

ΡΙ: ΜχτλνΙΙίείε: επίιϋίη νελενίεη ρνεγνίεη νευτίοίδεη νεετε ΙιεημίΙεΙΙνηε]ε ηίεΙίγηδ. 

XV: ΟίΓιίμι: πελ Ιογ πιγελε! εΙΙνετΙίμε δεείΐεηδε Ιιείεοελεδοτ νίδ ίηεηδηίημ οεδ ίδηδπημ. 

Κ39/24/25 

ΕΧ: Τόχίεο: ρείίμτο δε εΓεείοε ίσενετείδΙεε Γηυγ μτενεε ροτ εοηίεείο εοη 1ε ρίεΙ ε ίημεείίόη. 

ΟΑ: ΟίΙίίμ: Γάτε Γογ νατίμ είνοτίίμ ελεδε ρά ΗεΙδτεδ νεδ δυάλοηίελ! ομ ίηδίεμεΐεε. 

ΡΕ: ΟίΙΙίμ: ετηειε ΟεΓεδτ ίσενετείδΙεη Χεδεδεηε δεί Βετϋδηιημ τηίι δετ Ηευ! εηδ διποδ νετεοΗΙυελεη. 

ΕΕ: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
ΕΝ: Τοχίε: δεημετ οΓνετγ εεπουε ίσενετείδΙε εΠ'εεΙε ίη εοηίεε! χνίΐδ ελίη εηδ ίΓεχνεΙΙοχνεδ. 

ΡΚ: Το.χίηυε: δεπμετ δ'εΙΤείε ίιτένεΓείδΙεε ιτέε μτενεε ρετ εοηιεεί ενεε Ιε ρεευ ε! ρετ ίημεειίοη. 

ΙΤ: Τοεείεο: ρετίεοίο δί εΙΤεΙΙί ίσενετείδιίί ηιοΐΐο μτενί ε εοηίεΐιο εοη Ιε ρεΙΙε ε ρετ ίημεείίοηε. 

ΝΕ: νετμίΓΐιμ: μεχεετ νοοτ επιειίμε οηδεΓείεΙδετε εΙΤεείεη δί] εειιτεΕίημ πιε! δε δυίδ εη οριιεηιε δοοτ δε ιηοηδ. 

ΡΤ: Τόχίεο: ρεπμο δε εΓείιοε ίιτενετείνείε πιυίΐο μτενεε ετη εοηίεείο εοιη ε ρείε ε ροτ ίημεείάο. 

ΡΙ: ΜγτλγΙΙίείε: εΓίϋείη νελενίεη ργεγνίεη νευτίοίδεη νεετε]ουΐυεεεεεη ίδοΙ1ε]ε ηίεΐίγηά. 

XV: ΟίΚίμΙ: πελ Ιογ ιηγελε! εΙΙνετΙίμε δεειάεηδε δεΙεοελεδοΓ νίδ ΙιυδλοηΙελ! οεδ Γόπετίημ. 

Κ39/23/24/25 

ΕΧ: Τόχίεο: ρείίμτο δε εΓεείοε ίσενετείδίεε πιυγ μτενεε ροτ ίηδείεείύη, εοηίεείο εοη 1ε ρίεΙ ε ίημεείίύη. 

ΡΑ: ΟίΙϊίμ: Γετε Ιογ νετίμ είνυτίιμ ελεδε ρά ΗεΙδτεδ νεδ ίηδάηδίημ. ΗυδΙωηΙαΙχΙ ομ ίηδίεμεΐεε. 

ΡΕ: ΟίΙίίμ: επιειε (ΐεΙεΙ’,Γ ίΓΓενετείδΙεη Χεδεδεηε διιτεΐι Είηεΐιηεη. ΒοΓίίδΓυημ πιίΐ δετ Ηευ! υηδ δυτεδ ΥεΓεεδΙυελεη 

ΕΕ: Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε 
περίπτωση καταπόσεως. 
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ΕΝ: Τυχίε: δαπεεεοΓνεεγ $εείου5 ίεεενεη>ίδΙε εϊΤεευ Ιδεοιι^Ιι ίηδαίαιίοη. ίη εοηίαεί «ίιδ δΙχίη από ϋ $\ναΙ1ο\νεδ. 

ΕΚ: Τοχίμυε: δαπεεε δ’εΠ'εΙδ ίεεένεεϊίδΐε:; Ιεέδ ϊτανεδ ραε ίιιδαΐαΐίοη. ραε εοηιαει ανεε ΙιΙ ρεαιι εΐ ραε ίηεεδίίοιι. 

Ι Γ: Τοϊϋίεο: ρεείεοίο δί εΙΤειίί ίιτενεεδίδίΐί πιοΙιο εεανί ρεΓ ίπαΐα/ίυπε. α εοηιαιιο εοη Ια ρεΙΙε ε ρεε ίηεεχίίοιιε. 

ΝΕ: νεεμίΙΊίε: εενααε νοοε επΐ5ΐί§ε υηδεείΐεΐδαεε εΙΤεειεη δή ίιιαδοΓηίη^. ααηεαλίπ" πιει δε Ιιιιίδ εη ορηαιηε δυοε δε ηιοηδ. 
ΡΤ: Τύχίεο: ρεπευ ϋε εΓείΐοδ ίπ·ενεε$ίνεί$ ιηυίιο αεανεδ ροΓ ίηαΙα<;3ο. επί εοηιαείο εοιιι α ρείε ε ρυΓ ίπεεδίάο. 

ΡΙ: ΜγτλνΙΙίίΙίΙ: εείΙΙίϊίη ναλανίεη ργϊγνίεη ναυποίδεη νααεα ΙιεηκίΙεΙΙγηί.]ουΙιιε83ΐιαη ίΙιοΙΙε]α πίεΙίχηϋ. 

XV: ΟϊΙΙϊςί: εί$Ε Ιοε ιηγελεΐ αΙΙναεΙί(>α δεΐΐάεηδε δαίδοϊλαδοε νίϋ ίηαηδηιηξ, ΚιιδΕοιιίαΕί οεδ Ιΰπαείηβ. 

Κ39/26 

Εί>: Μιιγ ιόχίεο: ρεΙί^ΓΟ δε εΓεειοί ίπ·ενεε$ίδΙε> εηυγ §εανε5 ρυΓ ίηδαίαυίόη. 
ϋΑ: ΜεμεΙ ^ί(1ί@: Γαεε Γογ νοεί® α1νοεΙί§ δλαδε ρά ΗεΙΡιτεεΙ νεδ ίηδάηδίη§. 

ΟΕ: 5εδε ^ίίΊήι: εεηίΐε ΟεΓαδε ίεεενεεδίδΙεη $εδαδεη5 δυεείι ΕίηαΙΓηεη. 

ΕΕ: Πολύ τοςικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται. 

ΕΝ: νετγ ιοχίε: δαιι^εε οΓνεεγ 5εείοιΐ5 ΐετενεΓχΐδΙε εΐΐεείϊ ιδεοιι;>δ ίηδαίαιίοη. 

ΕΚ: ΤΓ03 Ιοχίςυε: δαη§εε δ'εΙΤεΐδ ίετένεεϊίδίεϊ Ιεέ$ §εανεδ ραΓ ίηδαίαιίοη. 

1Τ: ΜοΙιο Ιοίίίεο: ρεείεοίο δί εΙΤειίί ίεεενεηίίδίΐί γποΙΙο βεανί ρεΓ ίηαίαζίοηε. 

ΝΕ: ΖεεΓ νεε^ίΓΐί^: §ενααε νοοΓ εεη$(ί§ε οηδεεϊΐεΐδαεε εΐϊεείεη δ ή ίηαδειτιίηβ. 

ΡΤ: Μαάο ιόχίεο: ρεπ“ο δε εΤείΐΟϊ ίιτενεΓ5ίνεί$ ΓηαίΙο §εανε5 ροε ίηαΐαςίο. 

ΡΙ: ΕείΐΙϋίη πιγτλγΙΙίϊΐα: εείΐΐάίη ναλανΐεη ργδγνίεη ναυείοίδεη νααεα δεπ§ίΐειΙγηά. 

5ν: ΜγολεΙ §ίήί§1: τίδλ Ιογ ηαγελεΐ αΐΐνατίί§α δείΐάεηδε δαίϊοϊδαδοε νίδ ίηαηδηίη§. 

Κ39/27 

Ε5: Μαγ Ιόχίεο: ρεϋ§εο δε είεείοϊ ίετενεεϊίδίεδ πιαγ §εανε5 ροΓ εοηιαείο εοη Ια ρίεί. 
ϋΑ: Με§ε[ £ίΙΙί£: Ιαεε (ογ νηπ£ αΙνοεΙί£ ϊλαδε ρά δείδεεδ νεδ Ηυδδοηιαλι. 

ΟΕ: 5εδε βΐΐίί^: εεηίΐε ΟεΙαδε ίεεενεείίδίεη δεδαδεηϊ δει ΒεπίΙίΓαη^ παίΐ δεΓ Ηαυί. 

ΕΕ: Πολύ τοςικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: νετγ ιοχίε: δαη§εε οΓνεεγ 5εείοιι$ ίιτενεΓ$ίδ1ε εΙΤεεΙχ ίη εοηίαεί χνίιΡι $λίη. 

ΡΡ: Ττέί ιοχίμυε: δαη^ετ δ'εΙΤεΚ ίσένεΓϊίδίεί αέ$ §ηινε5 ραΓ εοηίαεί ανεε Ια ρεαα. 

ΙΤ: ΜοΙιο Ιο$$ίεο: ρεπεοίο δί είϊεΐΐί ίιτενεΓϊίδίΙί πιοΙιο @πινί α εοηίαάο εοη Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: ΖεεΓ νεΓ^ίίίί@: §ενααΓ νοοΓ επυΐί^ε οηΗεΓχιεΙδατε εΙΤεειεη δή ααηταλίη^ πιε! δε Ηιιίδ. 

ΡΤ: Μαίιο ιόχίεο: ρεΓί§ο δε εΓείΐοϊ ίιτενεΓ5ίνεί5 πιυίΐο βεανεχ επί εοηιαείο εοπι α ρείε. 

ΡΙ: ΕειΙΙαίη ΓπγτΕγΙΙίδΙα: επΙΙαίη ναλανίεη ργϊγνίεη ναυποίδεη νααεα^ουιυε5^ααη ίδοίίε. 

XV: Μγελει βίήί^Ι: είίΕ Ιογ ιπνελει αΙΙναεΙί^α δείΐάεηδε δαΐ5θ5λαδοΓ νίδ Ηυδλοηιαλι. 

Κ39/28 

Ε$: Μαγ ιόχίεο: ρεΙί^εο δε εΡεειοδ ίσενευίδΙεί πιυγ §Γανε5 ροε ίη^εϊΐίόη. 
ϋΑ: Με^εΐ ^ϊίΗί^.: ('αεε Ιογ ναπ@ αΐνοείΐβ ίλαδε ρά ΗεΙδεεδ νεδ ίηδίαβείίε. 

ΟΕ: $εδε βίΙΕ§: επυιε ΟεΙαΙιε ίσενεΓϊίδίεη 5εδαδεη5 δυεεδ νεΓδεδίαελεη. 

ΕΕ: Πολύ τοςικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: νετγ ιοχίε: δαη^ετ οΓ νετγ 5εποο5 ίσενετ$ίδ1ε εΙΤεεΙχ ίΓ ϊχναΙΙοινεδ. 

ΡΡ: Ττέϊ Ιυχίηαε: δαη^εε δ'εΐϊεΐί ίσένεεϊίδίεδ Πέϊ §Γανεχ ραε ίη^είΐίοη. 

1Τ: ΜοΙιο Ιοϊδίεο: ρεείεοίο δί εΐϊεΐΐί ίσενεείΐδίΐί πιοΙιο βεανί ρεε ίη^εδίίοιιε. 

ΝΕ: Ζεεε νεε^ίΐίί^: §ενααε νοοε επΐ3ΐί§ε οηδεε$Ιε1δαεε εΙΤεειεη δ ή ορηαπιε δοοε δε ηιοηδ. 

ΡΤ: Μιιίΐο ιόχίεο: ρεείβο δε εΐείΐοϊ ίεεενεε5ίνεί$ εημίΐο §εανε5 ροε ίη§ε5ΐάο. 

ΡΙ: Εείιίαίη ηιγελγΙΙίϊΐα: εείιιαιη ναλανίεη ργδγνίεη νααείοίδεη νααεα ηίεΙίγηα. 

5ν: Μγελει ^ίΓιί^ι: είίλ Γόε ιιιγελεΐ αΐίναείί^α δε3ΐάεηδε δίΐϊοϊλαδοε νίδ Γόπαείη^· 

Κ39/26/27 

Ε5: Μυγ ιόχίεο: ρεΙί^εο δε εΓεειοϊ ίετενεεϊίδίεί εηυγ βεανεδ ροε ίηδαΐαείόη γ εοηιαείο εοη Ια ρίεί. 
ϋΑ: Με|>εΙ ^ί(Τί@: Γαεε Ιοε ναεί§ αΙνοεΙί§ δλαδε ρά δείδεεδ νεδ ίπδάηδίη§ ο® ΗαδΕοηίαΕι. 

ΟΕ: 8εδε 11 ίεεηχίε ΟεΙαΙιε ίσενεεϊίδίεη δεδαδειυ δϋεεδ ΕίηαΙιηεη υηδ δει Βεευδευη§ εηίΐ δεε Ηαυί. 

ΕΕ: Πολύ τοςικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: νετγ Ιοχίε: δαιι^εε οΓνεεγ $εείοιΐ5 ίεεενεεδίόΐε εΙΤοεΙδ ιδεοιΐ(;δ ίηδαΐαΐίοη αηδ ίη εοηίαεί χνίιδ χλίη. 

ΡΡ: Τεέχ Ιοχίμοε: δαη^εε δ'εΐΐευ ίεεονεεδίδίεδ ιεέδ ^εανεχ ραε ίηδαίαΐίοη εΐ ραε εοηίαεί ανεε Ια ρεαιι. 

ΙΤ: ΜοΙιο Ιοχδίεο: ρεείεοίο δί εΐϊεΐΐί ίετενεεδίδίΐί ιηοΐΐο ^εανί ρεε ίηαίαζίοηε ε α εοηΙαΙΙο εοη Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: Ζεεε νεε^ίΙΙί^: ^ενααε νοοε επιχίί^ε οηδεείΐεΐδαεε εΙΤεειεη δή ίηαδειπίημ εη ααηεαλίη^ πιει δε Ιιυίδ. 




9944 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


I* Γ: Μιιίΐο ιόχίεο: ρ«ϊΓΪ{ϊο δε εΓείιοδ ίιτενεΓδίνείδ πιυίιο §ΓΒ\εδ ροΓ ίηαΐαςαο ε ειη εοηίαείο εοηι α ρείο. 

I I: 1:ιίΐΐϋίπ πι>Γ^>1 ΙίϋΙα: επίΐϋίη ναδανίεη ργδ>\ιεη ναυποίδειι νααΓα δειίβίΐεΐίγηαρ,ίουΐυεδδααη ίΙιοΙΙε. 

XV: Μνεδει είΙΊί^Ι: γϊ^Ι< Ιογ Γη>ε1εεΙ αΙΙναΗίβα δίΐΐάεηδε ΙιαΙδοδΚαόοΓ νίιΐ ίηαηδηίπε οεδ ΙιιιεΙΙεοηιαΙα. 

Κ39/26/28 

ΕΧ: Μυ> Ιόχίεο: ρεΙί^Γυ δε εΓεεΙοδ ίιτενεΓδίδΙεδ ηηυγ (μ-ανεδ ροΓ ίηήαΙαοίόη ε ίη^εδίίόη. 

ΟΛ: Με^εΙ £ίΙ1ί£: Γάτε Γογ ναπ;» αΙνοΓΐί§ δλαδε ρ3 δεΙδΓεδ νεδ ϊιιϋάη<ϋη@ ίηδίαεείδε. 

ΟΙ:: ΧεΙίΓ ^ίΓιίϊ: επίδΐε ΟοΓαδε ίιτενεΓδίδΙεη Χεδαδεηδ δυτεΐι Είηαίιηεη υπό δυτεΐι νεΓδεδΙυεδεη. 

ΕΕ: Πολύ τοςικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 
ΕΝ: νεπ’ Ιοχίε: δαιιροΓ οΓνετγ δετίουδ ίπενεΓδίδΙε εΓΓεεΙδ διτυυξδ ίηδαΐαΐίοη απϋ ίΓδχναΙΙοχνεδ. 

ΕΚ: ΊΥέδ Ιοχίμυε: δαιΐ(ΐεΓ δ'εΓΓείδ ίιτένεΓδίόΙεδ ιτέδ βτανεδ ρατ ίηΐιιιίαιίοη ει ρατ ίη^εϋΐίοη. 

ΙΤ: ΜοΙΙο ιοδδίεο: ρεπεοίο δί εΠ'εΙΙί ίσεχεΓδίόίΙί ηιοΐΐο §Γανί ρετ ίηαίαζίοηε εδ ίη^εδίίοηε. 

ΝΕ: Ζεετ νετειίίί^: (ξεναατ νοοτ ειτΐδΙι§ε οηδεΓδίεΙδατε εΙΤεείεη δί] ίηαϋεπιίη§ εη οριιαηιε (Ιοογ δε ηιοηδ. 

ΡΤ: Μιιίΐο ιόχίεο: ρεπ§ο ιίε εΓείιοδ ίιτενεΓδίνείδ ιηυίΐο §Γανεδ ροτ ΙηαΙαςάο ε ίη^εδίάο. 

ΡΙ: Επιίαίη ιηνΓλγΙΙίδΙά: εηιιαίη ναδανίεη ρνδγχ ίεη ναυποίδεη ν33Γ3 δεη§ίΐεΐΐγηά^3 ηίε1ΐ>ηά. 

XV: Μνεδεί 2 ίΙ’ιί§ι: πδδ Ιογ ιηγεδεί 3ΐΙν3Γΐί§3 δεδίάεηδε δίίΙδοδδαδοΓ νίό ίηαηδηίιΐ£ οεΐι ΙοΠ3Γίη@. 

Κ39/27/28 

Ε5: Μυγ ιόχίεο: ρεΙί^το δε εΓεεΙοδ ΐΓτενεΓδίδΙεδ ιηυγ §Γανεδ ροτ εοηίαείο εοη Ια ρίεΐ ε ίη@ε5ΐίόιι. 

ϋΑ: Με^εΐ §ίΚί§: Γοτε Γογ ναπ§ αΙνοΓΐί§ δδαδε ρά δείδεεδ νεδ ΗυδδοηιαΙα ο§ ίηδια§ε1δε. 

ϋΕ: ΧεΙίΓ βίΓιίϊ: ειηδίο ΟεΙάδΓ ίιτενεΓδίδΙεη Χεδαδεηδ δεί ΒεΓϋδΓυη§ πιίι δεε Ηαυΐ υπό ιΙυΓεδ νεΓδεΙιΙυελεη. 

ΕΕ: Πολύ τοςικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση 
καταπόσεως. 

ΕΝ: ν'εΓ\ Ιοχίε: ιΙυηεεΓ ο Γ νε Γγ δετίουδ ίπενεΓδίδΙε εΓΓεεΙδ ίη εοηίαεί ννίΐΗ δδίη αηδ ίΓδ\ναΙΙο\νεδ. 

ΕΚ: Ττέδ Ιο.χίςυε: δαη^ετ δ'εΓΓείδ ίπένετδίδίεδ ιτέδ §τανεδ ρατ εοηίαεί ανεε 13 ρεαυ ει ρατ ίη§εδΙίοη. 

ΙΤ: ΜοΙΙο Ιοδδίεο: ρεπεοίο ϋί εΙΤεΙιί ίπενεΓδίδίΙί γποΙιο @Γανί 3 εοηΐ3ΐΙο εοη 13 ρεΙΙε ε ρετ ίη§εδΐίοηε. 

ΝΕ: Ζεετ νετείΓΐι^: §εναυΓ νοοτ εσίδΐί^ε οηδετδίεΐδατε εΙΤεείεη δί] εαηταΕίηΒ πιει δε δαίιΐ εη ορηαιηε ιΐοοτ δε πιοηιΙ. 

ΡΓ: Μυίΐο ιόχίεο: ρεπ^ο δε εΓείιοδ ίιτενεΓδίνείδ πιαίιο §τανεδ ειη εοηίαείο εοηι α ρείε ε ροτ ίη^εδίάο. 

ΕΙ: Επίιάίη πητΕγΠίδίά: επίιάίη ναδανίεη ργδγνίεη ναυποίδεη νααΓα ^υΐυοδδααη ίδοΙΙε ]α ηίεΙίγηά. 

XV: Μγεδεί αίίΐίβι: τίδδ Ιογ ιηγεδει αΙΙναΓΐί§α δεδίόεηϋε ΠαΙδΟδΕοδοτ νίό δυδΕοηΙαΕί οεδ ΙόΠατίη^. 

Κ39/26/27/28 

ΕΧ: Μιιγ Ιόχίεο: ρεΙί^Γο δε εΓεεΙΟδ ίσενετδίδίεδ Γηυγ §τανεδ ροτ ίηδαίΒείόη, αοηιαείο εοη 13 ρίεΙ ε ίη^εδίίόη. 

ϋΑ: Με§εΐ αίΕιί§: Γάτε Γογ ν3π@ 3|νοτΙί§ δλαδε ρά ΙιεΙδΓεδ νεδ ίηδάηδίη^, ΗυδλοηιελΙ ο@ ίηδΐ3§εΙδε. 

ϋΕ: ΧεΙίΓ §ίΓΐί§: επίδΐε ΟεΙδδΓ ίιτενεΓδίδΙεη Χεδαδεηδ δϋΓεδ ΕίηεΙπιεη, ΒεΓϋΙιηιηρ γπϊΙ δεΓ Ηαυΐ ιιηδ δϋΓεδ νεΓδεδΙυελεη. 

ΕΕ: Πολύ τοςικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε 
περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: ν'εΓγ ιοχίε: δαη^ετοΓνετγ δετίοιίδ ίιτενεΓδίδΙε εΓΓεεΙδ Ιδεοο^Ιι ίηδοίαιίοη, ίη εοηιαεί ννίιδ δΕίη 3ηδ ϊί'δχναΙΙοχνεδ. 

ΕΚ: Ττέδ Ιοχίηυε: 03η§εΓ δ'εΙΤεΐδ ίιτένεΓδίδΙεδ Ιτέδ §Γ3νεδ ρατ ίηδαΐαΐίοη, ρ3Γ εοηίαεί 3νεε Ια ρεαυ ει ρατ ίη^εδίίοη. 

ΙΤ: ΜοΙιο Ιοδδίεο: ρεπεοίο δί εΓΓεΙΙί ίιτενεΓδίδίΙί ηιοΐΐο §Γανί ρετ ίηαίαζίοηε, 3 εοηίαιΐο εοη 13 ρεΙΙε ε ρετ ίη^εδίίοπε. 

ΝΕ: Ζεετ νεΓ^ίΓιί^: βεναατ νοοτ εηΐδΐίβε οηδεΓδίεΙδατε εΙΤεείεη δ ή ίηαδειηίηβ, αοηταΕίη^ πιει δε δυίδ εη ορηαπιε δοοτ δε 
πιοηδ. 

ΡΤ: Μυίΐο Ιόχίεο: ρεπ^ο δε εΓείιοδ ίιτενεΓδίνείδ πιυίιο ^Γανεδ ροΓ ίηαΐαςάο, επί οοηίαείο εοηι α ρείε ε ροΓ ίη^εδίάο. 

ΕΙ: Επιιαίη ΓηγΓΕγΙΙίδΙα: επίιίίίη ναλανίεη ργδγνίεη ναυποίδεη νααΓα Ηεη^ίίειίγηά, ]ουΙυεδδααη ίδοΙΙε]α ηίεΐίγηίΐ. 

XV: ΜγεΕεί ςιΑϊςί: τίδΕ Ιογ πιγελεΐ αΙΙναΓΐί§α δεδίάεηδε ΗαΙδΟδΕαδοΓ νίδ ίηαηδηίη§, ΗυδΕοηιαλΙ οεδ ΙοΠίχτίη§. 


Κ42/43 

ΕΧ: ΡοδίδίΙίδαδ δε δεηδίδίΐίζαείόη ροΓ ίηδαΐαείόη γ ροΓ εοηίαείο εοη Ια ρίεΙ. 
ϋΑ: Καπ &ίνε ονεΓίοΙδοιηδεδ νεδ ίηδάηδίη (5 ο^ νεδ ΕοηιαδΙ ιηεδ Ιιυδεη. 

ΟΕ: ΧεηδίδίΙίδίεΓυηβ δυτεδ Είιιαίιηεη υηδ ΗαυΙδοηΙαδΙ πιόβΙίεδ. 

ΕΕ: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. 
ΕΝ: Μαν εαιίδε δειίδίΐίζΒΐίοη δγ ίηδαΐαΐίοη αηδ δλίιι εοηίαεί. 

ΕΚ: ΡειιΙ εηίΓαϊηεΓ υηε δεηδίδίΐίδαΐίοη ρατ ίηδαΐαΐίοη ει ρατ εοηίαεί ανεε Ια ρεαυ. 

ΙΤ: Ρυό ρτονοεατε δειίδίδίΐίζζαζίοηε ρετ ίηαίαζίοηε ε εοηίαΙΙο εοη Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: Καιι ονεΓ^ενοεΙί^δείδ νετοοτζαδεη δή ίηαδειηίηβ οΓεοηΙαεΙ ιηεΐ δε δυίδ. 

Ρ Γ: Ρόδε εαυδατ δεηδίδίΐίζαςάο ροτ ίηαΐαςάο ε ειη εοηίαείο εοηι α ρείε. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


9945 


ΡΙ: Αΐιίδΐιιηιίηεη Ιιεη^ίΙγδΙείίδε]α ίδοΕοδλειυδ νοί αίδειιΙΙαα δετίείδίγιηίδία. 

XV: Κ.ιη με αΙΙετμί νϊϋ ίηαηδηίη{£ οεδ ΙιικΙΕοηιαλΙ. 

Κ48/2ΙΙ 

Ε$: Νοείχο: τίεδμο δε εΓεεΙοδ §τανεδ ρατα Ια ϊαΙιαϋ εη εαδο δε εχροδίείόη ρτοΙοημαδα ροΓ ίηΙιαΙαοίόη. 

ΡΑ: Ρατίίε: αΐνοτϋμ δυηδδεόδΓατε νεδ Ιαιηαετε ιΐεΐϊ ράν ΪΓΐϋΐίη^ νεδ ιηδάηδίη^. 

ΡΕ: (.Ϊε>ιιηόδεί[88εδαδ1ίεό: Οείαδτ επίδίετ Οε5υηδδείΐ38εδαδεη δεί Ιΐίιίβετετ ΕχροδίΙίοη διιτεδ ΕίηαΙιηεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται. 

ΕΝ: I ΙιιπιιΙυΙ: δαιιμετ οΐ'δεπουδ δαιπαιιε (ο δεαδδ δν ρτοΙοημεδ εχροδυτε Ιδτου°δ ίηΐιαίαιίοη. 

ΡΚ: ΝοείΓ: τίδηυε δ'εΙΊ'εΐδ ("τανεδ ρουτ Ια δαηιέ εη εαδ δ'εχροδίιίοη ρτοΙοη^έε ρατ ιηδαΐαΐίοη. 

ΙΤ: Νονϊνο: ρετίεοίο δί §τανί δαηηί ρετ Ια δαίυιε ίη εαδο δί εδροδίζίοηε ρτο1υη§αια ρετ ίηαίαζίοηε. 

ΝΕ: 8εδηδεΙί]Ιν: μεναατ νοοτ επίδΐ^ε δεδαδε ααη δε §εζοηδδείϋ δί] Ιαη§δυπ8ε δΙοοΐ3ΐεΙ1ίη§ δί] ίηαδεηιίη§. 

ΡΤ: Νοείχο: τίδεο δε εΓείιοδ §τανεδ ρατα α δαύδε επί εαδο δε εχροδίςόο ρτοΙοη§αδα ροτ ίηαΐαςάο. 

ΡΙ: ΤετνεχόεΙΙε δαίΙαΙΙίδΙα: ρίΐδααίΐναίηεη αΐιίδΐυδ νοί αίδευκαα ναλαναα δαίιίαα ΙετνεγδεΙΙε δεη§ίΐεΐΐνηα. 

XV: ΡατΙίίΙ: τίδΙν Ιοτ αΙΙνατ1ί§α ΗίίΙδΟδΕαόοτ \ ίδ Ιάη^ναπ^ εχροπετίη;» §εηοπι ίηαηδηίηβ. 

Κ48/2Ι 

Ε8: Νοείχο: ποχμο δε εΓεεΙοδ §τανεδ ρατα Ια δαίυδ εη εαδο δε εχροδίείόη ρτοΙοη|ζαδα ροτ εοηίαείο εοη Ια ρίεΙ. 

ΡΑ: Ρατίίε: α1νοτΙί§ δυηδδεόδΓατε νεδ Ιατη^ετε (ίδδ ράνίτΙαιίη£ νεδ δυδλοηίαΐα. 

ΡΕ: ΟεδυηόδείΐδδεδϋόΙίεδ: ΟεΓαδτ ετηδίετ ΟεδυηόδείΙδδεδαόεη δεί Ιαη§ετετ Εχροδίΐίοη δυτεδ Βετϋδτυη(> ιτιίΐ δετ ΗαυΕ 
ΕΕ: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα. 
ΕΝ: ΗατηιΓυΙ: όαημετ οΓδεπουδ δάσωνε Ιο ΗεαΙιδ δν ρτοΐοηεεδ εχροδυτε ίη εοηιαει χνίιΚ δλίη. 

ΡΚ: ΝοείΓ: τίδμιιε δ'εΐΐεΐδ §τανεδ ρουτ Ια δαηΐέ εη εαδ δ'εχροδίΐίοη ρτοΙοη§έε ρατ εοηίαε! ανεε Ια ρεαιι. 

ΙΤ: Νοείνο: ρετίεοίο δί μτανί δαηηί αΙΙα δαίυιε ίη εαδο δί εδροδίζίοηε ρτοΙυη§α!α α εοηίαϊΐο εοη Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: $εδαδεΙί]Ε: §εναατ νοοτ ετηδίίεε δεδαδε ααη δε μεζοηδδείδ δ ή Ιαημόυπ§ε δΙοοίδίεΙΙίη^ δ ή ααιιταΕίιιμ ιτιεί δε δυίδ. 

ΡΤ: Νοείχο: τίδεο δε εΓείιοδ μτανεδ ρατα α δαάδε επί εαδο δε εχροδίςίο ρτοΙοηραόα επί εοηίαείο εοΓη α ρείε. 

ΡΙ: ΤετχενδεΙΙε δαίΙαΙΙίδΙα: ρίΐλααίλαίηεη αΐΐίδΐυδ νοί αίδευκαα ναδαναα δαίιίαα ΙετνεγδεΙΙε ]ου!υεδδααη ίδοΙΙε. 

5ν: Ρατδ°ι: πδδ Ιογ αΙΙνατΙίμα δαίδοδλαδοτ νίδ Ιάη§ναπ§ εχροηετίη§ §εηοπι δαδδοηίαδι. 

Κ48/22 

Ε5: Νοείνο: τίεδ§ο δε εΓεεΙοδ μπινεδ ρατα Ια δαίυδ εη εαδο δε εχροδίείόη ρτοΙοη§αδα ροτ ίη§εδΙίόη. 

ΡΑ: Ρατδε: αΙνοεί ί§ δυηδδεδδΓατε νεδ Ιϊεη§ετε Ιίδδ ρένίτ1ιηίη§ νεδ ίηδΙα§εΙδε. 

ΡΕ: ΟεδυηδδείΙδδεδαδΙίεδ: ΟεΓαδτ ετηδίετ ΟεδυηόδείΙδδεδαόεη δεί Ιαη§ετετ Εχροδίΐίοη δυτεδ νετδεδίυεδεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση 
καταπύσεως. 

ΕΝ: ΗαπηΓυΙ: δαημετ οΓδετίουδ δαιηα^ε Ιο δεαδδ δγ ρτοΐοημεδ εχροδυτε ίΙ δχναΙΙοχνεδ. 

ΡΚ: ΝοείΓ: πδςυε δ'εΐΐεΐδ μπινεδ ρουτ Ια δαηΐέ εη εαδ δ'εχροδίιίοη ρτοίοιι^έε ρατ ίημεδίίοη. 

ΓΓ: Νοείνο: ρετίεοίο δί §Γανί δαηηί αΙΙα δαίοιε ίη εαδο δί εδροδίζίοηε ρτοΙοη^αια ρετ ίηβεδίίοηε. 

ΝΕ: δεδαδείήδ: βεναατ νοοτ ετηδΙίμε δεδαδε ααη δε βεζοηδδείδ δη Ιαη^όιιτί^ε δΙοοΙδΐεΙΙίη§ δί] ορηαπιε δοοτ δε ηιοηδ. 

ΡΤ: Νοείχο: τίδεο δε εΓείιοδ μτανεδ ρατα α δαύάε επί εαδο δε εχροδίςίο ρτο1οη§αδα ροτ ίη§εδΙ3ο. 

ΡΙ: ΤοτνεχδεΙΙε δαίΙαΙΙίδΙα: ρίιδααίΕαίηεη αΐΐίδΐυδ νοί αίδευίΐαα ναδαναα δαίιίαα ΙετνεγδεΙΙε ηίεΙίγηδ. 

5\/: ΡατΙί§ΐ: τίδδ Ιδτ αΙΙνατΙί^α δαίδοδδαδοτ νίδ 1άη@ναπ§ εχροηετίημ μεηοιη Ιοηατίηβ. 

Κ48/20/21 

Ε5: Νοείνο: τίεδμο δε εΓεεΙοδ μτανεδ ρατα Ια δαίυδ εη εαδο δε εχροδίείόη ρτοΙοη^αδα ροτ ίηδαΙαείόη ν εοηίαείο εοη Ια ρίεΙ. 
ΡΑ: ΡατΙί?: αΐνοτίίμ δΐιηδδεδδΓατε νεδ Ιχημετε [ίδδ ράνίτδηίημ νεδ ίηδάηδίη§ ο% δηδδοηίαδί. 

ΡΕ: ΟεδυηδδείΙδδεδαδΙίεδ: ΟεΙαδτ ετηδίετ Οεδυηδδείΐδδεδαδεη δεί Ιαημετετ Εχροδί(ίοη δυτεδ Είηαδηεη υηδ δυτεδ 
Βετϋδτυημ πιίΐ δετ ΗαιιΙ. 

ΕΕ: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε 
επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: ΗαπηΙιιΙ: δαιιμετ οΙ'δετίουδ δαιπαμε Ιο δεαδδ δγ ρτοίοιι^εδ εχροδίιτε Ιδτουβδ ίηδαΐαΐίοιι αηδ ίη εοηιαει χνίιδ δδίη. 

ΡΚ: ΝοείΓ: τίδμιιε δ'εΐϊεΐδ μτανεδ ρουτ Ια δαηιέ εη εαδ δ'εχροδίιίοη ρτοΐοημεε ρατ ίηδαΐαΐίοη εΐ ρατ εοηιαει ανεε Ια ρεαυ. 

ΙΤ: Νοείνο: ρετίεοίο δί ^τανί δαηηί αΙΙα δαίυιε ίη εαδο δί εδροδίζίοηε ρτοΐυημαΐα ρετ ίηαίαζίοηε ε α εοηΙαΙΙο εοη Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: δεδαδείήδ: μεναατ νοοτ ετηδΙί^ε δεδαδε ααη δε §εζοηδδείδ δί] ΙαηβδυπΒε δίοοίδίεΐΐίημ δί] ίηαδειηίη^ εη ααηταλίημ ιηεΐ 
δε δυίδ. 

ΡΤ: Νοείνο: τίδεο δε εΓείιοδ @τανεδ ρατα α δαύδε επί εαδο δε εχροδίςϋο ρτοΙοημαδα ροτ ίηαΐαςάο ε εηι εοηίαείο εοιη α ρείε. 
ΡΙ: ΤετνενδεΙΙε δαίΙαΙΙίδΙα: ρίΐδααίλαίηεη αΙΐίδΙυδ νοί αίδευκαα ναλαναα δαίιίαα ΙετνεγδεΙΙε δεη@ίιεΙΙγηα]α]ου(υεδδααιι ίδοΙΙε. 
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8V: ΡαιΊίει: πδΙν Ιογ αΙΙναΗίβα δαΙδΟίΙνυϋοΓ νίϋ 1άη§ναι·ί§ εχροηεπη§ §εηοπι ίηαηϋηίηβ οεδ διιϋδΰηιαλι. 
κ·ΐ8/2(ΐ/:: 

Ϊ'Ν Ν\κ:\ο: πεδ^ο ϋε εΓεεΙοδ §ι·ανεδ ρατα Ια ναίιιό εη εαδο ϋε εχροδίείόη ρΓοΙυηε,κ:;: ροτ ίηΐιαίαείόη ε ίη^εδίίόη. 

ΟΛ: ΡαιΙίε: αίνυιΐίμ δυηϋδεϋδΓατε νεϋ ΙαεηΗεΓε ιίϋδ ράνίΓΐςηίη§ νεϋ ίηϋάηϋίηα οα ίηϋΐαςεΐδε. 

ϋ 1-: ΟεδίιηϋδείΙδδεΙιηϋΙίεό: ΟεΓαδτ επίδίετ Οεδυηϋδείΐδδεδίίϋεη δει Ιαη^ετετ ΕχροδίΙίοη ύιπεη ΕίηαΙιηεη υηϋ ϋιιτεδ 
νετδείιΐιιελεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρή; βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε 
περίπτωση καταπύσεως. 

ΕΝ: ΗαπιιΙυΙ: ιΐαπμετ οΕδετίουδ ϋαηια§ε ιο δεαδδ δν ρι·ο1οη§εϋ εχροδυτε ιότουεδ ίηδαίαιίοη από ίΓδνναΙΙοννεϋ. 

ΕΚ.: ΝοείΙ’: τίδηιιε ϋ’εΐΐεΐδ £Γανεδ ρουτ Ια δαηιέ εη εαδ ϋ’εχροδίιίοη ρτοΐοηκέε ρατ ίηδαίαιίοη εΐ ρατ ίη^εειίοη. 

1Τ: Νοείνο: ρεπεοίο (ϋ §τανί ϋαηηί αΙΙα δαίυιε ίη εαδο ϋί εδροδίζίοηε ρτο1υη§αΙα ρετ ίηαίαζίοηε ε ίη^εείίοηε. 

ΝΕ: 8εόαϋεΙήδ: §εναατ νοοτ ετηειίρε δεδαϋε ααη δε βεζοηϋδείϋ δή 1αηαόυπ§ε δΙοοΐ5ΐε11ίη§ δη ίιιαϋεπιίημ εη ορηαπιε ϋοοτ 
ϋε ιηοιηί. 

ΡΤ: Νοείνο: πδεο δε εΓείιοδ §πινεδ ρατα α δαύϋε επί εαδο δε εχροϊίςϋο ρι·οΙοη§αϋα ροΓ ίηαΐαςάο ε ίιΐ£ίδΐ2ο. 

ΡΙ: ΤετνενϋεΙΙε δαίΐαΐΐίδία: ρίΐδααίδαίηεη αΐιίδΐυδ νοί αίδεαΚαα ναλαναα δαίιίαα ΙετνενϋεΙΙε δεη£ίΐεΐΙ_νιια]α ηίεΙίνηα. 

XV: ΡαιΊίει: πδλ Ιογ αΙΙναιΊί(>α δαίδοδίιαϋοι· νίϋ Ι6η§ναπ§ εχροηοπη§ §εηοπι ίηαηϋηίη§ οεδ Ιδηϊπη^. 

Κ48/21/22 

Ε3: Νοείν ο: πεδ)>ο ϋε είεοΐοδ §τανεδ ρατα Ια δαίυϋ εη εαδο ϋε εχροδίείόη ρΓθΙοη§αϋα ροτ εοηίαείο εοη Ια ρίεΐ ε ίη§εδΐίόη. 
ϋΑ: ΡαιΊίε: αΐνοτίίβ δυπϋδεϋδί'αΓε νεϋ Ιαεη^ετε ιίϋδ ράνίτ1αιίη§ νεϋ δυϋδοηίαδί ο§ ίηϋΐα^εΐεε. 

ΟΕ: ΟεδυπϋδείΙδδοδαϋΙίεό: Οεί'αδτ ετηδίει· ΟεδΐιηϋδείΙδδεδ3ϋεη δει Ιαη§ετετ ΕχροδίΙίοη ϋηΓεδ Βεηίδτμιι§ ηιίΐ ϋετ ΗαηΙ αηϋ 
ϋυτεδ νετδεδίυελεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα 
και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: ΗαππΓυΙ: ϋαη§ετ οΙ'δεπουδ ϋαπια§ε Ιο δεαδδ όγ ρτο1οη§εϋ εχροδυτε ίη εοηιαεί ννίΐδ δλίη αηϋ ίΓδίναΐΐοννεϋ. 

ΡΒ: Νοείΐ': πδμιιε ϋ’εΙΤεΐδ ^τανεδ ροατ Ια δαηιέ εη εαδ ϋ’εχροδίΐίοη ρτο1οη@έε ρατ εοηιαεί ανεε Ια ρεαα εΐ ρατ ίημεδίίοη. 

ΙΤ: Νοείνο: ρεπεοίο ϋί §τανί ϋαηηί αΙΙα δαίαίε ίη εαδο ϋί εδροδίζίοηε ρτοΐυηβαια α εοηίακο εοη Ια ρείΐε ε ρετ ίη§εδΐίοηε. 

ΝΕ: δεδαϋεΐήδ: §εναατ νοοτ ετηδίί^ε δεΚαϋε ααη ϋε §εζοηϋδείϋ δή 1αη§ϋυπ§ε 8ΙοοΐδΙε1Ιίη§ δί] ααηταΐαηα πιει ϋε δυίϋ εη 
ορηαπιε ϋοοτ ϋε πιοηϋ. 

ΡΤ: Νοείνο: τίδεο ϋε εΓείιοδ §τανεδ ρατα α δαήϋε επί εαδο ϋε εχροδίςϋο ρτο1οη§αϋα επί εοηίαείο εοηι α ρείε ε ροτ ίη^εδίϋο. 
ΡΙ: ΤετνενϋεΙΙε ΗαίίαΙΙίδΙα: ρίιλααίΕαίηεη αΐιίδΐυδ νοί αίδεαΚαα ναδαναα δαίιίαα ΙετνεχϋεΙΙεήουΙυεδδααη ίδοΙΙεήα ηίε1ΐγπα. 

5ν: ΡατΙίαΙ: πδλ Ιογ αΙΙνατΙί^α Ιιαίδοδλαϋοτ νίϋ Ιάη§νατί§ εχροηετίηβ ^εηοηι ΙιυϋλοηΙαΕι οεδ Ιόι1απη§. 

Κ48/20/21/22 

Ε5: Νοείνο: πεδ§ο ϋε εΓεειοδ §τανεδ ρατα Ια δαίυϋ εη εαδο ϋε εχροδίείόη ρτοΙοη§αϋα ροτ ίηδαΙαείόη. εοηίαείο εοη Ια ρίεΐ ε 
ίη^εδίίόη. 

ϋΑ: ΡατΙία: αΐνοτίίμ δυηϋΗεϋδίατε νεϋ Ια:η§εΓε Ιίϋδ ράνίτίεηίη© νεϋ ίηϋέηϋίη§, ΗαϋλοηίαλΙ ο§ ίηϋ(α§εΙδε. 

ϋΕ: ΟεδυηϋδείΐδδεΙιαϋΙίεΙι: ΟεΙαδτεπίδίετ Οεδηηϋδείΐδδεδαϋεη δει Ιαη§ετετ ΕχροδίΙίοη ϋητεδ ΕίηαΙπιεη. ΒεΓϋδτυη§ ηιίΐ ϋετ 
ΗαυΙ αηϋ ϋυτεδ νοτδεΗΙυεκεπ. 

ΕΕ: Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε 
επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: ΗαπιιΙυΙ: ύαιιμετ οΓδεποιίδ ϋαιηα^ε ίο δεαίΐδ όγ ρτοΙοη^εϋ εχροδυτε ιδτοα§δ ίηδαίαιίοη, ίη εοιηαει ννίΐδ δΐίίη αηϋ ϋ’ 
δνναΙΙοννεϋ. 

ΡΚ: ΝοείΓ: τίδρυε ϋ'εΐϊεΐδ @Γανεδ ρουΓ Ια δαηιέ εη εαδ ϋ'εχροδίΐίοη ρτοΙοη^έε ρατ ίηδαίαιίοη, ρατ εοηιαεί ανεε Ια ρεαιι εΐ ρατ 
ίη^εδίίοη. 

ΙΤ: Νοείν ο: ρεπεοίο ϋί §τανί ϋαηηί αΙΙα δηΐυΐε ίη εαδο ϋί εδροδίζίοηε ρτοΙυη§α(α ρετ ίηαίαζίοηε. α εοηίαΐΐο εοη Ια ρεΙΙε ε ρετ 
ίη@εδΙίοηε. 

ΝΕ: δεδαϋεΐήλ: ^εναατ νοοτ επΐδΐί§ε δοδαϋε ααη ϋε βεζοπϋδείϋ δη Ιαη^ϋυτίβε δΙοοΐδΐεΙ1ίη§ δή ίηαϋεπιίη®. ααιιταΕίημ ιηει ϋε 
δυίϋ εη ορηαπιε ϋοοτ ϋε ηιοηϋ. 

ΡΤ: Νοείνο: τίδεο ϋε εΓείΐοδ §τανεδ ρατα α δαύϋε επί εαδο ϋε εχροδίςϋο ρτοΙοη§αϋα ροτ ίηαΐαςαο. ειη εοηίαείο εοιη α ρείε ε 
ροτ ίη^εδίάο. 

ΡΙ: ΤεΓνενϋεΙΙε δαίίαΙΙίδΙα: ρίΐλααίλαίηεη αΐΐίδΐυδ νοί αίδευΙΙαα ναλαναα δαίιίαα ΙετνεγϋεΙΙε δεηΒίΙεΙΙγηα.ήουΐυεδδααη ίδοΙΙεήα 
ηίεΙΙγηα. 

ΝV: ΡατΙί^ι: πδδ Ιογ ;ι11ν ιιγΙ ιμα ΙιαΙδΟδλαϋοΓ νίϋ ϋπιςναπε εχροπετίη^ μεηοιιι ίηαηϋηίη^, δυϋδοηίαλι οεδ ΓόπαΓίηε 
Κ48/23 

Ε8: Τόχίεο: πεδ§ο ϋε εΐεείοδ μτανεδ ραΓα Ια δαίυϋ εη εαδο ϋε εχροδίείόη ρΓοΙοη^αϋα ροτ ίηδαΙαείόη. 

ΟΑ: Οίΐίία: αΐνοτίίβ δΐιηϋδεϋδΓατε νεϋ Ιχημετε ιίϋδ ράνίΓδηίη§ νεϋ ίηϋάηϋίη^. 
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[)Ε: ΟίΙίίιι: ΟεΓαΕτ ετιιείετ ΟεευιιϋΕείΐεεεΕαϋεη Εεί Ιαηιςυτετ Ε.χροείιίοη ϋυτεΕ Είηαιηιεη. 

ΕΕ: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται. 

ΕΝ: Τοχίε: ϋαιιμετ οΓεετίουε ϋαηια§ε Ιο ΕεαΙΐΕ Ε>· ρτο!οη§εϋ εχροευτε ΐΕτουεΕ ίηΕαΙαΙίοη. 

ΕΚ: Τοχίηιιε: πεμπε ϋ'εΓΓείε βταιεε ροιιτ Ια εαηΐέ εη εαε ϋ'εχροείΐίοη ρτοΐοπιιέε ρατ ίηΕαΙαΙίοη. 

1Τ: Τοεείεο: ρετίεοίο ϋί μτανί ϋαηηί αΙΙα εαΐυΐε ίη εαεο ϋί εεροείζίοηε ρτοΐυη^αια ρετ ίηαίαζίοηε. 

ΝΕ: νειρΙΙΪΒ: £εναατ νοοτ ετηειίαε εεΕαϋε ααη ϋε ^εζοηϋΕείϋ Εή 1αη£ϋυπ£ε Ε1οο(εΐεΙΙίιΐ£ Εή ϊηαϋεηιίης. 

ΡΤ: Τόχίεο: τίεεο ϋε εΓείιοε ατα\εε ρατα α εαύϋε ειη εαϊο ϋε ε.χροείςαο ρτοΐοηϊαϋα ροτ ίηαΐαςάο. 

ΕΙ: ΜντΙο. ΙΙίεΙα: ρίιΕααϋεαίηεη αΐιίεΐυε νοί αίΕεαιΙαα ναΕαναα ΕαίΙΙαα ΙετνενϋεΙΙε Εεη(ίίΙεΙι>ηα. 

Εν: ΟίΙιίεΙ: πεΕ Ιοτ αΙΙνατΙί^α ΕίίΙεοεΙεαϋοτ νίϋ Ι3η£\ατί@ εχροηεπη§ @εηοιη ίηηηϋηίημ. 

Κ48/24 

Ε5: Τόχίεο: τίεε§ο ϋε εΓεεΙοε £τανεε ρατα Ια εαΐυϋ εη εαεο ϋε εχροείείόη ρτο1οη§αϋα ροτ εοηίαείο εοη Ια ρίεΙ. 

ϋΑ: Οί11ί«: α1νοτΙί§ ευηϋΕεϋεΓατε νεϋ 1κη§ετε ιίϋε ράνίτίνηίημ νεϋ ΕυϋΕοηίαΙα. 

ϋΕ: ΟίΙίιε: ΟεΓαΕτ ετηειετ ΟεευηϋΕείΐεεεΕίίϋεη Εεί Ι8η§ετετ Ε.χροείιίοη ϋυτεΕ ΒεπίΙιηιημ ιηίι ϋετ ΗαιιΙ. 

ΕΕ: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: Τοχίε: ϋηιιμετ οΓεετίουε δαιηααε (ο ΗεαΙιΗ Ε>· ρτο1οη§εϋ εχροευτε ίη εοηίαεί ννίΐΗ εΐείη. 

ΕΚ: Τοχίηυε: τίεςυε ϋ'εΓΓείε §τα\εε ροατ Ια εαηΐέ εη εαε ϋ'εχροείιίοη ρτοΙοη^έε ρατ εοηίαεί ανεε Ια ρεαυ. 

1Τ: Τοεείεο: ρεηεοίο ιΐί ετανί ϋαηηί αΙΙα εαΐυΐε ίη εαεο ϋί εεροείζίοηε ρτοΐυη^αΐα α εοηίαΐΐο εοη Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: νετίίΓιί^: §εναατ νοοτ ετηειί°ε εεΕαϋε ααη ϋε εεζοηϋΕείϋ Εή Ιαημάυτί“ε Ε1οοΐεΐεΙΙίη§ Εή ααηταλίημ πιει ϋε Ιιυίϋ. 

ΡΤ: Τόχίεο: τίεεο ϋε εΓείιοε μτανεε ρατα α 5αύϋε επί εαεο ϋε εχροείςϋο ρτοΐοη^αϋα ειη εοηιαειο εοιη α ρείε. 

ΕΙ: ΜντΕνΙΙίειϋ: ρίιΕααίΕαίηεη αΐιίειυε νοί αίΕευΚαα ναΙεαναα ΕαίΙΙαα ΙετνεγϋεΙΙε ιουΐαεεεααη ίΕοΙΙε. 

XV: ΟίΓιίϊΐ: τίεΙε Ιογ α11νατ1ί§α ΗαΙεοεΕαϋοτ νίϋ 1ύη§νατί§ εχροηετίη§ §εηοηι ΗυϋΕοηΙαία. 

Κ48/25 

ΕΕ: Τόχίεο: πεε@ο ϋε εΓεεΙοε £τανεε ρατα Ια εαΐυϋ εη εαεο ϋε εχροείείόη ρτοΐοη^αϋα ροτ ίημεείίόη. 

ΏΑ: ΟίΙΊί“: αΐνοτϋμ ευηϋΕεϋεΓατε νεϋ Ικη^ετε Ιίϋε ράνίτ1σιίη§ νεϋ ίηϋΙα§εΙεε. 

ϋΕ: ΟίΙιί§: ΟεΓαΕτ επιείετ ΟεευηϋΕείΙεεεΕαϋεη Εεί Ιαημετετ ΕχροείΙίοη ϋυτεΕ νετεεΕΙυεΕεη. 

ΕΕ: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως. 
ΕΝ: Τοχίε: ϋαιι^ετ οΓεετίουε ϋαιηαμε ίο ΗεαΙιΗ Εγ ρτοΙοη§εϋ εχροευτε ίΓενναΙΙοννεϋ. 

ΕΚ: Το.χίηιιε: τίεηιιε ϋ'εΙΤεΙε βΓανεε ροατ Ια εαηΐέ εη εαε ϋ'εχροείΐίοη ρτοΐοηςεε ρατ ίη^εείίοη. 

ΙΤ: Τοεείεο: ρετίεοίο ϋί μτανί ϋαηηί αΙΙα εαΐυΐε ίη εαεο ϋί εεροείζίοηε ρτοΐυη^αια ρετ ίη§εεΐίοηε. 

ΝΕ: νεΓ^ίθί^: §εναατ νοοτ επιείίμε εεΕαϋε ααη ϋε υεζοηϋΚείϋ Εή ΙαημϋαΓίμε ΕΙοοίείεΙΙίημ Εή ορηαιτιε ϋοοτ ϋε ιηοηϋ. 

ΡΤ: Τόχίεο: πεεο ϋε εί'είΐοε μτανεε ρατα α εαύϋε επί εαεο ϋε εχροείςάο ρτοΐοηρϋα ροτ ίημεείδο. 

ΕΙ: ΜγτΕνΙΙίεΙα: ρίΐΐεααίΐεαίηεη αΐιίειυε νοί αίΕευΚαα ναΕαναα Ηαίιιαα ΙετνεγϋεΙΙε ηίεΙΙγηα. 

Εν: ΟίΓΐιμΐ: τίελ Ιογ αΙΙνατΙίμα ΕαΙεοεΙεαϋοΓ νίϋ Ιάη^νατίμ εχροηετίη§ @εποιη ίδπατίη§. 

Κ48/23/24 

ΕΕ: Τόχίεο: πεε§ο ϋε εΓεεΙοε §τανεε ρατα Ια εαΐυϋ εη εαεο ϋε εχροείείόη ρτοΐοη^αϋα ροτ ίηΕαΙαείόη ν εοηίαείο εοη Ια ρίεΙ. 
ΟΛ: Οί(ΐί§: αΙνοτΙί§ εοηϋΕεϋεΓατε νεϋ Ιαιημετε ΙίϋεράνίτΙσιίηΒ νεϋ ίηϋάηϋίη^ ο§ ΕυϋΕοηΙαΕί. 

ΟΕ: ΟίΓιίι;: ΟεΓαΕτ ετηεΐετ ΟεευηϋΕείΙεεοΕαϋεη Εεί Ι2η§ετετ Εχροείΐίοη ϋατεΗ Είηαιηιεη αηϋ ϋατεΕ ΒετϋΕτυηρ ηιίι ϋετ Ηαυί. 
ΕΕ: Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε 
επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: Τοχίε: ϋαη§ετ οΓεετίουε ϋαπιαμε Ιο ΕεαΕΕ Εγ ρτοΙοημεϋ εχροευτε ΐΕτου^Ε ίηΕαΙαΙίοη αηϋ ίη εοηίαεί ννίιΕ εΕίη. 

ΕΚ: Τοχίηυε: τίεηυε ϋ'εΙΤεΙε §τανεε ρουτ Ια εαηΐέ εη εαε ϋ'εχροείΐίοη ρτοΙοη§εε ρατ ίηΕαΙαΙίοη 81 ρατ εοηίαεί ανεε Ια ρεαυ. 

ΙΤ: Τοεείεο: ρετίεοίο ϋί §τανί ϋαηηί αΙΙα εαΐυΐε ίη εαεο ϋί εεροείζίοηε ρτοΙυη§αΙα ρετ ίηαίαζίοηε ε α εοηίαΐΐο εοη Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: νετ@ίΛί§: §εναατ νοοτ ετηεΐί^ε εεΕαϋε ααη ϋε §εζοηϋΕείϋ Εή Ιαη§ϋυτί§ε ΕΙοοΙεΙεΙΙίπ^ Εή ίηαϋειηίη^ εη ααηταΕίη§ ιηεΐ 
ϋε Ευίϋ. 

ΡΤ: Τόχίεο: τίεεο ϋε εΓείΐοε μτανεε ρατα α εαύϋε ετη εαεο ϋε εχροείςύο ρτοΐοημαύα ροτ ίηαΐαςάο ε ειη εοηίαείο εοιη α ρείε. 
ΕΙ: ΜγτΕνΙΙίεΐϋ: ρίΐΕϋαίΙεαίηεη αΐιίεΐυε νοί αίΕευΚαα ναΚαναα ΕαίΙΙαα ΙετνεγϋεΙΙε Εεη§ίΙεΙΙγη3]α4ουΙυεδεααη ίΕοΙΙε. 

Εν: ΟίθίμΙ: τίεΕ Ιοτ αΙΙνατΙίμα ΕίΙΙεοεΕαϋοτ νίϋ Ιύη^νατίβ εχροηετίπμ μεηοτη ίηαηϋηίημ οεΕ ΕυϋΕοηΙαΕί. 

Κ48/23/25 

ΕΕ: Τόχίεο: τίεεμο ϋε εΓεεΙοε ςτανεε ρατα Ια εαίιιϋ εη εαεο ϋε εχροείείόη ρτοΐοη^αϋα ροτ ίηΕαΙαείόη ε ίη^εείίόη. 

ΟΑ: ΟίΙΙίμ: αΐνοτίί^ ειιηϋΕεϋεΙατε νεϋ Ιχ’ΐιμετε ιίϋε ράνίτληίημ νεϋ ίηϋάηϋίη^ ομ ίηϋίαμεΐεε. 

ϋΕ: Οίθί§: ΟεΓαΕτ ετηεΐετ ΟεευηϋΕείΙεεεΕαϋεη Εεί Ιαη^ετετ ΕχροείΙίοη ϋυτεΕ ΕίηαΙηιεη ιιηϋ ϋυτεΕ νετεεΕΙυεΕεη. 
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ΕΕ: Τοςικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε 
περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: Τοχίε: δαη§ετ οΓεετίουε δαιπαι>ε ιο ΙιεαΙιδ δ> ρτοΙοη§εδ εχροευτε Ιδτουεδ ίηδαΐαΐίοη αηδ ίΓεχναΙΙοννεδ. 

ΡΚ: Τοχίηιιε: τίεηυε δ'εΐΐείε (ΐταχεε ρουτ Ια εαηιέ ειι εαε δ'εχροείΐίοη ρτοΐοηεέε ρατ ίηΐιαίαιίοη εΐ ρατ ίηςεείίοη. 

ΙΤ: Τοεείεο: ρετίεοίο δί §τανί δαηηί αΙΙα εαΐυΐε ίη εαεο δί εεροείζίοηε ρτοΐυηεαία ρετ ίηαίαζίοηε εδ ίη^εείίοηε. 

ΝΕ: ν'εΓρίΙίίμ: §εναυτ νοοτ επιειίΐε εεδαδε ααη δε «εζοηδδεΐδ δή Ιαηβδυτίεε δΙοοίείεΙΙίη» δή ίιιαδειηίη£ εη ορπαηιε δυυΐ' δε 
ιηυιιδ. 

ΡΤ: Τόχίεο: τίεεο δε εΓείΐυε §τα\εε ρατα α εαύδε ειη εαεο δε ε.χροείςΰο ρτοΐυη^αδα ροτ ίηαΐαςάο ε ίημεει3ο. 

ΡΙ: Μ\ ιΚ> ΙΙίεια: ρίΐλααίλαίηεη αδίειυε \ οι αίδευίιαα ναδαναα δαίΐΐαα ΙετνενδεΙΙε δεη£ίιειι>ηϋ γα ηίεΙίγηα. 
ί>ν: ϋίθίμι: τίεδ Ιότ αΐΐνατίί^α δίίΐεοεδαδοτ νίδ Ι4η£νατί£ εχροηετίη(> βεηοιιι ίηαιιδηίη§ οείι Τότιϋτίιιμ. 

Κ48/24/25 

Ε$: Τόχίεο: ηεεβο δε εΓεεΙοε εηνεε ρατα Ια εαΐυδ εη εαεο δε εχροείείόη ρτοΙοη§αδα ροτ εοηίαείο εοη ία ρίεί ε ίη§εε(ίόιι. 

ΟΑ: ΟίΙΙίε: αΙνοτ1ί§ ευηδδεδεΓατε νεό ίχη^ετε Ιίδε ράνίτίεηίηβ νεδ δυδδοηιαδί ο® ίηδΙα§εΙεε. 

ϋΕ: ϋίΐιίμ: ΟεΙαΡίΓ επιειετ Οεευηδδείΐεεεδίίδεη δει Ιαημετετ Εχροείιίοη δυτεδ Βετυδτυηί> εηίΐ δετ ΡΙαιΚ υηδ δυτεδ 

V ετεείδυελεη. 

ΕΕ: Τοςικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε 
περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: Τοχίε: δαη§ετ οΓεετίουε δαιηα§ε Ιο.δεαίΐδ δν ρτοίοη§εδ εχροευτε ίη εοηιηεΐ ννίιίι εδίιι αηδ ίΓεχναΙΙοινεδ. 

ΡΚ: Τοχίμιιε: τίεςυε δ'εΓΓείε §τα\ εε ροατ Ια εαηιέ εη εαε δ'εχροείΐίοη ρτοίοη^έε ρατ εοηιαεί ανεε Ια ρεαυ εΐ ρατ ίη§εεΐίοη. 

ΙΤ: Τοεείεο: ρετίεοίο δί §τανί δαηηί αΙΙα εαΐυΐε ίη εαεο δί εεροείζίοηε ρτοΙυη§αια α εοηιαιΐο εοη Ια ρεΙΙε ε ρετ ίη^εειίοηε. 

ΝΕ: νετ§ίΓιί§: §εναατ νοοτ ετηειίζε εεδαδε ααη δε §εζοηδδείδ δ ή Ιαη^δυτί^ε δίοοιείεΐίίημ δή υαηταδίη§ πιει δε Ηυίδ εη 
ορηαπιε δοοτ δε τηοηδ. 

ΡΤ: Τόχίεο: τίεεο δε εΐ'είΐοε §τανεε ρατα α εαόδε επί εαεο δε εχροείςάο ρτοΙοη§αδα ειη εοηίαείο εοπι α ρείε ε ροτ ίη§εε13ο. 

ΡΙ: ΜγτδγΙΙίεια: ρίιλααίΚαίηεη αΐιίειυε νοί αίδευίιαα ναδαναα δαίηαα ΙετνενδεΙΙε ρυΐυεεεααη ίδοΙΙε ]α ηίεΐίγηα. 

XV: Οίθί^ΐ: τίεδ Γότ αΙΙνατΙίεα δαίεοεδαδοτ νίδ 14η§νατί§ εχροπετίη^ ^εηοπι δυδδοηίαδί οεδ Ιό«απη§. 

Κ48/23/24/25 

Ε5: Τόχίεο: τίεε§ο δε εΓεεΙοε εταιεε ρατα Ια εαΐυδ εη εαεο δε εχροείείόη ρτοΙοη^αδα ροτ ίηδαΙαείόη. εοηίαείο εοη Ια ρίεί ε 
ίη^εειίόιι. 

ΟΑ: ΟίΓιίμ: αΐνοτίί® ευηδδεδεΓατε νεδ Ιαπίβετε ιίδε ράνίτδηίη;* νεδ ίηδάηδίη^. δυδδοηίαδί ο§ ίηδια^εΐεε. 

ϋΕ: Οίθί^: ΟεΓαδτ επιειετ Οεευπδδείΐεεεδαδεη δει Ιαη^ετετ Εχροείιίοη δυτεδ Είηαιηιεη. ΒεπιΙ',ηιηε «ηίι δετ Ηαιιΐ υηδ δυτεδ 

νετεεδίυεδεη. 

ΕΕ: Τοςικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή 
με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: Τοχίε: δαη§ετ οΓεεπουε δαιηα^ε Ιο δεαίΐδ δγ ρτοΙοη§εδ εχροευτε ΐδτου§δ ίηδαΐαΐίοη, ίη εοηιαεί χνίΐδ εδίη αηδ ίΙ 
ενναΙΙοχνεδ. 

ΡΚ: Τοχίςυε: τίεηυε δ'εΓΓείε §τανεε ρουτ Ια εαηιέ εη εαε δ'εχροείΐίοη ρτο!οη§έε ρατ ίηδαΐαΐίοη, ρατ εοηιαεί ανεε Ια ρεαυ εΐ ρατ 
ίηξεείίοη. 

ΙΤ: Τοεείεο: ρετίεοίο δί §τανί δαηηί αΙΙα εαΐυΐε ίη εαεο δί εεροείζίοηε ρτοΐυη^αΐα ρετ ίηαίαζίοηε, α εοηίαΙΙο εοη Ια ρεΙΙε ε ρετ 
ίη^εείίοηε. 

ΝΕ: νετ^ίΙϊίΒ: §εναατ νοοτ ετηεΐί^ε εεδαδε ααη δε (ζεζοηδδείδ δή Ιαη^δυτί^ε δΙοοίείεΙΙίη^ δή ίιιαδειηίιΐβ. ααιιταλίημ πιει δε 
δυίδ εη ορηαπιε δοοτ δε ιηοηδ. 

ΡΤ: Τόχίεο: πεεο δε εΓείΙοε §τονεε ρατα α εαύδε επί εαεο δε εχροείςίο ρτοΙοη^αδα ροτ ίηαΐαςόο. ειη εοηίαείο εοηι α ρείε ε 
ροτ ίη^εειόο. 

ΡΙ: ΜγτλγΙΙίεΐα: ρίιλααίλαίηεη αΐιίειυε νοί αίδευΙΙαα ναλαναα δαίιίαα ΙετνεγδεΙΙε δεη§ίΐεΐιγη3,ήουΐυεεεααη ίδοΙΙε]α ηίεδνηα. 
5ν: ΟίΓιίβΙ: τίελ Ιδτ αΙΙνατΙί§α δαίεοελαδοτ νίδ Ι4η§νατί§ εχροηετίη^ βεηοπι ίηαηδηίηβ, δυδλοηίαλι οεδ Ιοτίατίη^. 

Κ50/53 

Εδ: Μυγ Ιό.χίεο ρατα Ιοε οτ^αηίετηοε αευάΐίεοε, ρυεδε ρτονοεατ α Ιατ§ο ρίαζο εΓεεΙοε ηεβαΐίνοε εη εΐ πιεδίο απιδίεηΐε 
αευάιίεο. 

ΟΑ: ΜεμεΙ Εΐί@ Γοτ οτμαηίειηετ. δετ Ιενετ ί ναιιδ; λαη Γοτάτεαμε υοηελεδε Ιαη^ΐίδενίτληίη^ετ ί ναηδιηίήοεί. 

ΟΕ: δεδτ «ϋίί^ Ιϋτ νναεεετοτβαηίεπιεη. Εαιιη ίη Οενναεεετη Ι3η£ετΓτίεΙί£ εεδαδΙίεδε Ά ίτλυη^εη δαδειι. 

ΕΕ: Πολύ τοςικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να πρυκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις 
στο υδάτινο περιβάλλον. 

ΕΝ: νετγ Ιοχίε Ιο αηυαίίε οτ^υηιειηε, ηιαγ εαυεε Ιοη^-ιεπη αδνετεε εΙΤεεΙε ίη ιδε αμυαίίε εηνίτοηηιεηΐ. 

ΡΚ: Ττέε Ιοχίμυε ρουτ Ιεε οτραηίειηεε αηυαίίμυεε, ρευΐ εηΐταϊηετ δεε εΙΤεΙε ηέΓαεΙεε ά Ιοη^ Ιεπηε ρουτ ΓειινίτοηηειηειιΙ 
αμυαίίμυε. 

ΙΤ: ΑΙΙαιηεηΙε (οεείεο ρετ (;1ί οτ^αηίειηί αεηυαίίεί, ρυό ρτονοεατε α Ιυημο Ιεττηίηε εΙΤεΙίί ηε^αΐίνί ρετ ΓαπιδίεηΙε αεηυαιίεο. 
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Ν1_: Ζεετ νετςίηίς νοοΓ ίη ΙιεΙ \ναιετ Ιενεηιΐε οτ§αηί5ΐηεη; Εαη ίη Ηει ϋψιηΐώεΐι ιηιύευ ορ Ιαη^ε Ιεπηήη δείιυάεΐήλε είΓεειεη 
\ ετοοτζυΕεη. 

ΡΤ: Μυίΐο ιό.χίεο ρητά 05 οταηηίδτηοδ αςυάιίεοδ, ροόεηϋο εαιΐδατ εΓείιοδ ηεΓαδΙΟδ 3 1οη£ο ρταζο ηο αιηόίειιΐε αςυάΐίεο. 

11: Ετίιιίϋη ιη>τ1ί>·ΙΙί5ΐα νεδίεΙίοίΙΙε. νοί αίΙιευΙΙαα ρίΐλίαίλαίδία (ιαϊιίαναίίειιΐιιΐίχία νεδίγιηρατώιοδδα. 
δν': ΜχεΕεί ^ίΓΐϊ^ι Ιογ ναΙΙεηυΓ^ηίϊηιει·. Εαη οτδαλα δλαόΐίμα ΙέηβΐίόδεΠεΙαετ ί ναΚεηπιίΙίΟη. 

Κ5Ι/53 

Εδ: Τόχίεο ρατα Ιυ5 οτ^αιιώιιιοδ αευαίίεοδ. ρυεόε ρτονοεατ α Ιατ^ο ρίαζο εΓεείοδ ηεξαίίνοί εη εΙ πιεάίο αιηόίεηΐε ηευάιίεο. 
15Α: ΟίΓΐίμ ίοΓ οτμηηίδΐηετ. δετ Ιεχετ ί ναηεΐ: Εηη Γοτάτ$3£ε υυιΐδλεάε Ιαη^ΙίιΙδνΪΓίνηϊηβΚΓ ί ναιιϋπιί1]οεΙ. 
ϋΕ: ϋι!ΐι ? Ιΐΐτ \ναί5εΓ0Γ§αιιίϊΐιιεη. Εαηη ίη Οενναδδετη 1αη£ετΓτί5ΐί§ δείιαϋΐίεΐιε ΆΊτΕυη^εη Ιιαόεη. 

Εί: Ταξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο 
υδάτινο περιβάλλον. 

ΕΝ: Τοχίε Ιο αςυαίίε ΟΓ^αηίίΐΠί, ιτιάν εαυδε 1οη§-(επη αόνετδε εΐϊεείδ ίη ιΐιε αςυαίίε εηνίτοηητεηι. 

ΕΚ: Τοχίμυε ρουτ Ιεε οτ§αηίδηιεδ αςυαίίρυεδ. ρευΐ εη(Γ3ΪηεΓ ιΐεδ εΓΓείδ ηέΓαδΙεε ά Ιοη§ Ιεπηε ρουτ Ι'εηνίΓοηηεΓηεηι αψιαίίμυε. 
1Τ: Τοδδίεο ρετ §1ί οτμαηίδιηί αεςυαιίεί, ρυό ρτονοεατε 3 Ιυημο Ιεπηίηε εΐϊειίί ηε§αΐίνί ρετ ΓαιηδίεηΙε αεςυαιίεο. 

ΝΕ: νετ»ίάί§ νοοΓ ίη Ηει νναιετ Ιενεηάε οτ^αηίδπτεη; λαη ίη ΗεΙ αςυαιίδείι ιηίΐίευ ορ Ιαημε ιεπτιήη δεΗαάεΙήΕε είΓεειεη 
νετοοτζαέεη. 

ΡΤ: Τόχίεο ρατα οδ οτ£αηίδΐηοδ αμυάιίεοδ. ροόεηάο 03υ53Γ εΓείιοδ ηεΓαδΙΟδ 3 Ιοη§ο ρτηζο ηο απιόίεηΐε αμυάιίεο. 

ΡΙ: ΜγτΕγΙΙίδΙα νεδίεΙίοίΙΙε. νοί αϋτευιιαα ρίιΙόΙαίΕαίδία ΗαίιιαναίλυΐυΕδία νεδίγιηρίΙΓίδΙδδδίΕ 
XV: ΟίΓιί§ι (0Γ ναΐΐεηοτςαηίδιηετ. Εαη οτδαλα δΕαδΙί^α 1&η£ΐΐ(Ι$ε1ΤεΙίΙετ ί ναιιεητηίήοη. 

Κ52/53 

Ε5: Νοείνο ρητά Ιοδ οτ^αηίδΐηοδ αευάΐίεοδ, ρυεόε ρτονοεατ 3 Ιατ§ο ρίαζο εΓεεΙΟδ ηε§αΐίνοδ εη εί τηεόίο αιηόίεηιε αευάιίεο. 
ϋΑ: 5λαόεΙί§ Γοτ οτ§αηίδηιετ. δετ Ιενετ ί ναηδ; λαη Γοτέτδα^ε υοηδλεδε ΙαηςίίδδνίτΙιηίη^ετ ί ναηδιηίήοεί. 
ϋΕ: δοΗαδΙίεΙι Γιίτ \ναδδετοτ§αηίδπιεη, λαηη ίη Οεχνδδδετη ΐ3η§ετΓπδΙί§ δείιαδίίείιο νίιίεαηξεη Εαόεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο 
υδάτινο περιβάλλον. 

ΕΝ: ΗαηηΓυΙ (ο αςυαίίε οτ§αηίδΐηδ. πΐ3γ 03ΐι$ε Ιοημ-ιειτη αδνετεε εΓΓεεΙδ ίη (Ηε αςυαίίε εηνίτοητηεηΐ. 

ΕΚ: ΝοείΓροιιτ 1ε5 οτμαιιίδΐηεδ αςυαιίςυεδ, ρευΐ εηΐταϊηετ δεα εΓΓείδ ηέΓαδΙεδ 3 1οη§ Ιεπηε ρουτ ΓεηνίτοηηεπτεηΙ αςυαιίςυε. 

1Τ: Νοείνο ρετ §1ί οτμαηίδΐηί αεςυαιίεί, ρυό ρτονοε3Γε 3 Ιιιηεο ιεπηίηε εΠεΚί ηε§αιίνί ρετ Γαπιόίεηΐε αεςυαιίεο. 

ΝΕ: 5εΙιαϋεΙί]Ε νοοΓ ίη Ιιει ννηιετ Ιενεηϋε οΓ^αιιίϊπιεη; Εαη ίη Ιιεί 3μυ3ΐί5ε1ι πιίΐίευ ορ Ιαημε ιεπημη ίεΕαόεΙμλε εΙΓεειεη 
νεΓΟΟΓζαλεη. 

ΡΤ: Νοείνο ρατα 05 0Γ§αηί5ΐη05 αμυάιίεοε, ροόεηάο εηυϊητ εΓείΐοϊ ηεΓα51ο5 3 Ιοη§ο ρτηζο ηο ητηόίεηΐε ημυήιίεο. 

ΕΙ: Ηηίΐαΐΐίϋα νείίεΙίοΙΙΙε, νοί ηίΗευΙΙαα ρίιλααίληΐδίη ΙιαίΐΐανηίΕυΙυλίία νε5ίγσιρ3τί$1ό553. 
δν: δλαόΐίμΐ Ιότ νϋΐιεηοτ^αηίίΐηετ, ληη οτ53Εη ίληόΐίββ Ιύη^ιίόίεΙΤεΕίετ ί ν3ΐΐεηπιί1]όη. 

Κ68/20 

Ε5: Νοείνο: ροϊίόίΐίιίαιΐ όε εΓεεΙοϊ ίττενετδίόΐεϊ ροτ ίηΗαΙαοίόπ. 
ϋΑ: ΕατΙί§: ιηυΐί^ίιειΐ Ιότ νητί® ίΕαιΙε ρά ΙιεΙότεό νεδ ίηάάηόίηβ. 

ΟΕ: Οε5υηι11ιείΐ53εΙΐ3ϋΙίεΙι: Μδ^ΙίεΙιλείι ίπενετϊίδΙεη δεήηόεηϊ ιΐυτεΐι ΕιηηίΓηεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται. 

ΕΝ: ΗαηηΓυΙ: ροϋίόΐε τίχλ οΓίπενετϊίόΙε εΙΤεευ ιΗτουμΗ ίηΗαΙαίίοη. 

ΕΚ: ΝοείΓ: ροχχίόίίίΐέ ϋ'εΓΓεΊ5 ίπένετείβΙεδ ρ3Γ ίηΐιαίηΐίοη. 

ΙΤ: Νοείνο: ροίϊίόίΐίΐά ιΐί εΓΓείιί ίπενετϊίδίΐί ρετ ίηαΐηζίοηε. 

ΝΕ: δείιαϋεΐμλ: 6ί] ίηαι1εηιίη§ ζί]η οηΗετϊΙεΙΕητε εΙΤεεΙεη ηίεΐ υίίβεχίοΐεη. 

ΡΤ: Νοείνο: ροϊϊίόίΐίιίαόε δε εΓείΙοχ ίπενετδίνείί ροτ ίηαΐαςίο. 

ΕΙ: Τετνενδείΐε ΗαίΙαΙΙί^Ια: ρνίννίεη ναυτίοίδεη νηατα Ηεη^ίΐεΚνηα. 

5ν: ΕατΙίμι: ιη^Ιίμ τί$Ε Ιότ όεϊΐάεηδε Ιιϊΐδοδλαόοτ νίεΐ ίηαηδηιημ. 

Κ68/2Ι 

Εδ: Νοείνο: ροδίόίΐίϋαό ϋε εΓεεΙοδ ίπενετδίόΐεδ ροτ εοηίαείο εοη Ια ρίεΐ 
ΟΑ: ΕατΙίμ: ιηυΐίμΐιεϋ Γοτ νατί^ δΕαόε ρά ΙιεΙότεϋ νεδ ΗυδλοηίαλΙ. 

ΰΕ: ΟεδυηϋΗείΙδδεΙιαϋΙίεΙι: Μο^ΙίεΙιλείΐ ίττενετϊίόΐεη δεΗαϋειίδ δει ϋετϋΗπιη® τηίι ϋετ Ηαυί. 

ΕΕ: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: ΙΙατιηΓυΙ: ροδδίόΐε τίδλ οΓίπενετδίδΙε εΐϊεείδ ίη εοηίαεί ννίΐΐι δΙέίη. 

ΕΚ: ΝοείΓ: ροδδίόίΐίΐέ ϋ'εΙΙ'εΙδ ίττένετδίόΙεδ ρατ εοηίαεί ανεε Ια ρεαυ. 

ΙΤ: Νοείνο: ροδδίόίΐίΐά ϋί εΐΐεΐΐί ίσενετδίόίΐί α εοηΙαΚο εοη Ια ρεΙΙε. 
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ΝΕ: $εδυόε|ήλ: δή ααηΓυΙάηΐί πιει δε δυίδ ζήη οπδεΓεΙεΙδατε εΙΤεειειι ιιίει υίΐ§εεΙυΙεη. 

ΡΤ: Νοείνο: ροεείδίΐίδαδε δε εΓείΐοε ίιτενεΓείνείε επί εοηίαείο εοιη α ρείε. 

Η: ΤετνεγδεΙΙε δαίιαΙΙίεια: ργεγνίεη ναυτίοίδεη ναβταήουΐυεεεααη ίδοΙΙε. 

XV: ΓαίΜυΙ: ιηο]Ιίβ τίελ Ιότ δεειαεηδε δίΐΐεοελαδοτ νίεΐ ΚυϋΙεοπιαΙνί. 

Κ68/22 

Ε5: Νοείνο: ροείδίΐίδαδ δε εΓεειοε ίιτενετείδΙεε ροΓ ίη^εείίόη. 

Γ)Α: ΕατΙίμ: ΓηυΙίβΙιειΙ Ιογ \υπ@ ελαδε ρά Ιιείδτεδ νεδ ίηϋιαβεΙ5ε 

ϋΕ: ΟεευηδδείΐεεεδϊδΙίεδ: ΜόεΙίεδΕείΐ ίητενετείδίεη δεδαδεηε δυτεδ νετεεδίυελεη. 

ΕΙ_: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: ΗατιηΓυΙ: ροεείδΙε Γΐεκ οΓίιτενετείδΙε εΐϊεείε ίΓενναΙΙοννεδ. 

ΕΚ: ΝοείΓ: ροεείδίΐάέ δ'εΓΓείε ίιτεΝετείδΙεε ρατ ίηβεειίοη. 

ΙΤ: Νοείνο: ροεείδίΐίΐά δί εΐϊειίί ίττενετείόίΐί ρετ ίη§εεΙίοηε. 

ΝΕ: δεδαδεΙήλ: δί] ορηαιηε δοοτ δε πιοηδ ζήη οηδετεΐεΐδατε εΠεειεη πιει υίΐββδίοιεη. 

ΡΤ: Νοείνο: ρο55ΪΙ>ί1ίδαδε δε εΓείιοε ίιτενετείνείε ροτ ίηβεειάο. 

Η: ΤετνεγδεΙΙε ΗαίΙαΙ1151α: ργεγνίεη νβιιποίδεη ν33Γ3 ηίεΐίγηα. 

XV: ΕατΙί§1: ιτιοίΐίβ τίεΙ< (ογ δεειάεηδε δάΐεοελαδοτ νίδ Γόπαπη(>. 

Κ68/20/21 

Ε$: Νοείνο: ροείδίΐίδαδ δε εΓεειοε ίσενετείδΙεε ροτ ίηδαΐαείόη γ εοη(αε(ο εοη 13 ρίεΙ. 
β.Α: ΡατΙί^: ΓηυΙίμΙιεδ (δτ \απ§ ελαδε ρά δείδτεδ νεδ ίηδάηδίη§ ο@ ΗυδΕοηοΕί. 

βΕ: ΟεευηδδείΙεεεδαδΙίεδ: ΜόεΙίεδλείΐ ίτΓενετείόΙεη 5εδαδεη$ δατεΐι Είη3ΐπιεη υηδ δει Βετϋδτυη§ ιηίΐ δετ Ηαυί. 

ΕΕ: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: ΗαττηΙυΙ: ροεείδΙε τίεΐι οΓ ίιτενετείδΙε εΐϊεείε ιδτου§δ ίηδαΐαΐίοη 3ηδ ίη εοηίαει ννίιδι εΚίη. 

ΕΚ: ΝοείΓ: ροεείδίΐίΐέ δ'εΐΤειε ίιτένετείδίεε ρατ ίιιδαίαιίοη εί ρατ εοηίαει 3νεε 13 ρεαυ. 

ΙΤ: Νοείνο: ροεείδίϋΐά δί εΐϊειίί ίιτενετίίδίIί ρετ ίηαίαζίοηε ε 3 οοη(3(!ο εοη 13 ρεΙΙε. 

ΝΕ: 5εδαδε1ήΕ: δ ή ίηαδεπιίη§ εη ααηταΐαη^ ιτιεί δε δυίδ ζήη οηδεπίεΐδατε είϊεείεη πιει υά§εεΙοΙεη. 

ΡΤ: Νοείνο: ροεείδίΐίδαδε δε εΓείιοε ίιτενετείνείε ροτ ίηαΐαςάο ε ειη εοη(3ε(ο εοιη 3 ρείε. 

ΕΙ: ΤετνεγδεΙΙε δαίιαΙΙίεια: ργεγνίεη ναυτίοίδεη ν33τα δεη§ίΙεΙΙγηϊ]α]ουΙυεεεααη ίδοΙΙε. 

XV: ΕατΙί|>ΐ: ιηογ!ί^ τίεΚ Ιογ δεειάεηδε δαΙεοεΕαδοτ νίδ ίηαηδηίηβ οεδ δυδλοηιαία. 

Κ68/20/22 

Ε5: Νοείνο: ΡοείδίΙίδαδ δε εΓεειοε ίσενετείδΙεε ροτ ίηδαΐαείόιι ε ίη§εεΙίόη. 

Ε>Α: ΕατΙί§: τηυΙΪ£δεδ Γογ ναπ§ εΚαδε ρά δεΙδΓεδ νεδ ίηδάηδίηβ ο§ ίηδ!α§εΙεε. 

Ι)Ε: ΟεευηδδείΐεεεδυδΙίεδ: Μο§1ίεδΕείΙ ίσενετείδΙεη $εδαδεηε δυτεδ ΕιηαΙιηεη ιιηδ δυΓεδ νετεεδίυελεη. 

ΕΕ: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

ΕΝ: ΗατητΓιιΙ: ροεείδΙε τίεΕ οΓίσενετείδΙε είΤεεΙε ιδτου§δ ίηδαΐαΐίοη 3ηδ ίΓενναΙΙοννεδ. 

ΕΚ: ΝοείΓ: ροεείδίΐίΐέ δ'εΓΓείε ίσενετείδΙεε ρ3Γ ίηδαΐ3(ίοη εί ρατ ίη§εειίοη. 

ΙΤ: Νοείνο: ροεείδίΐίΐά δί εΙΤειίί ίσενετείδίΐί ρετ ίηαίαζίοηε εδ ίη§εεΐίοηε. 

ΝΕ: ΧεδαδεΙήΙε: δ ή ίηαδειπίηΕ εη ορηαπιε δοοτ δε πιοηδ ζήη οηδετειείδατε εΙΤεεΙεη ηίε! υίίβεείοΐεη. 

ΡΤ: Νοείνο: ροεείδίΐίδαδε δε εΓείιοε ίσενετείνείε ροτ ίηαΐαςάο ε ίηβεειάο. 

ΕΙ: ΤετνεγδεΙΙε δαίιαΙΙίεια: ργεγνίεη ναυτίοίδεη ναατα δεη§ίιεΙ!γηά ]α ηίεΙίγηδ. 

XV: ΕατΙί^ΐ: πι0]1ί§ πελ Ιογ δεειάεηδε δάΐεοελαδοτ νίδ ίηαηδηίηυ οεδ Ιδηαπη§. 

Κ68/2Ι/22 

Ε5: Νοείνο: ροείδίΐίδηδ δε εΓεεΙοε ίσενετείδΙεε ροτ εοηίαείο εοη Ια ρίεΙ ε ίη§εεΐίόη. 

Ε)Α: ΕιιτΙίμ: ιηιιΙίμΙιεδ Γογ νατί^ ελαδε ρά δείδτεδ νεδ δυδλοηίαλί ο(> ίηδια^εΐεε. 

ΟΕ: ΟεεαηδδείΐεεεδάδΙίεδ: Μο§ΙίεδλείΙ ίιτονεΓείδΙεη δεδαδεηε δει ΒεΓϋδηιημ τηίι δετ Ηαα( υηδ δυτεδ νετεεδίυελεη. 
ΕΕ: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
ΕΝ: ΗαπηΓυΙ: ροεείδΐε πελ οΓίσενειείδΙε εΐϊεειε ίη εοηιαεΙ ννίιδ ελίιι αηδ ίΓεννηΙΙοννεδ. 

ΕΚ: ΝοείΓ: ροεείδίδιέ δ'εΙΓειε ίιτένεΓείδΙεε ρατ εοηίαει ανεε Ια ρεαυ εί ρατ ίη^εείίοη. 

ΙΤ: Νοείνο: ροεείδίΐίΐά δί εΙΤειίί ίσενετείδίΐί 3 εοηίαΙΙο εοη Ια ρεΙΙε ε ρετ ίηβεείίοηε. 

ΝΕ: 8εδαδεΙηΚ: δή ααιίΓαλίιιμ πιει δε δυίδ εη ορηαπιε δοοτ δε ιηοηδ ζήη οηδετεΐεΐδατε εΙΤεεΙεη ηίεΙ ιιίίμεείοΐεη. 

ΡΤ: Νοείνο: ροεείδίΐίδαδε δε εΓείΙοε ίιτενεΓείνείε επί εοηίαείο εοιη α ρείε ε ροτ ίημεείάο. 

ΕΙ: ΤετνεγδεΙΙε δαίιαΙΙίεια: ργεγνίεη ναυτίοίδεη νααΓαήουΙυεεεααη ίδοΙΙεγα ηίεΐίγηϋ. 
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XV: ΚατΙί^ΐ: ηιϋ)Ιί)> πελ Ιογ δεειαειιδε ΙιαΙεοελαδοε νίδ ΗυόλοηίαΕι οεΐι ΙοΠαπη§. 

Κ68/20/21/22 

ΕΝ: Νοείνο: ροείβίΐίδαδ δε εΓεειοε ίιτενεΓείδΙεε ροΓ ίηΐιαίαοϊόη. εοιιιαείο εοη Ια ρίεΐ ε ίη$εεΐίόη. 

ΟΑ: ΡαεΙί^: ιηιιΐίμΐιεδ Ιογ ναπ§ ελαδε ρά ΙιεΙδεεδ νεδ ίηδάηδίη|ί. ΙηιδΕοηΙαΙα ο§ ίηδίαμεΐεε. 

1)Ε: ΟεεοηδΙιείΐεεεΙιαόΙίεΙι: ΜοαΙίεΙιΙςείΐ ΐιτονεκΛΙβη δεΙιαδεηε διιεείι ΕίηαΙπιειι. ΒεΓδΙιηιιΐΒ ιηίΐ άεε ΗαιιΙ ιιηδ διιαΉ 
νεΓεεΙιΙυελεη. 

1-1.: Επιβλαβές: πιθανοί κίνδι νοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση 
καταπόσεως. 

ΕΝ: Ηαπηί'υΙ: ροεείδΙε πεΕ οΓίπ-ενεβίδΙε εΐϊεείε ίΚτου^Η ίηδαΐαΐίοιι. ίιι εοηιαει \\ίι1ι ελίη αιιδ ίΙ ε\να1Ιο\νεδ. 

ΙΚ: ΝοείΓ: ροεείδίΐίιέ δ’εΐϊειε ίιτένεΓείδΙεε ρατ ίηδαίαιίοη. ρατ εοηιαει ανεε Ια ρεαυ εΐ ρατ ίιιμεείιοη. 

ΓΓ: Νοείνο: ροεείδίϋιά δί εΐΐειιί ίΓΓενετείδίΙί ρετ ίηαίαζίοηε. α εοιιίαιιο εοη Ια ρεΙΙε ε ρεΓ ίημεειίοηε. 

ΝΕ: ΝεΙιαδεΙήΕ: δ ή ίηαδειηίηβ. ααηΓοΕίηβ ιηει δε διιίδ εη ορηαιτιε δοοε δε παοηδ ζήη οηΙιεΓείεΙδαΓε εΙΙ'εεΙεη ιιίεΐ υίιαεείοΐεη. 
ΡΤ: Νοείνο: ροεείδίΐίδαδε δε εΐ'είιοε ίιτενεΓείνείε ροε ίηαΐαςαο, επί εοηιαειο οογπ α ρείε ε ροΓ ίη^εείδο. 

Ι'Ι: ΤεενενδεΙΙε ΙιαίίαΙΙίεΐα: ργεννίεη ναυποίδεη νααεα Κεη§ίΙεΙΙ>ηα. ]ουΐιιεεεααη ίΗοΙΙε ]α ηίεΐίγηα. 

XV: ΡαΗί§1: ιηίηΐίβ πελ Γόε δεειάεηδε ΚαΙεοελαδοε νίδ ίηαηδηίη§, ΙιιιδΕοηΙαΕί οεδ ΙοήαΓίιι§. 
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Ε5: (ΛιιΐϋύΓνϊϊβ Ραμί ΙΙανε. 

[)Λ: ΟρΙιενατεί ιιηδεΓ Ιάδ. 

01:: υπΙΟΓ νεπίοΐιΐιΐϋ αιιΙΕεΜαΙίΓεη. 

ΕΕ: Να φυλάσσεται κλειδωμένο. 

ΕΝ: Κεερ Ιοελεδ υρ. 

ΓΚ: Ε'οΠϊΟΓνβΓ 50115 ο Ιό. 

ΙΤ: ί'οηκεΓναΓε ίοΙΙο είδανε. 

ΝΕ: ΛοΙιΙβΓδΙοΙ βεινατεπ. 

ΡΤ: ΟυαΓδαΓ ΙεεΗαδο ά εΗα\ε. 

ΡΙ: 5αί1χ1ε11ανα ΙιιΚίΙιΐϋδα ιϋα55α. 

5ν: Ι οΓναΓ35 ί 1ά5ΐ υιη,πΊΓηε. 

82 

Ε8: Μαιι1όη§α5ε Γιιετα δεί αίεαηεε δε Ιθ5 ηίΠοί. 

ϋΑ: ΟρΕενατεϊ ιι(ί1§ϊ:η§ε1ί2ΐ (ογ Εοπι. 

ϋΕ: ΟιιγΓ πίοΙη ίη δίε ΙΙίίηδε νοη Κίηδεπι κΙαη^εη. 

ΕΕ: Μακρυά από παιδιά. 

ΕΝ: Κεερ ουί οΙΤΙιε Γεαείι οΓεΗΪΙδΓεη. 

ΡΚ: ΟοηίετνεΓ Ιιογϊ δε Ια ροηέε (1ε5 εηίαηΐϊ. 

ΙΤ: ΟοηϊΒΓναΓε (ιιογϊ δεΙΙα ροήαΐα (1ει ΕαιηΕϊηί. 

ΝΕ: ΒιιίΙεη δετείλ ναη Ειηδετεπ ΡενναΓεη. 

ΡΤ: Μαιιίετ ΙοΓα (Ιο αΙεαηεε δα5 επαηςαδ. 

Ρ1: δαϋχίεΐΐίίνα ΙαδΙεη υΙυΚυιηα[ΙΰΓηί55α. 

(.V: ΡοΓναΓαί οάίλοιηΐί^ΐ Ιογ βατή. 

83 

Ε8: Οοιΐ50Γνε5ε εη 1υ§αΓ άε^εο. 
ϋΑ; ΟρδεναΓ05 ΕοΙί^Ι. 
ϋΕ: ΚίίΙιΙ αυΙΕιειναΙίΓεη. 

ΕΕ: Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος. 

ΕΝ: Κεερ ίη α εοοί ρΐαεε. 

ΡΚ: Οοπίετνετ ϋαη5 ιιη εηδτοίι Γγο ΐ5. 

ΙΤ: Οοηδετνατε ίη Ιιιο^ο ΐΓ85εο. 

ΝΕ: Ορ εεη ΕοεΙε ρΐααυ Εεινατεπ. 

ΡΤ: ΟιιιιπΙαΓ ειη Ιυ^ατ Γτείοο. 

ΡΙ: δαίΙχίεΙΙανϋ νϋΐεαϊδα. 

5ν: ΡοτναΓαϊ ϊναΐΐ. 

84 

Ε5: Μαηΐόη§α5ε Ιε]θ5 ιΐε ΙοεαΙεϊ ΗαάίΙαδθ5. 

□Α: Μά ΪΕΕε ορβεναΓΟδ ί ηχτΙιεδεη αΓΕεΡοΙδε. 
βΕ: νοη ννοΐιηρίϋΐζεη ΓεπδιαΙΙεη. 

ΕΕ: Μακρυά από κατοικημένους χώρους. 

ΕΝ: Κεερ αιναχ Γγοιτι Ιίνίη^ μυαΠεΓϊ. 

ΡΚ: ΟοηϊεΓνεΓ ά Ι'όεαη δε Ιοιιΐ Ιοεαΐ δΊιαβίΙαίίοη. 

ΙΤ: ΟοηϊεΓναΓε ΙοηΙαιιο δα Ιοεαίί δί αδίίαζίοηε. 

ΝΕ: νεΓννί]δετδ ναη τνυοηπιίιηΐοη ορΕετ§εη. 

ΡΤ: Μαηίετ Γοπι δε ςυαίμυετ ζοηα δε Ιιαβίΐαςδο. 

ΡΙ: Εί 5αα ϋαδγΙΙαα αϊυίηΐίΐοώϊα. 

8ν: ΡοτναΓαϊ ανϋΐδΐΐ Γπΐη ΕοϊΐαδϊΐΚΓχπίΓηεη. 

85 

Ε8: ί'οη50Γνε'5ε εη . . . (Ιίιριίιΐο αρτυριαάο α ιαρεαίβαίΓροΓ ε/ /αΜαιηΐβ). 

ΟΛ: ΟρΕενατε» ιιηδετ. . . (εη ε#ηεί νοΜ-έε, ιυιη αηβνα η/ βώΟίαηΐβη). 

[)Ε: υηίετ... αιιΙΕειναΙιτειι (^εε/};ηε/ε ΡΙίίίίϊβΙίείΙ νοιη ΗαηιαΙΙνΓ αητΗ^εόεη). 
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1:1.: Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε . . . (το είδος π>ι> κατάλληλον υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό). 
ΕΝ: Κεερ εοηίεηΐδ ιιηδεΓ . . . (αμμιομνίαίε Ιίι/ιιίά Ιο δε ζρεεβεά δν Ιίιε ιιιαιηι/αειιιτει·). 

Ι· Κ: ΟοηεοτνοΓ δοιίδ . . . I. ίρυίάε αμμνομτίέ α τρέείβετρατ Ιεβιδηεαηΐ). 

1 Γ: ΟοηδεΓναΓε δοΙΙο . . . ι .ιριιίάο αμμι·ορηαιο άα ίηάίεαηί ιία μαηε άεί/αδδηεαηίε). 

ΝΕ: Οηδετ . .. Ηοιιδεη. [^εζεΐιίΐαε νίοείζιο/ααη ιε §ενεη άουτΙαδηδαηι]. 

ΡI: ΜαηΙετ δοΕ . .. [ίίιμιι.ίο αμτομηαάυ α εζμεείβεατρείο μηηίιιΐοΐ'). 

ΡΙ: δίδαΐΐο δηίΐγίεΐΐϋνη . . . (ιαε/ιοίηιΐίζεεη ζονείΐιιναη ηεζίεεη ίίιιιοίιιαα ναίιιηζιαγαπιαοίκιηιιιο/α). 

XV: ΡδΓναπι ίηηεΙιήΙΙεΙ ί. . . ( ΙαιηρΙί% νάιζία αη%εζ αν ιίΐίνετίιαιεη). 

86 

Ε$: ΟοηδέΓνεδε εη . . . (ξαζ ίηεηε α εζμεείβεατροτ είβαδτίεαηιε). 

ΟΛ: ΟρΕεναΓεδ ιιιιδεΓ ...(<?/» ίηαίαίν %αζ, τόπι αηξίνεζ α//αΜΙαιιιιεη). 

ΟΕ: υηΐΒΓ. . . αιιΙΕεγναΕτεη (ίηεηεζ Οαζ νοηι ΗετζιεΙΙει· αηζιιςεδεη). 

ΕΕ: Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα ... (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό). 

ΕΝ: Κεερ ιιηδεΓ . .. (ίηεη §αζ ιο δε ζρεείβεά δν ιίιε τηαηαβαειιηετ). 

ΡΚ: ΟοηδετνεΓ δοιίδ. .. (§αζ ίηεηε ά ζρέείβετματ ίε/αδηεαηι). 

ΙΤ: ΟοηΒετνατε βοΙΙο .. . (^ατ ίηεηε άα ίηάίεαεζί άα μαηε άείβιδδηεαηΐε). 

ΝΕ: Οηϋετ . . . Ιιουιίεη. [ίηεη %αζ ααη ιε.ξενεη άοοτβαδτίΐιαηι]. 

ΡΤ: ΜαηΙετ δοΕ ... (£άί ίηεηε α εζρεείβεατ ρείο μτοάιιίοι·). 

ΡΙ: 8&ί1γιε11αν3. . . (ίηεηίη ίιααζιιη ίίηιοίιίαα ναΙητίζ1α]α/ηιααδαηιιιο]α). 

5\Λ ΡόΓναπΐ5 ί ... (ίηεη ςαζ αη§εζ αν ιίΙΙνει-ίίατεη). 

87 

Ε5: Μαηΐέημαδε εΙ Γεεϊρίεηιε Είεη εειτίκίο. 
ϋΑ: ΕιηΕηΙΙαιιεη γλϋΐ Ιιοίόεγ ιχι ΙυΕΕεΙ. 

ΟΕ: Βείιαίιετ ιϋεΐιι §εδεΗΙθδδεη Ηαΐΐεη. 

ΕΕ: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. 

ΕΝ: Κεερ εοηιαίηεΓ Ιιμίιιί) εΐοδεδ. 

ΡΚ: Οοηδετνετ 1ε Γέείρίεηι Είεη Γεπηέ. 

1Τ: Οοιυετνατε ίΐ Γεεϊρίεηιε Εεη εΕίμαο. 

ΝΕ: Ιη §οεδ μεδίοΐεη νετραΕλιηβ Εβ\νατεη. 

ΡΤ: ΜαηΙετο Γεεϊρίεηιε Εειη 1'εεΗαδο. 

ΡΙ: δαίΙγίεΙΙανίί ΙίίνίίδΙί δυΙίεΙΙυηα. 

8\Ε ΡόφαεΕηίη§εη ΙοΓναταδ ναΐ ΙίΙΙδΙυΙεη. 

88 

Ε8: Μαη(έη§αδε εΙ Γεεϊρίεηιε εη ΙυμηΓ 5εεο. 
ϋΑ: ΕπιΕαΙΙαμεη δΚαΙ ΟρΕεναΓεδ ΙβγΙ. 

ΟΕ: ΒεΗαΙΙετ ΙτοεΕεη ΙιαΙΙεη. 

ΕΕ: Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία. 

ΕΝ: Κεερ εοηίαίηετ 0 γ>. 

ΡΚ: Οοηδετνετ Ιε Γέείρίεηι ά 1'αΕπ δε Πιυιηίόίΐέ. 

1Τ: (.'οιίδετναΓε αΙ πραΓΟ δαΙΓυιτιίδίΙά. 

ΝΕ: νεηρα1δνίη@ δτοομ Εουδεη. 

ΡΤ: ΜαηΙεΓ ο Γεεϊρίεηιε :ιο αόπμο δα Ηιηηίδαδε. 

ΡΕ δϋίΐγίεΐΐίίνα Εηίναηα. 

8ν: ΡθΓραε1ίηίη@εη ΙΐίΓναΓαδ ΙοιτΙ. 
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Ε8: Οοηδέτνεδε εΙ Γεεϊρίεηιε εη ΙυμαΓ Είεη νεηΐίΐαδο. 

ΟΑ: ΕιηΕηΙΙαμεη ϊΕα! ορΕενητεδ ρά εΙ §οδΙ νεηΐίίετει δίεδ. 

ΟΕ: ΒεΗίΠίεΓ αη είηεπι μιΚ μεΐίίΐΐεΐεη ΟγΙ ααίΕενναΕΓεη. 

ΕΕ: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος. 

ΕΝ: Κεερ εοηίαίηετ ίη α ινείΐ-νεηΐίΐαΐεδ ρΙαεε. 

ΡΚ: ΕοηδετνεΓ Ιε Γέείρίεηι δαιΐδ υπ εηδεοίΐ Είεη νεηΐίΐέ. 

ΙΤ: Ε'οιίδεΓναΓε ίΙ Γεεϊρίεηιε ίη Ιιιομο Εεη νεηΐίΐαίο. 
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ΝΕ: ()ρ εεη £οεδ α,ενεηιίΐεετδε ρΐααΐδ ΟενναΓεη. 

Ι’Τ: ΜιιηΙΒΓ ο τεείρίεηιε ηυιη Ιοεαΐ Ηεπι νεηδΙαδο. 

Ι·Ί: 8ϋί1>ΊειΙανα ραίΡαϊδα. ]οϊϊα οη Ιιγνίί ί1π:;ιηναϋκο. 

8V: Ι·οφαεΕηίιΐ£εη Ιοη-αΓαδ ρά ναΙ νεηΐίίεταδ ρΙαίδ. 

812 

Ε8: Νο εεττατ εί Γεείρίεηιε ΗεηηέίίεαηιεηΙε. 

1)Λ: ΕιηΗαΙ1α«εη ηια ίΕΚε ΙυΡΚεδ (ίεΐ. 

ΟΕ: ΒεΙιαΚετ ηίεΐιΐ §αϊδίοΗι νεΓδεΗΙίεΒεη. 

Εί: Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο. 

ΕΝ: ϋο ηοΐ Ηεερ ιΙιε εοηιαίηετ $εα!εδ. 

ΕΚ.: Νε ραε Γεπιιετ ΙιεπτιέΐίςυεΓηεηΙ 1ε ι-έείρίεηΕ 
1Τ: Νο» εΗίυδεη; επηειίεαηιεηΓε ίΐ τεείρίεηίε. 

ΝΕ: Ρε νεφαΗΗπι^ πιει ΗειτηεΐίδεΗ δΐυίΐεη. 

ΡΤ: Νάο ΓεεΗατο τεείρίεηίε ΙιεηηείίεαπιεηΐΒ. 

[·Ί: ΡαΕΕαυδία εί ϊαα δυΙΚεα ίΙηιαίϋνΗδΙί. 

XV: ΡοφαεΕηίηαεη Γατ ίηΐε ΙίΙΙδΙυιαδ Ιυίίίαιι. 
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Ε5: Μαη1έη§α$ε Ιείοδ δε αϋπιεηΙο$, Βεσίδα; γ ρίεηίοϊ. 

ϋΑ: Μά ίΡΕε ορΗενατεδ δαπυηεη πιεδ ΡοδενατεΓ, δηΚΕενατεΓ οι; ΓυδεβΙοΓΓετ, 

ϋΕ: νοη ΝαΙιιυηιΚΓηίαεΙη. ΟεΙταηΡεη υηδ ΡυΐΐεπηίΙΙεΙη Γεί'ηίυΙιεη. 

ΕΕ: Μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

ΕΝ: Κεερ ανναν Γγοπι Γοοδ, δπηΕ αηδ αηίιηαΐ Ρεεδίη§51ιιίΤδ. 

ΡΚ: Εοηδετνετ ά Γέεαπ δε$ αΐίιηεηυ εί Βοίδδοηδ, γ εοπιρπε εευχ ρουτ αηίιηαυχ. 

ΙΤ: Εοιίδετνατε Ιοηίαηο δα αΐίιηεηΐί ο ιηυη§ίπιί ε δα Ηεναηδε. 

ΝΕ: νείΛνηόετό Ιιοαδεη ναη εεί- εη δπηΗννατεη εη ναη δίεΓνοεδετ. 

ΡΤ: Μαηίετ αΓαδίαδο δε αΐίιηεηΐοδ ε ΗεΗίδαδ ίηεΙαίηδο 05 δοδ αηίηιαίδ. 

Ρ1: Εί δαα δαίΐνηαα γΗδεδδίί εΙίπΙαΓνίΚΕείδεη είΕα εΙαίηΓανίηηοη Ηαηϊδα. 

Νν Ροτναταδ άΙδΗΪΙΐ 1ι:ιπ Ιϊναιτιεδεί οεΗ δ,ϊυιΤοδεΓ. 
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Ε8: Οοηδέτνεδε Ιε]οδ δε . . . (ιηαιεείαίεε ίηεοιηραΐίύίβε α βερεείβεαε ροε εί/αύήςαηΐε). 
ϋΛ: Ορδενατεϊ αδδΚίΙι Ι’τη .. . (ιι/οείί§είί§ε ίΐοβεε, .ίοηι αη%ίν«$ αβ'βαβήίαηκη). 
ϋΕ: νοη . .. ΓεσιΗαΙΙεη (ίηύυιηραίιύίε Σηόειαηζεη είηά νοηι ΗεετίβΙΙεε αηζιι$εί>εη). 

ΕΕ: Μακρυά από . . . (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό). 

ΕΝ: Κ,εερ α\ναγ Γγοπι . .. ( ίηεοιηραΙ'ώίβ ιηαιεηαίε Ιο ύε ίηάίοαιειί ί>ν ιίκ ιιιαιιυ/αοΐυκε). 

ΡΚ: Ε'οη.δΟΓνεΓ ά Γέεαιΐ δεϊ . .. (ηιαιίέεεε ίηοοηιραιίύΐεζ ά ίηάίφιεε ραε ΙεβώτκαηΙ). 

ΙΤ: Οοιίδετνατε Ιοηίαηο δα .. . (εοείαηζε ίηεοιηραΐώιίί θα ρεεείταεε άα ραηε άεί ρεούιαιοΐ'ε). 

ΝΕ: νείΛνηδετδ Ηουδεη ναη . . . [ειο/βη νααηηεε ςοηΙαεΙ νεηιιείΐέη άίεηΐ Ιε νοηίνη ααη ιε §ενεη άυοε άε ίίώηί:α,ηΐ\. 
ΡΤ: Μοηίετ αΓοϊίαδο δε . . . (ιηαιέηαζ ίηαοιηραΐίνείε α ίηάίεαε ρείο ρεοάηιοε). 

ΡΙ: 5αϋγ1ε11ανα επΙΙίίαη . .. ( νΙιΙεεηΞορίηιαΙΙοιηα! αίηεεί ίίιηοίιιαα ναίιηίιίαγα/ιηααΗαηΙιιογα). 

XV: ΡΰΓναταδ άυΕίΙΐ Γτάη . . . (υ/οεεηίίξα αιηηεη αηξεε αν ιίΙΙνετίίαπεη). 
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Ε8: Ε'οικιίΓνιΐΓ αΙε]αδο δεΙ εαίοτ. 

ΟΑ: Μά ίΕΕε ιιδίοαίεδ Γογ ναπηε. 

ΕΕ: ν»Γ Ηίΐζε χείιϋΐζεη. 

ΕΕ: Μακρυά από θερμότητα. 

ΕΝ: Κεερ ανναγ Γγοιπ Ιιεαι. 

ΡΚ: Ε'οιίδει νεΓ ά Ι'έεαΠ δε Ια ςΙιαΙευτ. 

ΙΤ: ΓοικειναΓε Ιοηίαηο δαΙ εαίοτε. 

ΝΕ: ν'εΓ\νί]δεΓ(Ι Ηουδεη ναη νναπηίε. 

ΡΤ: ΜαηΙεΓ αΓαχΙαδο δο εαίοτ. 

ΡΙ: 8υο]α«ανα ΙάηίΓηΰΙία. 

8Υ: ΡάΓ ίηίε υΓ-,άιιαδ Ιογ ναΓπιε. 
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Ε5: (ΤοίϋΟΓνίΐΓ αΙε]αϋο ϋε ΐοϋα ΙΙαιηα ο ΓυεηΙε (1ε οΗίϊραί - Νο Γυιιιατ. 
ΰΑ: ΕΙοΙϋεί να,Ί. Γτα αηιαιηϋεΙίείΕίΙϋετ · Κν@ηίη§ Ι’οιΊ)υϋι 
ΟΕ: νοη ΖϋηϋιμιεΙΙεη ΓετηΙιαΙίεη · ΝίεΙιΙ ταυεΗεη. 

ΕΕ: Μακρυά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. 

ΕΝ: Κεερ α\να\ Γγογπ ίουτεεί οΓίεηίΙίοη - Νο ίΐηολίημ. 

ΕΚ: Οοιίίετνετ ά 1'έεαπ ϋε Ιοιιΐε Παιηιηε ου ίουτεε ϋ'έιίηεεΙΙε* · Νε ραί Γυιηετ. 
ΙΤ: Οοηϊετνατε Ιοηιυηο ιΐα Γιαιηιηε ε ίείηΐίΐΐε - Νοη Γυηιατε. 

ΝΙ_: νετννηϋετϋ Ιιουϋεη ναη οηΐϋελίηβίύΓοηηεη - ΝίεΙ τοΕειι. 

ΡΤ: ΜαηΙετ αΐάίΐυϋο ϋε μυαίμιιετ εΐιαιηα ου (όηιε ϋε ί^ηιςίο - Νάο ΙϋιηαΓ. 

ΡΓ. ΕτίίΙεΙΙανα 5νι>1>513ΙιΐεΪ5ΐα - ΤυραΚοίηΙί ΕίεΙΙειιγ. 

5V: Ροτναταί άΐίλίΐι Γτάη αη(άηϋηίη§ίλάΙ1οτ - ΚοΙνηίη^ ΙΜηυϋεη. 
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Ε5: ΜαηΙέη§αίε 1ε]θ5 ϋε ηιαίεπαί εοπώυεΙίΕΙεε. 
ϋΑ: ΗοΙϋεί νκΕ Γτα δταηϋΙιαΓε ίίοΙϊεΓ. 
ΰΕ: νοη Ετεηηδατεη 8(ο(ϊεη Γεπιΐιαίΐεη. 

Εί: Μακρυά από καύσιμα υλικά. 

ΕΝ: Κεερ α\να> Ιγοιπ εοιηύυίΐϊβίε ιηαίετίαΙ. 

ΕΚ: Τεηίτ ά 1'έεαπ ϋεί ιηαιίέτεί εοιηδυίΐίΐιίεί. 

1Τ: Τεηετε Ιοηιαηο (Ια ίοίΐαηζε εοιηδυίΐίΐηΐί. 

ΝΕ: νεττνηϋετϋ Ιιουϋεη ναη δταηϋδατε ΜοΓΓεη. 

ΡΤ: Μαηίετ αΓαϊΐαϋο (1ε ηιαίέτίοί εοπιβυίΐίνείί. 

ΕΊ: 5αίΙνΐει13να επΙΙάάη 5>(1γνί8ΐϋ λεπιίλααΙεΪ5[α. 

5ν: Ρΰτναταί άΐίλίΐι Γτάη ύταπόΓατΙί^α άιηηεη. 
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Ε8: ΜαηίρύΙείε ν ύΕταεε εί Γεείρίεηιε εοη ρπκίεηεία. 

Ε)Α: ΕιηβαΙΙα^εη ίλαΙ ΕεΙιαηϋΙεί 0 £ άδηεί Γηεϋ ΓοΓείβΙίβΗεά. 
ϋΕ: ΒεΙιάΙίετ ιηίι νοτίίείμ δΙΤιιεη υηϋ Ηαηϋΐιαόεη. 

ΕΕ: Χειριστείτε και ανοίςτε το δοχείο προσεκτικά. 

ΕΝ: ΗαηάΙε αηϋ ορεη εοηίαίηεΓ κνίιΕι εατε. 

ΡΚ: ΜαηίρυΙετ εί ου\ πγ 1ε τέείρίεηΐ ανεε ρτυϋεηεε. 

ΙΤ: ΜαπίροΙατε ε(1 αρπτε ίΙ ΓεείρίεηΙε εοη εαυίεΐα. 

ΝΕ: νετραΕλιηβ νοοτζίεΐηί^ δείιαηάεΐεη εη ορεηεη. 

ΡΤ: ΜαηίρυΙατ ε αβτίτ ο Γεείρίεηιε εοπι ριπκΐέηεία. 

ΕΙ: ΡαΙϋεαυΙίίεη ΕϊίίΐΙεΙγίϊα^α ανααηιίίείεα οη ηουϋαΐεκανα νατοναίίυυιία. 

8ν: ΡοΓραεληίη^εη Ιιαηιεταί οεΗ ορρηαί ΙοΓϋίλΐί^Ι. 
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Ε8: Νο εοιηετ ηί ύεύετ ϋυταιιΐε ίυ υΐίΐίζαείόη. 

ΟΛ: Ι)ογ ιηά ιλλε ίρίίεϊ εΙΙετ ϋτίΐϋεεί υηϋετ ύαιεεπ 
ϋΕ: Βει ϋετ ΑιΊαείΐ ηίεΚι είίεη υηϋ ΙτίηΕεη. 

ΕΕ: Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε. 

ΕΝ: \νΐιεη υκίιη! (Ιο ηοΐ εα! ογ ϋπηλ. 

ΡΚ: Νε ραί ιηαη^ετ εί ηε ραί δοίτε ρεικίαη! ΓυΙίΙίίαΐίοη. 

ΙΤ: Νοη πιαημίατε ιιέ βετε ϋυταηΐε Γιηιρίεμο. 

ΝΕ: ΝίεΙ εΐεη οΓϋτίηΕεη Ιηϋεηε μεύπιίλ. 

Ρ Γ: Ναο εοιηετ ηειη άεδετ (Ιυταηΐε α υΐίΐίζαςΰο. 

ΕΙ: δγοηιίηειι]α^υιηίηεη λίεΙΙείΐν λεπιίλααΐία ΕαείίεΙΙαεϊίά. 

8ν: λΐ ίιιΐε εΙΙετ ϋτίεΕ ίηΐε υηϋετ ΙηιηΙεπιιμεη 
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Ε8: Νο Γυιηατ (ΙυταηΙε ίυ υΐίΐίζαείόη. 

ΟΑ: Γ)ετ ιηά ίλλε τγ^εί υηϋετ ύτυ^εη. 
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ΟΕ: Βει ιΙογ ΛγΙχιι ηίεΐιΐ πιυείιεη. 

ΕΕ: Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. 

ΕΝ: \νΐκιι 115111 “ ϋο ηο( 5 ΐηοΕε. 

ΕΚ: Νε ρα5 ΙίΐΓΠίΓ ρεηϋαηΐ ΓηιίΙίίαΐίοη. 

ΙΤ: Νοη Ιϋιιιατε ϋυταηΐε Γίηιρΐεϊο. 

Νί: ΝίεΙ ΓοΕεη Ιήϋεηδ (ΐεδηιίΕ. 

ΡΤ: Ναο Ιϋιηατ ϋιίΓαιηε α υΐίΐίζαςϋο. 

Ρ1: ΤυραΕοίηΐί ΕίεΙΙεΙΙγ ΕειηίΕααΙία ΙεαγΙεΙΙαεδδα. 

8 V: ΚόΕ ίιιιε υηϋίΓ (ιαηιεπηίειι. 
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Ε5: Νο ΓϋϋρίΓαΓίΙ ροΐνο. 

ΟΑ: ΕΙηϋ§ϋ ίηϋαηϋίη§ αίϊΐον. 

ΟΕ: διαιώ ηίεΐιι είηαιηιεη. 

ΕΕ: Μη αναπνέετε την σκόνη. 

ΕΝ: ϋο ηο( ότεαιΠε ϋιΐ 5 ΐ. 

ΕΚ: Νε ραϊ Γείρίτετ Ιε5 ροιΐ55ίέι·ε5. 

1Τ: Νοη Γε 5 ρίι·ατε Ιε ροΙνεη. 

ΝΕ: δίοίηίει ίηαϋεπιεη. 

ΡΤ: Νάο Γεΐρίτατ 35 ροείταε. 

ΕΕ ναΐΐεΐιανα ρόΙνη Ηεη(>ίΐΙαιηΪ 5 ΐϋ. 

5ν: ΕΙηϋνίΕ ίηαηϋηίη§ αν ϋαππη. 
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Ε 8 : Νο Γε 5 ρΪΓ 3 Γ Ιθ 5 § 35 ε 5 /Ιιυιηο 5 /ναροι·ε 5 /αει·ο 5 θΙε 5 [άεηοηίηαάόη(ε!) αάεαιαάα(5) α ετρεοίβεατ ροτ εΙβαόηεαηΐε]. 

ΟΑ: ΕΙηϋ^ά ίηϋϋηϋίη§ αΓ§α 5 /ι·θ(>/ϋαιηρε/α 8 ΐΌ 5 θΙ-Ιά§ει· (άεη εΙΙετ (1ε ράξαΙάεηάε όεΐεξηεΐτετ αηξίνετ αββαόηλαηιεη). 

ΟΕ: Οα$/ΚαυεΙι/ΟαΓηρΙ 7 Αει·θ 5 θΙ ηίεΐη είηαιηιεη (ξεείξηειε ΒεζείεΗηηηξ(εη) νοη ΗεηΙεΙΙεεαηζυξεόεη). 

ΕΕ: Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμοός/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό). 
ΕΝ: ϋο ιιοί ΕτεαίΗε §α 5 /ίίιπιε 5 /ναρουι·/ 5 ρι·αγ (αρρτορηαιε ν/οτάίηξ ιο όε τρεοίβιεά 6ν ΐΗε ηιαηιι/ααυτετ). 

ΕΚ: Νε ρα5 Γ85ρίτεΓ Ιεχ §αζ/Ιϋιηέε5/ν3ρευι·5/3έ!Ό5οΐ5 [ιετηε(τ) αρμτορήέ(τ) ά ίηάίηυεε ρατ Ιε/αότίιαπι]. 

ΙΤ: Νοη Γε5ρίταΓε ί βαϊ/Ιϋιηί/ναροπ/αεΓοδοΙί [ΐεηιιίηε(ί) αρρτορηαιο(ι) άαρτεείεατε άαραΠε άε!ρι-οάκΐ/οτε]. 

ΝΕ: θ35/ΓοοΕ/ϋαπιρ/5ρυίΐηενεΙ ηίε[ ίηαϋεπιεη. [ιοεραττεΙηλε ιεηιι(εη) ααη ιε ξενεη άοοτ άε/αόηλαηΐ], 

ΡΤ: Νϋο Γε5ρΪΓ3Γ 05 8α5ε3/ναροΓε5/ίϋΓηθ5/αεΐΌ550ί5 [ΐετηοζβ αρτορηαάοίτ) α ίηάκατρείο ρτοάνΐυτ]. 

ΡΙ: νϋΐΐεΐιϋνα Εαα5αη/Ιιιιυηιιι/ΗϋνΓ>η/5οηιυη ΗεηβίΐΙαπιίδΙα (οίλεαη ταηαηιιοάοη ναΐίΐτεε ναΙηί5ΐα]α.'ηααΙιαηΙνο]α). 
δν: ΕΙηϋνίΕ ίηαηϋηίη£ αν £α5/ΐΌΕ/ϋη(>α/ϋίπΐΓηα ( ΙάιηρΙίξ/οηηυΙετίη £ αηξετ αν ΙίΙΙνετλατεη). 
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Εδ: Ενίΐεϊε εΙ εοηίαείο εοη Ια ρίεΙ. 

ΟΑ: ϋ ηϋ§ά ΕοηΙαΚί ιηεϋ Ηυϋεη. 

ΟΕ: ΒεΓϋΙιιυη^ ηιίι ϋετ Ηαυΐ νετπιείιίεη. 

ΕΕ: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. 

ΕΝ: Ανοίϋ εοηίαεί ννίιΐι 5 ΐάη. 

ΕΚ: Ενίΐετ Ιε εοηιαεί ανεε Ια ρεαυ. 

ΙΤ: Ενίΐατε ίΙ εοηίαΐΐο εοη Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: ΑαηταΕίη^ ηιεί ϋε Ιηιιϋ νεπηήϋεη. 

ΡΤ: Ενίΐατ ο εοηίαείο εοιη α ρείε. 

ΕΙ: νατοΚανα ΕειηίΕααΙίη ^ιιΐαηιί5ΐα ϋιοΙΙε. 
δν: ΕΙηϋνίΕ ΕοηίαΕί ιηεϋ Ιιιιϋεη. 

825 

Εδ: Ενϋεϊε εΙ εοηίαείο εοη Ιο5 ο]ο5. 

ΟΑ: ϋηϋμά ΕοηΙαΕι ιηεϋ ομιειιε. 

ΟΕ: ΒετϋΙιηιη^ ιηίΐ ϋεη Αυ^οη νεπηείϋεη. 

ΕΕ: Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. 

ΕΝ: Ανοίϋ εοηίαεί ννίιΐι εγε5. 

ΕΚ: Ενίΐετ Ιε εοηίαεί ανεε Ιε5 γειιχ. 
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ΙΤ: Ενίΐατε ϋ εοηυιιο εοη ^Ιί οεείιί. 

ΝΕ: ΑαητηΕίηυ τηει <ίε ο^εη νεπηήιίεη. 

ΡΤ: Ενίΐατ ο εοηιαείο εοιη 05 οΙΙιοδ. 

ΡΙ: νατοΐιαια ΕεπιίΕαυΙίη]ουΙυτηί$ΐα 5ΪIιηϋη. 

XV: ϋηϋνίΕ Εοηιαλι ιηειΐ ΰςοηεη. 

826 

Ε8: Εη εαδο δε εοηιαείο εοη Ιοδ ο(θ5, Ιάνεηδε ίηιηειϋαΐα ν αδυηϋαηιειηεπίε εοη αβυα ν αεύιίαδε η υη ιηέάίεο. 

ΟΑ: Κοιηιηοΐ' δίοιίει ί ο]ηεηε. δΐιχίΐεδ δΙταΕε §τυηι1ί§ι ιτιεϋ ναηϋ οη ί,τηε ΕοηΙαλίεδ. 

ΟΕ: Βεί ΒετϋΙιτυηε ιηίΐ ιΐεη Αυ§εη δοίοη §τίίηιΙΙίεΗ ιτιίι Άηδίε-τ αθδρϋΐεη υηά ΑγζΙ Ιίοη$υ1(ίετεη. 

ΕΕ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

ΕΝ: Ιη ειΐϋε οΓεοηιαεΙ ννίιΐι ενεϊ, τίπεε ίπιιηειϋαιείχ ινίιΐι ρΐεηΐγ οΓιναΙετ αηά δεεΕ πιεδίεαΙ αάνιοε. 

ΡΚ: Εη εαδ άε εοηιαει ανεε 1ε5 >ευχ, Ιανετ Ϊτητηέ£ΐίαΐετηεη 1 εΐ αδοικίαιηιηεηΐ ανεε δε Ι'εαμ εΐ εοηευίΐετ υη ίρέείαΐίίΐε. 

1Τ: 1η εαδο ιϋ εοηιαίΐο εοη §Ιί οεείιί, Ιανατε ίιηιηειϋαΐηιηεηΐε ε αύύοΓκΙαηΙοπιεηΐε εοη αεηυα ε εοηδυΐΐατε υη πιειϋεο. 

ΝΕ: Βή ααηταΐάηί ιηεΐ δε ο§εη οητηίδδεΙΙήΙς ηιεί ονετν!οεδί§ εναΐετ α&ροείεη εη δε5ΐευηδί§ ηαεδίεείι αδνίε$ ίηενίηηεη. 

ΡΤ: Ετη εαδο δε εοηιαείο εοιη 05 οΙΗοδ, Ιανατ ίηαεδίαΐα ε αύυηδαηίειηεηιε εοπι ά@υα ε εοηευίΐατ υιη εδρεείαΐίαΐα. 

ΡΙ: ΚοίδΕεεί δ ί Ιη-ιϊΐΐα ΗυυΙιδεΙιανα ναΐίΐΐδιηαδίί τυηδααΐΐα νεδεΙΙα ]α ηιεηιϋνα ΙααΕατίίη. 

5ν: Vίϋ ΕοηιαΙέΐ ηιειΐ οςοιιεη. $ροΙα §εηα5ΐ τηεδ ιτψεΕει ναΐΐεη οεΐι ΕοηΙαΕία ΙαΙεατε. 
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Ε8: (}υίΙε5ε ίηιηεδίυΐαηιεηΐε Ια τορα :ηαηεΗηδη ο ααΐρίεαδα. 

ΟΑ: ΤίΙδίηιιϋδεΙ ιο| ια@εϊ .-ηιαΕδ αΓ. 

ϋΕ: ΒεδεΙιιηυίζιε. °εΐταηΕΐε Κ1είδυη§ δοΓοπ αυϊζίεΗεη. 

ΕΕ: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. 

ΕΝ: ΤαΕε οΓΓίιηπΊεδίαΙοΙγ αΙΙ αοηίαιηίηαΐεδ ε1οιύίη@. 

ΡΚ: Εηίενετ ίτηπιέδίαίειηεηΐ Ιουί νέΐεπιεηΐ εουίΐΐέ ου έεΐαύουδδέ. 

ΙΤ: Τοβίίετδί ιϋ δθ55θ ίπιπιειίίαΐαπιεηΐε §1ί ίηδυιηεηΐί εοηίαπύηαΐί. 

ΝΕ: νετοηιτείηί§ι1ε 1έΙεδίη§ οηΓηίδδεΙΙήλ υίΙιτεΕΕεη. 

ΡΤ: Κείίτατ ίιηεδίαιαιηεπίε Ιοδο ο νείΐυάτίο εοηίαπιίηαδο. 

ΡΙ: Κίίδυιιανα ναΐίιιοιηαδίί δααδίυηυΐ νααΐεΐυί. 

8ν: Ταα εεηαδί α\ αΙΙα ηεδϊΙαηΕΐα ΕΙαδετ. 

828 

Ε8: Εη εαεο ιΐε εοηιαείο εοη Ια ρίεΙ, Ιάνεεε ιητηεόίαιη ν αδυηδαηίεηιεηιε εοη .. . (ρηάιιειοι α εερευίβααεροε αΙ/αΜΐαηκ). 
ϋΑ: Κοιηιηετ 5ΐοΓ ρά Ιιυδεη ναεΕεε δίταλδ πιειΐ 5ΐοτε πιχηβόετ .. . (αηςίνε! α/[αδη/αιηίαη). 

ΟΕ: Βεί ΒεΓϋΙιτυη§ ιηίι άετ Ηαυ( δοΙοΛ αβνναεείιεη ηιίΐ νίεΙ. .. (νο/π ΗβπιβΙΙβτ αηζιΐξβύβη). 

ΕΕ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο ... (το είόος του υγρού καθορίζεται από τον 
παραγωγό). 

ΕΝ: ΛίΚτ εοιιίαεί \νίΐΙι δκ;η. νν,ίδΗ ίηιιηείύ:ι[εΙν ννίΐΚ ρϊεηΐν οΙ’. .. (ίο ί>£ ερεοίβεά Αν ίΑε τηαηιι/αείιιηιτ). 

ΡΚ: Αρτέδ εοηιαει ανεε Ια ρεαυ, 5ε Ιανετ ίιηηιεάίαΙεηιεηΐ εΐ αδοηάαιηιυεηΐ ανεε ... {ρεοάιιίΐΒ αρρι-ορήύχ ά ίητΙίτ/υαΓ ραυ Ια 
/αόήεαηι). 

1Τ: Ιη εα50 θί εοιηαΙΙο εοη Ια ρεΙΙε Ιανατδί ίηιηιειίίαΐαπιεηΐε ει! αδύοιιθαηιεπιεηΐε εοη . .. (ρτοιίοιη ίάοηα ιΐα ίηι/ίοαηί ιία 
ραΠε άζί ίιώύηεαηιυ). 

ΝΕ: Να ααηταΕίη§ ηιεί δε Ιιυίϋ οηΓηίιΙιΙεΙΙήΕ νναδϊεη ιηεΐ νεεΙ.. . [ααη Ιε §βνεη άοου τΐεβώτίΐιαηι]. 

ΡΤ: Αρόϊ εοηιαείο εοιη α ρείε, Ιανατ ίπιειίίαΐα ε αδυηάαηίειηεηιε εοπι... (ρτοίΐιιΐοε ατ/ετ/ιιατίο! α ίικίίεαι· ρε/ο ρι-οώιιοι·). 

ΡΙ: ΙΕοίδΕεεί ίΐιοΐΐα ΚυυίιϋεΙΙανα νϋΐίΐΐοπιαδίί τυηεααΐΐα πιϋαταΙΙδ . .. (αίηεεη ίίιηοίιιαα ναΙυή5ΐα]α/ιηααίΐίΐηΐιιο]α). 

8ν: νίιί ΕοηΙαΙα ιηεϋ ΙιυιΙεη ΙναΙΙα §εηα5ΐ τηεεί πιχείεεί. .. (αη^α αν ιίΙΙνβΛαηη). 
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Ε8: Νο Ιίτατ Ιοε τεείϋυοδ ροτ εΙ ϋεδααϋε. 

ΟΑ: Μά ίΕΕε Ιοιηιηεδ ί ΕΙοαΕαΙΙοδ. 

ΟΕ: ΝίεΙιι ιπ ιϋε ΚαηαΙίδαΙίοη §εΙαη@εη Ιαεαεη. 

ΕΕ: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. 

ΕΝ: Οο ηοΐ ειηρι> ίηΐυ ϋταίηκ. 

ΡΚ: Νε ραδ,ίεΐετ 1ε·5 τόδίύιΐδ ά Γέ^ουΙ. 

ΙΤ: Νοη μεΙΙατε ί τεδίϋυί ηεΙΙε Γοβηαΐυτε. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


9959 


Ν ί Λ Γ\ .:1 ηιο' ίη ϋο μοοίδίεεη ννετρεη. 

ΡΤ: Νάο άείιατ 05 τεδίάυυδ ιιο εδμοΐο. 

ΡΙ: Εί 5α;ι Ινίήεηΐάα νίειηαηίη. 

XV: Τόπι ^ ί ανίορρεί. 

530 

Ε5: Νο <χ!ι.ιγ_ ι ειτκι.-. αμυα α εδΐε ρτοάιιείο. 

□Λ: Ηχ·Ιά αΐάπμ ναηά ρά εΙΙεΓ ί ρτοάυΙαεΕ 
ΟΕ: ΝίειηαΙδ ΪΑαδδετ 1ιίηζιη»ίεβεη. 

ΕΕ: Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό. 

ΕΝ: Νενετ αάά \να(ετ (ο άιίδ ρτοάυεί. 

ΡΚ: Νε ϊαιηβίδ νετδετ άε Ι'εαιι άαηδ εε ρτοάιιίΐ. 

ΙΤ: Νοη νετδατε αεμιια διά ρτοάοΙΙο. 

ΝΕ: Νοοίι νναιετ ορ άεζε δΙοΓμίεΙεη. 

ΡΤ: Νυηεα αάίείοηατ άμιια α εδΐε ρτοάμιο. 

ΡΙ: Τιιοιιεεδεεη εί 533 ΙίδαΙα νεΙΙά. 

$ν: ΗαΙί ϋΐάημ ναιίεη ρά εΙΙετ ί ρτοάιιΐίΐεη. 
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Ε5: Ενίιεδε Ια αευΓπυΙαείόη άε εατζαδ εΐεείτοεδίάιίεαδ. 

ΟΑ: ΤγχΊ’ Ι'οπτηδίαΐΐηίημετ ηιοίΐ δίαΐίδλ εΙεΙατίείΙεΕ 

ΟΕ: ΜαβηαΚτηεη μεμεη εΙεΙατοδΙαίίδοΗε ΑιιΙΙαάυημεη ΐτεί'Γεη. 

ΕΕ: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. 

ΕΝ: ΤαΕε ρτεοαυίιοιιατν πιεαδυτεδ αμαίηδΐ 5ΐ3ΐίε άίδεΚβηξεδ. 

ΡΚ: Ενϊιετ 1'αεευπιιιΙαΐίοη άε εΙιατμεδ έΐεείτοδίαΐίςιιεδ. 

ΙΤ: Ενίιατε ΓαεευιπυΙο άί εατίεΐιε εΐεΐΐτοδίαΐίεΐιε. 

ΝΕ: ΜααιτεμεΙεη ιτεΐϊεη Ιεμεη οηάαάίημεη ναη δίαιίδεΗε εΙεΙατίείΙείΕ 
ΡΤ: Ενϊιετ αειιιτιηίαςάο άε εατμαδ ε1εεΙτο5ΐάΙίεα5. 

ΡΙ: ΕδΙεΚάνά 5133Ιΐίδεη δάΗΕόη αίΙιεαΚαπια Είρίηοίηΐί. 

5ν: νίάιαμ αιματάετ ητιοί δίαΐίδΐι εΙεΕίτίείΙεί. 
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Ε5: ΕΙίιηίηεηδε 1ο5 τεδίάυοδ άεΙ ρτοάυείο γ 5υ5 τεείρίεηίεδ εοη ιοάαδ 1ο5 ρτεεαιιείοηεδ ροδίθΙεδ. 

ΟΑ: ΜαιεπαΙει ομ άεΐδ ΕεΙιοΙάετ δΕα! ΟοιΤδΙταΓΙεδ ρά εη δίΕλετ πιάάε. 

ΟΕ: ΑΘΓαΙΙε αηά ΒεΙιάίΙετ ιηϋ55εη ίη μεδίεΗεΠετ \νείδε ΕεδείΐίμΙ ινετάεη. 

ΕΕ: Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. 

ΕΝ: Τ1ιί5 ιιιαιεπαΙ αηά ίΐ5 εοηιαίηετ πιυδί δε άίδροδεά οΓίη α δαΓε ιναγ. 

ΡΚ: Νε $ε άέθαιταδδεΓ άε εε ρτοάυίΐ εί άε 5οη τέείρίεηΐ ςμ'εη ρτεηαηΐ ΙουΙεδ ρτέεαυίίοηδ ά'ϋδαμε. 

ΙΤ: Νοη άίδίατδί άεΐ ρτοάοΙΙο ε άεΙ τεείρίεηΐε 5ε ηοη εοη 1ε άονυιε ρΓεεαμζίοηί. 

ΝΕ: ϋεζε δίοΐ'εη άε νετραΕΕίημ ορ νείΐίμε \νήζε αΓνοετεη. 

ΡΤ: Νάο 5ε άεδϊαζετ άεδίε ρτοάυΐο ε άο 5ευ τεείρίεηΐε 5ετη Ιοπιατ 35 ρτεεαιιςόεδ άε δεμιιταηςα άενίάαδ. 
ΡΙ: Τίίιηα αίηερ 5εη ραΕΕαιΐδ οη ΙιανίΙεΙΙάνά ΙυτναΐΙίεεεΙί. 

XV: ΡτοάιιΙα οεΗ ΓότραεΕηίημ δΕαΙΙ οδΕαάϋμμΰταδ ρά δαλετί δαΙΕ 
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Ε5: ύδεδε ίηάυτηεηίατία ρτοΐεείοτα αάεευαϋα. 

ΟΑ: Βπιμ δχτίίμΐ ατίκήάδίομ 

ΟΕ: Βει άετ ΑτΟείι μεείμηειε δεΤιυίζΕΙείάυημ ΐταμεη. 

ΕΕ: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. 

ΕΝ: 'λ'εατ δΐιίΐαθίε ρτοΐεείίνε εΐοΐΐιίημ. 

ΡΚ: Ροηετ αιι νέίειηεηΐ άε ρτοΐεείίοη αρρτορπέ. 

ΙΤ: Είδατε ίηάηηιεηΐί ρτοΐεαίνί αάαΙΙί. 

ΝΕ: Οτααμ μεδεΙιίΕίε ΟεδεΙιεπηεηάε ΕΙεάίημ. 

ΡΤ: υδατ νεδίυάτίο άε ρτοΐεεςάυ αάεμιιαάο. 

I I: Κανιειιανα δορίναα δΐιιήανααιειιΐδία. 

XV: Απνάηά ΙαιηρΙίμα δΙψάάδΕΙϋάετ. 
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Ε8: ΙΙδοηίε μυαηΐοδ αιΐοουαιΐοδ. 

1)Λ 13γιιξ ε^ηεϋο ΕοδΕγΙΙεΙδεδΙιαηιΙδΙοει· ιπιϋεΓ αιΤοΕΙ;:: 

ΟΕ: ΟεείαηεΙο 8>ι;Ιιιιΐζ1ιιιηϋ5θήυ1ιε Ιπι^εη. 

ΕΕ: Να ροράτε κατάλληλα γάντια. 

ΕΝ: ννκαΓ ϊΐιίμώΐε £ΐονε5. 

ΕΚ: Ροσετ ϋεδ £αιιΐ5 αρρτορπέδ. 

ΙΤ: Είδατε αυαηΐί αιίαΐΐί. 

ΝΕ: Οταα§ §ε5θΙιί1αυ ΗαικΙδοΕιοεπεπ. 

ΡΤ: ΕΙδατ Ιυναί αϋοηυαιίαδ. 

ΕΕ Κίίγιεπανα δορίνία δυομιΕαδίηομε. 

5ν: Λιηαηά ΙίίηιρΙί^η δΕνιΙάδΙιαικΙδΕατ. 

838 

Ε8: Εη οαΐο ϋε νεηιίΙαοίόη ίηδιιΓίοίεηιε, ύδεδε εηυίρο τεδρίταίοτίο αάεουαάο. 
ϋΑ: Βγιιξ ε°ηεΙ άιιιΙεάΓϊΙδνίΕΓη. Ιινίδ είΤοΙαίν νεηιίίαιίοη ίΕΕε ετ πιυΙί§. 
ϋΕ: Βει υηζυτείοΐιεηιίετ ΒεΙϋΛυη§ Αΐεηΐ5θΗυΐζ£ει·8ΐ αη1ε§ειι. 

ΕΕ: Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. 

ΕΝ: Ιη οαεε οΙ' ίιΐδΐιΐΐϊοίεηι νεηΐίίειίοη, ννεατ δυίΐαδίε τεδρίταίοη εηαίριυεηΐ. 

ΕΚ: Εη 035 ιΐε νεηΐίΐαΐίοη ίηδυίϊίδαηιε, ροηετ ιιη αρρατείΐ τεδρίταίοίτε αρρτορτίέ. 

[Τ: 1η 0350 ϋί νεηΐίίαζίοηε ίηδίιίίίοίεηΐε, υ$3Γε ϋη 3ρρ3ΓεοοΙιίο τεδρίπιιοπο αάαΙΙο. 

ΝΕ: Βί] οηΐοετείΕεηιΙε νειιΐίΐ3ΐίε εεη βεδοΗίΕιε ηάεηιΕεδοΕεπηίη^ <ΐΓ3§εη. 

ΡΤ: Επί 0350 ιΐε νεηιίΐαςάο ίηδυΐίοίεηίε. ιΐ53Γ εςηίραπιεηΐο τεδρίταίότίο αάεηιιαάο. 

Ε1: ΚεπιίΚααΙίη ΕίίνΙΙο εϋεΙΙγαίίϋ ιεΙιοΕαδία ίίΓηαηναϋιΐοα Ιαί 5ορίναα 1ιοη§ίιγΕ5εη5υο]3ίηΐ3. 

3V: Αηναηϋ ΙϋηιρΠ§1 αηάηίη§55Ε)άά νίά οιϊΙΙταςΕΙίβ νεηΐίΐαΐίοπ. 
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Ε5: Ε)585ε ρΓοΙεοοίόιι ρατα 1θ5 ο]ο5/1α οατα. 

ϋΑ: Βηι@ 6ε5ΕγΙΙοΐ5ε5άπ11εΓ/3η5ί§ΐ55ΕΕπη απάετ 3τάε]άεΐ. 

ΟΕ: 8οΗιιΐζί)π1Ιε/Οε5ίοΗΐ55θ1ιυΙζ 1τα§εη. 

ΕΕ: Χρησιμοποιείτε συσκευή,προστασίας ματιών / προσώπου. 

ΕΝ: \Υεατ ε>ε/Γαοο ραιίεοΐίοη. 

ΕΚ: Ροτίετ ιιη αρρατείΙ ιΐε ρτοΐεοΐίοη άεδ γευχ/άυ νΐ 53 §ε. 

ΙΤ: ΡτοΙε^ετδί §Ιί οοοίιί/ΐα Γοοοία. 

ΝΕ: Εεη άε5οίιεπτιίη§ νοοτ ιΐε ο^εη/νοοΓ ΗεΙ §εζίοΗΐ ιΐτα^εη. 

ΡΤ: ΕΙδατ υιη εηυίραηιεηιο ρτοΐεοΐοτ ραΓ3 05 οΙΗοε /('αοε. 

ΕΙ: Καγίεΐιϋνϋ δίίπιίεη - Ιαί Εαδνοηδίμήαίηΐΐΐ. 

8ν: Αηνίίηιΐ 5Εγά£ΐ5§1α5δβοη εΙΙεΓ ίΐηδίΕΐϊδλγιΙιΙ. 
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Ε8: Ρατα ΙίπιρίαΓ εΙ χηείο γ Ιο5 οίήειοδ οοη1αιηίη3ΐ1θ5 ροΓ ε$1ε ρτοάυοίο, άεεδε ... (α εερεαβοαερυτ εΐβιόείεαηΐε ). 

ΕΛ: ΟυΙνεΙ οε Ιίΐδΐηυάδεάε εεη^μιηιΐε τεηχεδ πιει!... (ηιίάίετηε αηβνετ αβ/αύηΐιαηιεη). 

ΟΕ: Ειιββοϋεη υηά νετυητείηί@ΐε Οε^εηδίΟηάε πιίΐ... Γειηιεεη (ΜαιετίαΙ νοηι ΗεηιεΙΙετ αηζιιβεόεη). 

ΕΕ: Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό 
χρησιμοποιείτε ... (το είόος καθορίζεται αϊτό τον παραγωγό). 

ΕΝ: Το οίεαιι (Ιιε Ποοτ από αΙΙ οίήεοΐδ οοπίαιηίηαΐεά βγ (Ιιίδ πιαίεπαΙ. ιΐ5ε .. . {Ιο ϋε ερεείβιεά Αν ι/ιε ιιιαπφιΟιιτεε). 

ΕΚ: Ροιιγ ηεΙΙογετ 1ε 5θΙ ου Ιε$ οΐήεΐδ δουίΙΙέδ ρατ οε ρτοοίαίΐ, υΐίΐίδετ... (ά ρτέείεεερατ Ιεβαόηεαηΐ). 

ΙΤ: Ρετ ριιΙίτε ίΙ ρανίιηεηΐο ε §1ί 0 §{>εΐΐί οοηίαιηίηαΐί ϋιι ηυεδίο ρτοάοΙΙο, υεατε ... (άαρτεείεαι-ε άα ραΠε ιΙε!ρινάιιΙΙοεε). 

ΝΕ: νοοτ ιΐε τείηί£Ϊη£ ναη ιΐε νΙοετ εη αΙΙο νοοτννετρεη νετοπίΓείηι^ιΙ ιτιεί ιΐίΐ πιαίεΓίααΙ.... @οΕτυίΕοη. [ααη Ιε χενεη άοοη/ε 
βώτίίαιηΐ ]. 

ΡΓ: Ρατα Ιίιηρεζα ϋο οΙι3ο ε οά]εοΙθ5 οοηίαιηίηαιΐοδ ροτ ε5(ε ρτοιίυΐο, υΐίΙίζαΓ .. .{α εαρεαβεατ ρείο ρτυιίιιΐυι·). 

ΕΕ ΚεπιιΕικιΙί ριι1ιϋί5(οΙΙυν;ι ρίηηοίΐΐα ΕΟγΙΙαεη ... (ΙιεηιίΙτααΙίη ίΙιιιοίΙΙαα ναΙιηίεΙαία/ηιυαΙιαηιιιοβι). 

8Υ: ΟοΙν οοΙ) ΙοΓοτεπυάε ΙοΓειηαΙ ΙνϊΗΙαε ιηειΐ... (αηβεε αν ΙίΙΙνετΙίυΓεη). 
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1:8: Εη οομι ϋο ίηοοηϋίο ν/ο ϋε εχρίοδίόη ηο ΓεδρίΓΟ Ιοδ Ιηιιηυ.ν 
ϋΛ: Ε ηϋμή αΐ ίηϋαηϋε Γθ@εη νεϋ Εταηϋ εΙΙετ ελδρίοδίοη. 

01:: ΕχρΙυχίοηδ- ιιηιΐ Βπιηϋμαδο ηίοΗι είηαιιηεη. 

ΕΕ: Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήςεως μην αναπνέετε τους καπνούς. 

ΕΝ: Ιη εαεε υΓΠτε αηϋ/οτ εχρίοδίοη ϋο ηοι Ετεαίΐιε ίιιπιεδ. 

ΕΚ: Εη εαδ ϋ’ίηεεηϋίε εΐ/οιι ϋ'εχρίοδίοη, ηε ραδ Γεδρίτετ Ιεδ Γαηιεεδ. 

ΙΤ: Ιη είδο ϋί ίηεεικίίο ε/ο εερίοδίοηε ηοη Γεδρίτατε ί Γυιηί. 

ΝΕ: Ιη αεναΐ ναη Εταηϋ εη/οΓ εχρίοδίε ίηαϋειηεη ναη γοοΕ νεπηήϋεη. 

ΡΤ: Εηι εαδο ϋε ίηεέηϋίο ε/ου εχρΙοϊϋο η3ο τεδρίι-αΓ οδ ϊαιηοδ. 

ΡΙ: ναΐιείΐανα ραΐαηιίδεδδα Ιαί ΓϋίαΗϋνΕδεδδα πιυοϋοδίιιναη δΐινυη 1ιεη§ίΙΙαπιίδΙα. 

$ν: Ε'ηϋνίΕ ίηαηϋηίιη> αν γοΕ νίϋ Εταπι) εΐΐετ εχρίοδίοη. 
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Ε8: Ουταηιε Ιαχ Γυηιί@αείοηεδ/ρυ1νετίζαείοηεδ. Οδεδε εηυίρο Γεδρίταίοπο αϋεειιαϋο [άεηοιηίηαείόιάεχ) αάεαιαάα(χ) α 
εχρεείβεαε ροι· ο/ βαύηεαηίε]. 

ϋΑ: Βγ\ι§ ε§ηε( άηϋεϋΓαείδνίΕπι νεϋ Γν^ηΐηα-'δρ^ιηίη^ (άεη εΙΙει- άερόρζίάεηάε ί>ειε%ηε1χει· αηρνεχ αββαόήέαηιεη). 
ϋΕ: Βείτη ΚαυεΙιεΓη/νετδρΓϋΙιεη @εεί@ηεΐεδ ΑίεπίδοΙιιιΐζεεπίι αηΙε§εη (§εεί$ηειε ΒεζεϊεΗηιιηβεη) νοιιι ΗεεχίεΙΙει· 
αιιζιι^εόεη). 

ΕΕ: Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμοό/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η 
κατάλ/.ηλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό). 

ΕΝ: Οιιπη§ ίυιηίμαΐίοη/δρΓανίηβ ννεατ δυίιαΕΙε ΓΟδρίταίοη. εςυίριηεηΐ (αρρτορηαίε ι νοεάίηξ ίο ί>ε χρεεβιεά 6ν I Ηε 
ιιιαηιι/αεηίΓεε). 

ΡΚ: Ρεηιίαηι Ιεδ ίιιιτιίβαιίοηδ/ραΐνεπδαιίοηδ. ροΠετ αη αρρατείΙ τεδρίπιΙοίΓε αρρτορπέ [ΐεηηείχ) αρρεορηέίχ) ά ίηάίφιεε ραε Ιε 
βαόι-ίοαηί]. 

ΙΤ: ΟυεαηΙε Ιε Γιιιτιί§αζίοηί/ροΙίηιεπζζαζίοηί υδατε υη αρρατεεεΗίο τεδρίταίοπο αϋαιΐο [ΐεηηιιιε(Ι) αρρεορείαιοίί) άα ρεεείχαεε 
ιία ραΠε άεI ρΓοάιιίίοεε]. 

ΝΕ: ΤήιΙεηδ ϋο οηΐ5ηιεΐΐίη§/6εδρυί(ίη§ εεη §εδοΗίΕ(ε αάειηΕεδοΙιεπηίη§ άτα^εη. [ρχείιιίαε ιεηη(εη) άοοτ άεβαύηέαηι ααη ιε 
βενεη]. 

ΡΤ: Ουταηΐε αδ Ιιιηιί§αςδεδ/ρυ1νεπζαςδεδ υδατ εηιιίραπιεηΐο τεδρίταίόπο αϋεςυαϋο [ιεηηο(χ) αάεμυυάοίχ) α ίηάίεαε ρείο 
ρΓοάιιίΟΓ], 

ΡΙ: ΚααδυΙαΕδεη/ΓυίδΕυΙαΕδεπ αίλαηα ΕαηεΚανα δορίναα Εεη§ίΐχΕδεηδυο]αίηΐ3 (οάτεαη χαηαιηιιοάοη ναίίιχεε 
ναίιη ίχια]α/ιηααίιαηιιιο]α). 

$ν: Αηνοηϋ ΙαιηρΙί§1 αηϋηίη§δδΙίγϋϋ νίϋ ^αδηίη^/δρηιΐηίη^ (χρεαβεεεαχ αν ιίΙΙνεΓέαεεη). 
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Ε8: Εη εαεο άε ίηεεηϋίο, υΐίΙίζαΓ . . . (Ιοχ ηιεάίοχ άε εχιίηαόη Ιον άεΗε εχρεαβεαε εΙ/αύι-ίοαηιε). (5/ εΙ αξίια αιιηιεηια εΙ 
ήεχξο, 5ε άεόεεά αηαάίε: « Λο ιιχαε ηιιηεα αρια. ») 

1)Λ: Βπις ... νεϋ ΙκαιιύδΙυΕηίη^ (άεη ηο/αρί^ε ίγρε όΓαιιάχΙιάηίηριιάχιγΓ αηρνεχ αββαθήέαηιεη. 5άβεεηιι ναηά ίέέε ιιιά 
όηίβεχ ιίίβο]εχ: »Βηι% 'Με ναηά«). 

ϋΕ: Ζιιηι ΕοδςΙιεη . .. (νοιη Ηετδίεΐΐετ αηζιι§εΕεη) νεΓννεηάεη (ι νεηη Ψα55εεάίε ΟεβαΗτ εεΗόΗι. αηβϋξεη: "Κείη Μαειεε 
νεηνεηάεη"). 

ΕΕ: 1ε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε .. . (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει 
τον κίνδυνο , προστίθεται: <<Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό>>). 

ΕΝ: Ιη εαδε οί Ιϊτε, αδε . .. ( ίηάίεα/ε ίη Ιίιε ιραεε Ιίιε ρτεείτε (νρε οββεε-βΐξθιίη£ εηιιίριηεηί. Ιβιναίεε ίηεεεαεεε π'δλ. αάά - 
ΊΧενεε ιιεε ιναίεε ). 

ΡΚ: Εη εαδ δ'ίηοεηςΙίε. υΐίΐίδετ ... (ηιυνεικ ά'εχίίηαίοη ά ρεέείχεΓραε Ιεβαύηεαηί. 5ί Γεαιι αυρηεηίε Ιεχ ηχηιιεχ, αβιιίετ: « 
δίε]'αιιιαί5 ιιΐίΐίχεε ά'εαιι »). 

ΙΤ: Ιη εαδο ϋί ίηεεηϋίο ιΐδατε ... (ηιεζζί εχιίηξυεηΐί ίάοηείάα ίηάίεαεχί άα ραΠε άεί ίίώΰπαιηιε 5ε Γαεμυα αιιηιεηια ίί 
είχείιίο ρεεάχυΓε « ιΧ’υη ιιχαεε αετ/υα »). 

ΝΕ: Ιη »εναΙ ναη Εταιιϋ . . . §εδηιίΕεη. [Μιιχιηίάάείεη ααη ιε άιιίάεη άουτ άεβαόήέαηΐ. Ιηάίεη ν/αΐεε Ιιεί ηχίεο νεεμεοοι 
Ιυενοε^εη: "Νυοίι ιναίεε ^εόηιίέεη ."] 

ΡΤ: Επί εαδο ϋε ίικέηϋίο, ηΐιΐιζατ .. . (ιηείυί άε εχιίηςαο α εχρεείβεαερείο ρεοάιιΐοε 5ε α άμιια αιιηιεηιαε οχ ι-ίχεοχ, 
αίτεχοεηίαε « Νιιηεα ιιΐάίζαε άμιια »). 

ΡΙ: 8απιπιιιΙυΕδεεη Είή,ιείιανα ... (άιιιοίίειίανα χορίνα χαιηηιιιίιιχιιιεηείεΐιηά. άοχ νεχί Ιίχαά νααηια, ΙίχάΙΙάνα χαηαί: 
5αιιιιηιιΙιιέχεεη εί χαα έάνΐιάα νειίά). 

5 V: νίϋ ΕΓαηϋδΙίΙεΕηίιΐβ αηνϋηϋ ... (αηρ ΙάιιψΙί% ιηεΐοά. 0/η ναίίεη οέαε ηχέεηια. Ιάμμ ιίίί: "Ληναηά αίάη £ ναίίεη "). 
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Ε5: Εη εαδο ϋε αεείϋεηΐε ο ιηαίεδίατ, αεύϋαδε ίηηιεϋίαΐαηιεηΐε αΙ πιόϋίεο (δί εδ ροδίΕΙε, ιηιιέδίτεδείε Ια εΐίηυε(α). 

ϋΑ: Υεϋ υΙγΕΕεδίίΙΙιεΙϋε εΙΙετ νεϋ ίΙϋεΕεΙ'ιηϋεηϋε ετ οηιμάχηϋε Ια/μεΕεΗαηϋΙίηβ ηοϋνεηϋί^: νϊδ εΙΪΕεΙΙεη. Ιινίδ ϋεΐ ετ ΓηοΙίμΙ. 
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ΟΕ: Βει ϋιιΓαΙΙ οδετ ΕΙιιννοΙιΙδείη δοΙ'οπ ΑγζΙ ζυζίεΐιεη («εηη ηιοβϋεΐι, δίεδεδ ΕιίΕειι νοτζείεεη). 

ΕΕ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την 
ετικέττα αν είναι δυνατό). 

ΕΝ: Ιιι εαδε οΓαεείδεηΙ οτ ίΙ'γου ΓεεΙ αηινεΙΙ, δεεΕ πιεδίεαΙ αδνίεε ίτηιηεδίαΐεΐγ (δΗοη ιΗε ΙαΕεΙ ννΐιετε ροδδίΕΙε). 

ΕΚ.: Εη εαδ δ’αεείδεηΐ ου δε ιηαΙαίδε, εοιίδυΐΐετ ίιηηιέδίαίειηεηι υιι ιηέδεείη (δί ροδδίΕΙε Ιυί τηοιιιτετ Γέιίμυείΐε). 

ΙΤ: 1η εαχο δί ίηείδεηΐε ο δί ιηαίεδδετε εοιίδυΐΐατε ίηυηεδίυΐαηιεηιε ίΙ πιεδίεο (5ε ροδδίΕίΙε. ΠΊΟδίτατ^Ιί ΓείίεΙιείΐα). 

ΝΕ: Βι] εεη οημεναΙ οΓίηδίεη σιεη ζίεΙι οιηνεΙ νοείΐ. οηηιίδδεΙΙήΕ εεη αΠ5 τααδρίεζεη (ίηδίεη ιηο^εΙήΕ Ιιεια ιΐίι ειίΕει 
Ιοηεη). 

ΡΤ: Επί ειΐ50 δε αείδεηΐε ου δε ίηδίδροδίςάο, εοηδυΐΐατ ίιπεδίαίαιηεηιε ο ηιέδίεο (5ε ρο55ί\εΙ ιηοδίτατ-ΐΐιε ο τόΐυΐο). 

ΕΙ: ΟηηεΙΙοιηιιυδεη δαιΐυεδδα ιαί Ιυηηειιαεδδα ραίιοίηνοίηιίΐ ΙιαΕευδυΙΙανα Ειείί ΙάάΕάπη Ηοίιοοη (ηίΐνιείιανά ιϋιδ εΐίΕεΚίϋ, 
ιπίΚαίί Γηα1τϋοΙΙί5ΐα). 

5\Λ νίδ οΙνεΕδΓαΙΙ, ίΙΙαπιάεηδε εΙΙετ αηηαη ράνετΕαη, ΕοηΙαΕία οιηεδεΙΕαά ΙάΕατε. νί5α οπι πιο)ϋ§ι ειίΕείιεη. 
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Ε5: Εη εαδο δε ίηεεδίίόη, αεύδα5ε ίηπιεδίαΐαπιεηιε αΙ ηιέδίεο > ιπυέδίτεβείε Ια εΐίςυεια ο εΐ εηνα5ε. 

ΟΑ: νεδ ίηδίακίιε. ΕοηιαΕι οιτι^άχηδε Ιχ§ε ο§ νίδ δεηηε ΕεΗοΙδετ εΙΙετ ειίΕει. 

ΟΕ: Βει νετδεΗΙυελεη δοΓοτΙ ϊτζίΙίεΗεη Και είηΗοΙεη υηδ νετραοΕυη;; οδετ ΕιίΕειι νοτζεί^εη. 

ΕΕ: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα. 
ΕΝ: ΙΓδ\ναΙΙο\νεά. δεελ πιεδίεαΙ αδνίεε ίπιπιεάίαΐεΐγ αηδ δΐιονν ιΐιίδ εοηίαίηετ ογ ΙαΕεΙ. 

ΕΚ: Εη εαδ δ'ίη^εδίίοη, εοηχυΐιετ ίπιπιέδίαιεηιεηΐ υη πιέδεείη εΐ Ιυί ηιοπΙτεΓ ΓεηιδαΙΙαζε ου Γέιίςυείΐε. 

1Τ: Ιη εααο δ'ίη^εδίίοηε εοηδυΐΐατε ίσπηεδίαΐαπιεηΐε Μ πιεδίεο ε πΐ05ΐταΓ§Ιί ίΙ εοηίεηίιοτε ο Γείίεΐιείια. 

ΝΕ: Ιη §εναΙ ναη ίηδΙίΕΕεη οηιηίόάεΙΙήΕ εεη αΠ5 τααδρίε^εη εη νεφαΗΗίη(> οΓειίΕει ιοηεη. 

ΡΤ: Εγπ εαδο δε ίη^εδίάο, εοηδυΐιατ ίπιεδίαΐαπιεηΐε ο Γηέδίεο ε ηιοδίτατ-ΙΗε α εαιΕαΙα^ειη ου ο ΓόΙυΙο. 

ΡΙ: .Ιοδ αίηεΐΐα οη ηίεΙίγ. Ηαλευδυΐιανα Ηειί ΐ33Ε8ηη Ηοίιοοη ]α ηανίεΐιϋνα Ιαηια ραΕΕαυδ ιαί ειίΕείΐί. 

5ν: νίδ Ιόηϋπημ ΕοηΙαΕία §εηαδΙ ΙάΕατε οεΗ νίδα δεηηα ΙοιραεΕηίη^ εΙΙετ ειίΕείιεη. 
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Ε5: Εοηδέτνεδε α υηα Ιεπιρεταΐατα ηο δυρετίοτ α ... °(Γ (α ετρεείβεατροτ εΙβαθηεαιιιε). 

ΟΑ: Μά ίΕΕε ορΕενατεδ νεδ (επιρεταίοτετ ρά ονετ... "Ο {αηςινετ αββαθήλαηιεη). 

ΟΕ: ΝίεΙιΙ δει ΤεπιρεταΙυτεη ϋΗετ... °0 αυΙΗενναΗτεη (νο/η ΗεπιεΙΙετ αηζυξεθεη). 

ΕΕ: Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους ... °0 (καθορίζεται από τον παραγωγό). 

ΕΝ: Κεερ αΐ Ιεσιρεταΐυτε ηοΐ εχεεεδίη§ ... °0 (ίο 6ε τρεείβιεθ Αν ι6ε ιηαημβαείιιτεε). 

ΕΚ: Οοηχετνετ ά υηε ιειηρέταΐυτε ηε δέραδδαηΐ ραδ ... °(Γ (ά ρτέείτετ ραε Ιεβαόηεαηι). 

1Τ: Οοηχετνατε α Ιειηρεταΐυτα ηοη δυρετίοτε α ... °0 (άαρτεείταεε άα ραηε θεΙβα66τίεαηιε). 

ΝΕ: Βε\νατεη Εη) εεη Ιειηρεταΐυυτ Εεηεδεη ... °0. [ααη ιε £ενεη άοοτ θεβαθήίαηί). 

ΡΤ: Εοηχετνατ α υιηα Ιεηιρεταΐυτα ςυε η3ο εχεεδα ... °0 (α ετρεεΐβεαερείο ρτοθυιοτ). 

ΡΙ: 58ίΙγΙε118να αΙΙε ... °Ε' ΙαιηροΐίΙαδδα (ναΙηιίϋαγα/ιηααΗαηΐιιογα ίΙιηοίΙΙαα ΙάηιρϋΙιΊαη). 

5ν: Ροτναταδ νίδ εη ιειηρεταΐυτ δοιη ίηΐε ονετδΐί^ετ ... °0 (αη£εε αν ΐιΙΙνετίιατεη). 
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Ε$: Οοηδετνεδε Ηύηιεδο εοη .. . (ιηεάίο αρτοριαάο α ετρεείβεαεροτ εΐβαόήεαηΐε). 

ΟΑ: ΕΙοΙδεδ ΕεΓυ§ΙεΙ ηιεδ . . . (ρατεεηάε ηιίάάεί αηχίνεε αββαόήίιαηιεη). 
ϋΕ: ΡευεΙκ ΙιαΙιεη ηιίΐ.. . (£εεΐ£ηειεε Μίι/εΙ νοηι ΗεηιεΙΙετ αηζαξεόεη). 

ΕΕ: Να διατηρείται υγρό με . . . (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό). 

ΕΝ: Κεερ ννεί χνίιΗ ... [αρρτορηαίε ηιαιεπαί ίο 6ε τρεείβιεθ Αν ιΗε ηιαηυ/αείιίΓετ). 

ΕΚ: ΜαίπΙεηίτ Ηυιηίδε ανεε . .. (ιιιονεη αρρεορείέ ά ρεέείτετ ρατ Ιεβώηεαηΐ). 

ΙΤ: Μαηίεηετε υιηίδο εοη . . . ί υιειζο αρρεορήαίο θα ρτεείεατε θα ραηε θεΙβαθθήεαηιε). 

ΝΕ: ΙηΙιουδ νοείιιί^ Ιιουδεη ιηεΐ.. . [ιηίθθεΙ ααη Ιε βενεη Θοογ θεβαθηίιαηΐ]. 

ΡΤ: Μαηίετ Ιιύιηίδο εοιη ... (ηιαίεηαΙ αθει/ιιαθο α εερεείβεαε ρείο ρεοθιιΐυε). 

ΕΙ: 5αίΙ)ΐεΐΙανα ΕοδΙεαηα .. . ( ναΙηιίτιαγα/ηιααΗαηηιογα θηιοίιίαα τορίναη αΐηεεη). 

5ν: ΙηηεΤιάΙΙεΙ δΕαΙΙ ΙιάΙΙαδ ΓυΕίίβΙ ηιεδ . . . (ΙάιιιρΙίξΐ ηιαίεηαΙ αηχετ αν ιίΙΙνεελαηη). 
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Ε5: (Γοηδέτνεδε ύηίεαιηεηιε εη εΙ τεείρίεηΐε δε οτί§εη. 

ΟΑ: Μά Ειιιι ορδενατεδ ί δεη οηςίηαίε εηιΕαΙΙα^ε. 

ΟΕ: Νυτ ίτη Οπ^ιηαΙΕεΙιαΙΙετ αυΙΕενναΙιτεη. 
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Ε[_: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο. 

ΕΝ : Κΰϋρ οιιΐν ίιι Ιΐιε οπςίηηΙ εοηΙαίηεΓ. 

ΡΚ: (.'οιίδΟΓνει- ιιηίμιιειηεηΐ δαπ5 1ε τέείρίεηΐ ϋ'υπαίηε. 

ΙΤ: Οοη.ΊΟΓναιε $οΙΐαηΐο ηεΙ τεείρίειιΐε οπίϊίηαΐε. 

ΝΕ: ΕΙιΙδΙιπΙειιό ϊη δε οοΓϊρΓοηΕεΙήΕε \βΓραΙϋίϊιΐβ δειιατοιι. 

ΡΤ: ί’οικετναΓ ιπιίεαιηεηΐε ηο Γεείρίεηιε δε οπ§εηι. 

Ρ1: δαίΐγίεΐΐανα \ αϊη α1ΕιιρεΓαί5ραΕΕαιιΕ5ε553. 

5Υ: ΡοΓναπίϊ ειιδϋίΐ ί οπ§ίηα1ΙδΓραεΕηίη£εη. 
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Ε5: Νο ιηεζεΐατ εοη ... (α ετρεείβοατροτ είβαΜεαηιε). 

ΟΑ: Μί ίΕΕε δίαηδεχ ιηεδ ... (αηιςινε^ α([αύηίεαηίεη). 

Γ)Ρ: ΝίεΙιΙ ιηίϋεΐιεη ιηϊΐ.. . (,νοηι ΗεπιεΙΙετ αηζυξεόεη). 

ΕΕ: Να μην αναμιχθεί με . . . (καθορίζεται από τον παραγωγό). 

ΕΝ: ϋο ηοΐ ιηίχ ινίιΐι... (ίο δε αρεοίβεό δν ιδε ηαηιιβααιιτετ). 

ΡΚ: Νε ραί ηιέΙαη§εΓ ανεε . . . (ό ψέείβετρατ Ιεβαύήεαηι). 

ΙΤ: Νοη ιηεδεοΐατε εοη . .. (άα φεείβεατε άα ραηε άε!βαΜείεαπίε). 

ΝΕ: ΝίεΙ νοπηεηεεη πιει.. . [ααη ιε §ενεη άοοτ άεβαδείίιαηι], 

ΡΤ: Ν2ο ΓηΐίΙυταΓ εοιη ... (ο εζρεαβεατ ρείο ρεοάυιοτ). 

ΡΙ: Εί δαα δεΕοίΐΐαα ... (ναΙηιίαιαία/ιηααΗαηιηογα ϋ/ηοίιιαα αίηεεη) Εαη553. 

5ν: ΒΙαηδα ίηΐε πιεδ ... (αη§εζ αν ιίΙΙνεεΙταεεη). 
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Ε5: ΕΝεδε ύηίεαιηεηΐε εη 1ιι§3Γε5 6ίεη νεηΐϋαδοδ. 

ΟΑ: Μα Ειιη δπιμεϊ ρά δίεδετ ιπεδ §οδ νεηΐίΐαΐίοη. 

ΟΕ: Νιιγ ίη @ιιΐ αείϋΐίεΐεη Βετείεδεη νεηνεηδεη. 

ΕΕ: Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. 

ΕΝ: υ$ε οιι1>· ίη \νε11-νεηΐίΙαΐεδ ατεοϊ. 

ΡΚ: υΐιΙΐϊΟΓ ϊευίεηιεηΐ δαηδ δε$ ζοηεδ 6ίεη νεη!ίΙέε$. 

ΙΤ: Είδατε ίοΐΐαηιο ίιι Ιιιο§ο 6εη νεηΐίΐαίο. 

ΝΕ: υίυΐυίΐεηδ ορ §οεδ ^ενεηΐίΐεετδε ρΐααΐδεη §ε6ηιίΕεη. 

ΡΤ: ΕΙΐΠίζατ δοιηεηΐε επί Ιοεαίϊ 6εΓη νεηΐίΙαδοϊ. 

ΡΙ: ΗυοΙεΗδίΐΙανα Ηγναδία ΜιηαηναίδδοίΙα. 

5ν: 5ο^ :0Γ εοδ νεηΐίΐαΐίοη. 
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Ε5: Νο υ53Γ 5θ6τε §Γαηδε5 δαρετΓιείεε εη Ιοεαίεϊ ΗαδίΙαδοί. 

ΟΑ: Βογ ίΕΕε αηνεηδεδ ΙίΙ ϊίοιτε Παδετ ί 6ε6οΐ5ε5- εΙΙετ ορδοΐδδηιπι. 
ϋΕ: Νίεΐη §ΓθβΙ1αεΙιί§ ΙίίΓ Ά'οΙιη- υηδ ΑαΓεηΙδαΙΙδΓΒυιηε ζη νειχνεηδεη. 

ΕΕ: Δεν σονιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. 
ΕΝ: ΝοΙ Γεεοιηιηεηδεδ Γογ ίηΙεηοΓ ιΐ5ε οη ΙαΓ@ε δυτΓαεε ατεαί. 

ΡΚ: Νε ραί υΙίΙίδεΓ 5 ιιγ δε §Γαηόε5 δυτΓαοεδ δαη5 Ιε$ Ιοεαυχ Ηαδίιέδ. 

ΙΤ: Νοη υΙϋίζζαΓε 5ΐι βΓαηδί δαροΓίίεί ίη Ιοεαίί αδίΐαΐί. 

ΝΕ: ΝίεΙ νοοτ §ε6πιίΕ ορ §ΓοΙε ορρετνΙαΕΕεη ίη ινοοη- εη νεΓδΙήΙΚιίπιίεδ. 

ΡΤ: Ν2ο υΐίΐίζατ εηι §Γαηδε5 ϊΐιρετίίείεδ ηοί Ιοεαίϊ Ηαδίΐαδοϊ. 

ΡΙ: Εί δαοδίΙεΙΙα δίδαΕαγΙΙοοη Ιαα^ίΐΐα ρίηηοίΙΙα. 

5Υ: ΟΙαηιρΙί^Ι Ιογ αηναηδηίη§ ίηοιηΚυί νίδ 6εΙιαηδΙίη§ αν ϊίοτα >Ιογ. 
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Ε5: ΕνίΙεδε Ια εχροδίείόη - τεεάδεηϊε ίηδίπιεείοηεϊ ε$ρεείαΙοδ αηίεϊ δεΙ ιΐ5ϋ. 

ϋΛ: ΕΙηδ^ά ειιΐινετ ΕοηΙαΕί - ίηδίιεηΐ 5!ΕΓΐί§ε αηνίίηίη^ετ Γογ δπι^. 

ϋΕ: Εχροδίΐίοη νεπηείδεη - νοτ Οεδταιιεδ δεϊοηδετε Αηινείχυηβεη είηΐιοΐεη. 

ΕΕ: Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
ΕΝ: Ανοίδ εχροδυτε - οδίαίιι δρεείαΙ ίηίίΓυεΙίοηϊ δεΓοτε ιΐ5ε. 

ΡΚ: Ενιίετ Γεχροϊίΐίοη - 5ε ρπιειιτετ δε5 ιηδίταείίοηδ ϊρέείαΙεϊ αναηΐ ΓαΙίΙίϊαΙίοη. 

ΓΓ: Ενίιατε Γεϊροϊίζίοηε - ρΓοειιταΓδί ϊρεείαΙί ίδΐηιζίοηί ρπηια δεΙΓιυο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ν 1_: ΰΙυοίΝίοΙΙίηβ νεπηί)δεη - νόόΓ αεδηιίί δρεείαίε ααηινήζίημεη ΓααδρΙεβεη. 

ΡΤ: ΕνίΐιΐΓ ;ι εχροδίςαο - οδιεΓ ίηδίΓυςύεδ εδρεείΓίεαδ αηιεδ δα ιιΐίΐίζαςδο. 

ΡΙ: ναΐΐοΐιϊϊνϊϊ αΐιίδΐυιτιίδία - οΙήεεί Ιυειίανα εηιιεη Ιίδνιιϋΐ. 

$ν: ίΐιιδνίί εχροηεηη@ - ΰε^αΓ δρεείαΙίηδίΓυίΙίοηεΓ Γόη; αηνϋιιϋηίη^. 
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Ε$: ΕΙίιηίιιεηδε εδία δυδίαηεία > δυ Γεείρίεηίε εη αη ρυηΐο (1ε Γεευβίδο ρύ(>1ίεα <1ε Γεδίδυοδ εδρεείυΐεδ ο ρεΙίβΓΟδοδ. 

ΒΑ: ΑΙΙενετδεΙΙε σιαιεπαίε ο§ (ΙεΙδ ΕεΙιοΙδεΓ (ίΙ εΐ ίηόδαιηΙίη£δδΙεδ Γογ Ιατίμΐ αΓΓαΙδ 02 ρΓοάΙειτιαΙΐαΙδ. 
ϋΕ; βίεδε'δ Ι’ΓοδυΙα υηδ δείηεη ΒεΙιαΙιετ ιΙβγ ΡΓοόΙεηιαόΙόΙΙεηΐδοΓ^υη^ ζυΙΐίΙίΓεη. 

Εί: Το υλικό αυτό και ο περιέκτη; του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογή; επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. 
ΕΝ: Βίδρυδε οΓ(Ηίδ ΓηαΙεπαΙ αηδ ί(δ εοηιαίηεΓ Ιο Γιαζατάουδ ογ δρεεία! νναδίε εοΙΙεείίοη ροίηι. 

ΕΚ: ΕΙίηιίηετ εε ρτοιίυίι ει δοη Γέείρίεηι δαηδ υη εεπΙΓε δε εοΙΙεείε δεδ δέείιεΙδ δαη§εΓευχ ου δρέείαυχ. 

ΙΤ: διηαΐΐίτε μιιεδίο σιαιεπαίε ε ί Γείαιϊχ ί εοηίεηίΐοπ ίη υη ρυηΐο δί Γηεεοΐΐα πΓιυΐί ρεπεοΐοδί ο δρεείαΙί. 

Νί: βεζε δΙοΓεη δε νει-ραίίίη^ ιΐ33Γ ίηζαιηείρυηΐ νοοΓ “εναατΙήλ οΙ'δήζοηόεΓ αΓναΙ Ετεπ^εη. 

ΡΤ : ΕΙίιηίηαΓ εδΐε ρΓοδυΐο ε ο δευ Γεείρίεηίε. εηνίαηδο-οδ ραΓ3 ΙοεαΙ αυΐοπζαδο ρατα 3 τεεοΙΗη δε Γεδίδυοδ ρεπ§οδθδ ου 
εβρεείαίδ. 

Ρ1: Τδιηϋ αίηε,ία δεη ρυίίαυδ οη ιοίπιίιειίανα οη£εΙπυήαιΐεεη ναδίααηοιίοραίίίααη. 

5>ν': ίαηιηα δείΐυ ΓηαΙεπαΙ οεΗ δεδδ ΕεΗάΙΙατε ιίΙΙ ίηδαιηΙίηί>δδ13ΙΙε Ιογ Γατίΐ§ι ανΓαΙΙ. 
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Ε5: ϋΐίΐίεεδε υη εηναδε δε δε§υπδαδ 3δεευ3δο ρατα ενίιαΓ 13 εοιιίαπιίηαείόη δεί πιεδίο απιύίεηίε. 

ΒΑ: 5ίαΙ ίηδεδΙυΙΙεδ ΡοΓδνηΓίί^ι Γογ 31 υηδ§έ πύήοΓοπΐΓεηίη§. 

ΒΕ: ΖυΓ νεπηείδυημ είηετ Κοηίαπιίηαιίοη δετ βιτιννεΐι §εεί®ηειεη ΒεΓιδΙίετ νεηνεηδεη. 

Εί: Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. 

ΕΝ: ί)δε αρρΓυρπαΙε εοηίαίηετ ιο ανοίδ εηνίτοησιεηιαΙ εοηΐηπιίηαιίοη. 

ΡΡ: ΙΙΙίΙίδεΓ υη Γέείρίεηι αρρΓορπέ ρουΓ ένίΐεΓ ΙουΙε εοηιαπιίηαΐίοη δυ πιίΙίευ αηιόίαηι. 

ΙΤ: ΙίδαΓε εοηΙειιίΐοΓΪ αδε§υαΐί ρεΓενίιηΓε Γίηςυίηαπιεηιο αιηόίεηίαΐε. 

Νί: Νεεηι ραδδεηδε ΓηααίΓεμεΙεη οπι νεΓδρΓείδίηβ ίη ήεΐ πιίΙίευ Ιε νοοΓίοπιεη. 

ΡΤ: υΐϊΙίζαΓ υιη Γεείρίεηίε αδεμυαδο ρατα ενίιαΓ α εοηιαπιίηαςδο δο αιηόίεηιε. 

ΡΙ: Κ3γΙε11ανα δορίναα δαίΙγΙγδΙαραα >τηραπδΙόη Ιίίααηιυπιίδεη εΐιίαίδειηίδείδί. 

$ν: ΡόΓν3Γ3δ ρά ΙασιρΙί^ι δαιι Ιογ αιι υηδνίία ΓηίΙ]δΙθΓθΓεηίη£. 
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Ε$: ΚεπιίΐίΓδε αΙ ΓαόπεαιιΙε ο ρΓονεεδοΓ ρατυ οδίεηετ ίηΓοπηαοίόη δοΕτε δυ ΓεευρεΓαείόη/ΓεείοΙαδο. 

ΒΑ: ΙηδΙιεηΙ ορΙγδηίημεΓ οιη §εηνίηδίη§/βεη3ηνεηδε1δε Ηοδ ρΓοδυεεηΙεδη/ΙενεΓαηδοΓεη. 

ΒΕ: ΙηΓοπηυΐίοηεη ζυτ Ά'ίεδεΓνεΓΛνεηδυη^/''λ'ίεδεΓνεΓΛνεηυη§ Εείιη ΗεΓδίεΙΙεΓ/ίίεΓεταηιεη εΗΓ3(>εη. 

Εί: Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση. 

ΕΝ: ΡεΓεΓ Ιο ιπαπυΙαεΙυΓεΓ/δυρρΙίεΓ Γογ ίηΓοπηαΙίοη οη ΓεεονεΓγ/ΓεενεΙίη@. 

ΡΡ: ίοηδυΐΐετ Ιε Γαθπεαηι/ΓουπιίδδευΓ ρουΓ δεδ ίηΓοιτηαΐίοηδ τεΐαίόεδ 3 Ια ΓέευρέΓαιίοη/αυ ΓεεγεΙα£ε. 

ΙΤ: ΡίεΙιίεδετε ίηΓοΓπιυζίοηί αΙ ρΓοδυΙΙοΓε/ΓοπιίΙΟΓε ρεΓ ίΙ ΓεουρεΓο/πείεΙαΒ^ίο. 

Νί: ΡααδρΙεεμ ΓυόηΙίοηΐ/ΙενεΓαηείεΓ νοοΓ ίηΙοΓΓηαΐίε ονεΓ Ιβηΐ£\νίηηίη£/η:εγεΙίη!ί. 

ΡΤ: $ο1ίείΐ3Γ αο ρΓοδυΐοΓ/ΓοσιεοεδοΓ ίηΓοπηαςδεδ ΓεΙαίίναδ ά δυα Γεε-υρεΓαςδο/ΓεείεΙαβειτι. 

ΡΙ: Ηαηίί ναΐιτιΐδία^ίίΐΐΐα/ΐυονυΐιαχαίια ΙίεΙογα υυόε11εεηί3γΙοδΙα/ίΐειταΐνίδεδΐα. 

$ν: ΡάδίΓδ^α ΐίΙΙνεΓίαΓε/ΙενεΓαηΙΟΓ οπι άΙετνίηηίη^άΙεΓαηναηδηίη^. 
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Ε$: Εΐίιηίηεηδε εί ρπχΐυείο υ δυ Γεείρίεηίε εοηιο Γεδίδυοδ ρεΙί§Γοδθδ. 

ΒΑ: ΒείΙε ιηαΙεΓίϋΙε ου δείδ ΕεΙιοΙδεΓ δίαΙ θοΠδίαΙΤεδ δοπι ΓογΙ ί§ι αΐίαΐδ. 

ΒΕ: Βίεδεδ Ι’Γοδυίΐ υιιδ δείιι Βείιδίΐετ δίηδ αΐδ §εΙαΙΐΓΐίεΗεΓ ΑΕΙαΙΙ ζυ ειιΐδοΓ§εη. 

Εί: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. 

ΕΝ: ΤΙιίδ ιτιαίεπαΐ από ίΐδ εοηίαίηετ ιηυδί δε δίδροδεδ οΓαδ ΗαζαΓδουδ \ναδΐε. 

ΡΡ: ΕΙίιηίηετ Ιε ρτοδιιίι ει δοη Γέείρίεηι εοιηιηε υη δέείιεί δαημεΓευχ. 

ΙΤ: Ριιεδίο ιηαίετίαίε ε ίΙ δυο εοηίεηίΙΟΓε δενοηο εδδετε δπιαίΐίΐί εοσιε πΐ'ιυΐί ρεπεοΐοδί. 

Νί: Βεζε δΙοΓεη δε νεφαίίίημ υΐδ βενααΓίήί αΓναΙ αΓνοεΓεη. 

ΡΤ: ΕδΙε ρτοδιιΐο ε ο δευ Γεείρίεηίε δενειη δεΓ εΐίιηίηαδοδ εοηιο Γεδίδυοδ ρετί^οδοδ. 

ΕΙ: Ταπια αίιιε ]α δεη ραίίυυδ οη ίδδίΐεΐΐϋνϋ οη^εΙιηα]ϋΙΙεεηδ. 
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XV: ΟεΙία ιηαΙεπυΙ υεΐι δε58 θεΙιάΙΙαΓε δλαίΐ 1α8 οιη Ιιαηδ ίοιη ΓυτΙί^Ι ανΡαΙΙ. 
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Ε8: Ε\ ίιοϊο 8ΐι Ιίβει-αείόη αΙ ηιεδίο αιηθίεηίε. ΚεεάΕεηδε ίηδίηιεείοηεδ εδρεείΓιεοδ δε 13 ΡϊεΙια δε δαίοδ δε δε^υπδαδ. 

ΟΑ: Ιΐιιιίε.ι ιιϋΐεϋηίη^ ιίΐ ιτιίήοεί. 5ε 83.τΙί^ νε)Ιεδηίηί!/1ενει·αηδοι·ί>ΓυΒ5αηνί5ΐιίη|>. 

ΟΕ: ΡΓείδΟΙζυιΐβ ίη δίε ϋηι\\εΙ( νεπηείδεη. Βεδοηδετε Αηννείδυηβεη είηΙιοΙεηΛίεΗεΓίιείΐδδαιεηθΙαίΙ ζυ Καίε ζίεΙιεη. 

ΕΙ_: Απυφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικέ: οδηγίες/Δελτίο δεδομένων 
ασφαλεία:. 

ΕΝ: Ανοιά τείεαδο Ιο (Ιιε εηνίτοηιιιεπί. ΚεΙετ Ιο δρεείαΙ ίπδίΓυείίοηδ/δαΡείν δαία δΗεείδ. 

ΕΚ: Ενίιετ Ιε Γ«^εΙ δαηε Ι'εην ίτοηηειηεηΐ. (ΤοηδυΙιεΓ Ιεδ ίηδίηιείίοηδ 5ρέεία1ε5/1α ΡίεΡιε δε δοηηέεδ δε δέευπιέ. 

ΙΤ: Νοη άίδρεπίετε ιιεΙΓαιηδιεηιε. ΚιΙ'επΓδί αίΐε ίδΐηιζίοηί δρεείαΙί/ δοΗεδε ίηΡοπηαΐίνε ίη πιαίεπα δί δίευτεζζα. 

ΝΕ: νοοτλοπι Ιοζίη^ ίη Κει σιίΐίευ. νι·αα§ οπι δρεείαΙε ίηδΙηιεΙίεδ/νεί1ί§Ιιεί05ΐέα3Γΐ. 

ΡΤ: Ενίιαι· 3 ΙίθεΠαςαο ρότα ο αιηδίεηιε. Οθίετ ίηδίτυςόεδ εδρεείΠεαδ/ΡιοΙιαδ δε δε^υταηςα. 

ΡΙ: νϋΐιειίανα ρααδΙαιηίδΙΒ νπιραπδΐόόη. Ευε επι\ίδοΙήεεΙ/ΙϋΙχΙΙοΙυΓναΙΙΪδυυδίίεόοΐε. 

$ν: ΕΙηδνίΕ υΐδίαρρ ιίΙΙ ηυήοη. Εϋδ δαΓδλίΙόα ίηδίηιΙαίοηεΓ/ναΓυίηΡοπηαιίοηδθΙαδ. 

562 

Ε$: Εη εαδο δε ίημεϋίόη ηο ρτονοεατ εί νότηίΐο: 3εύδ38ε ίηπιεδίεΐαηιεηΐε αΐ ηιέδίεο \ ιτιυέδίτεδείε Ια εΐίςυεια ο εί εην38ε. 
ΟΑ: νεδ ίηδΙα§ε1δε, υηδ^ά 31 Γτεπιρτονολετε ορλ38Ιηιη§: ΕοηΙαΕι οπίβάιεηδε Ιε^ε 02 νίδ δεηηε δεδοΐδετ εΙΙετ εΐίλεΐ. 
ϋΕ: Βει νετδείδυείεεη Εείη ΕτδτεεΗεη ΗειΐείίϋΗτεη. 5οΓοΠ ϊΓζΐΙίείιεη Καί είηΐιοΐεη υηδ νετραελυη^ οδετ δίοδεδ ΕΐίΕειι 
\ΌΓζεί§εη. 

ΕΕ: Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το 
δοχείο η την ετικέττα του. 

ΕΝ: ΙΡδνναΙΙοννεδ. δο ηοΐ ίηδαεε νοιπίιίη§: δεελ πιεδϊεαΐ αδνίεε ίπιπιεδίαιείν 3ηδ δΗονν ιΗΐδ εοηιαίηεΓ ογ Ιαθεΐ. 

ΡΚ: Εη εαδ δ'ίιι^εδίίοη. ηε ραε ΙαΪΓε νοπύΓ. (ΓοηδυΙιετ ίπυηέδίαΐεπιεηι αη πιέδεείη ει Ιαί πιοπιτετ ΓεπιθαΙΙα^ε οα Ι'εΙίςυεΙίε. 
ΙΤ: Ιη ε380 δί ίη^εδίίοιιε ηοη ρτονοςατε ίΙ νοπιίΐο: εοηδυΐΐατε ίπιηιεδίοιοιηεηΐε ίΙ πιεδϊεο ε πιο5ΐπιη>1ί ίΐ εοηίεηίίοτε ο 
ΓεΙίεΙιειια. 

ΝΕ: Βή ίιΐδΐίλλεη ηίει ΗεΙ θΓαλεη ορννελλεη; δίτεει εεη ατίδ ΓααδρΙε§εη εη δε νειραΕΕίηζ οΡΙιει εΐίλει ιοηεη. 

ΡΤ: Επί 0380 δε ίημεδίδο. ηάο ρτονοεατ ο νόιηίΐο. (Γοηδυΐΐαι· ίπιεδίαΙαΓηεηΐε αηι ηιέδίεο ε πΐ08ΐΓ3Γ·ΙΗε 3 επιδαΐ3@ειη ου ο 
τόΐυΐο. 

ΡΙ: ,Ιοδ ΕειηίΕααΙία οη ηίεΙι>·. εί 533 ολδεηηυιίαα: Ηαλευδυιίανα νϋΙίΙΙδιηίίδΐί ΙίίϋΕαπη Ηοίιοοη )α ηαχίεΐιανα Ιαπιϊ ραΚΕαυδ ιαί 
εΐίλεΐΐί. 

5V: νίδ ΙθΓΕϋτίη§, ΡΤαΓηΙεαΙΙα ε] Εταληίηβ. Κ,οηΙαλΙα §εηαδΙ Ιϋλατε οεΗ νίδα δεηη3 ΙΌφ3εΕηίη§ εΙΙετ ειίλεΙΙεη. 
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Ε5: Εη εαδο δε αεείδεηΐε ροτ ίηθαίαείόη, αΙε)αι· 3 13 νίεΙίπΐΒ δε Ια ζοηα εοηιαηιίηαδα ν ΓηαηιεηετΙα εη τεροδο. 

ΟΑ: νεδ υΙχλλεδίίΙΡιεΙδε νεδ ϊηδάηδί όπη§ε$ ιιΕλαδελοιηηε υδ ί Γπδλ ΙυΙΊ ο§ ΙιοΙδεε ί γο. 

ΟΕ: Βει ϋηΡαΙΙ δυτεΐι Είηαίιηεη: νετυηΡαΙΙίεη αη δίε ΡπδεΙιε ΕυΚ όπη^εη υηδ ηιΗί§δΐεΙΙεη 

ΕΕ: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρΰνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να 
ηρεμήσει. 

ΕΝ: Ιη εαεε οΐ'αεείδεηΐ όγ ίηΐιαίαΐίοη: τεπιονε εαδααίιχ Ιο Ι'τεδΗ αίταηδ Ιεεερ αΐ τεδί. 

ΡΚ: Εη εαδ δ'αεείδεη! ρατ ίηΗαΙαίίοη, ΙταηδροΓίετ Ια νίεΐίπιε Ηογ 8 δε Ια ζοηε εοηιαπιίηέε εί Ια §3Γδετ αυ τεροδ. 

ΙΤ: Ιη εαδο δί ίηείδεηΐε ρετ ίηαίαζίοηε, αΙΙοηιαηατε ΓίηΓοΠυηαΙο δαΙΙα ζοηα εοη(3πιίη3(α ε σιαπίεπετίο α προδο. 

ΝΕ: Βή εεη οη^εναΙ δοοτ ίηαδεπιίη§: δΙαείηοίΤεΓ ίη δε Γπδδε ΙυεΚι 0Γεη§εη εη ΙαΙεη ΓυδΙεη. 

ΡΤ: Επί εαδο δε ίηαΐαςάο αείδεηΙαΙ, τεπιονεΓ α νίΐίπια δα ζοηα εοηΙαπιίηαδα ε πιαηΐό-ΐα επί τερουδο. 

ΡΙ: ^05 αίηεΐΐα οη οηηεΙΙοπηιυδεη δαϋυεδδα Ηεη§ίιεΐ1χ: δϋιτα ΗεηλίΙο ταίΐΐϋδεεη ίΙππααη]α ρίδί Ηαηει Ιενοδδα 
5ν: νίδ οΙχελδΓαΙΙ νία ίηαηδηίη§. ΠχΙΙα δεη δταδδαδε ΙίΙΙ ('πδλ Ιυθ οεΗ Ιάι νίΐα. 
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Ε8: Εη εαδο δε ίη^εδίίόη. εη]υά§υεδε Ια δοεα εοη α^υα (δοΐαηιεηΐε δί Ια ρεΓδοηα εδίά εοηδείεηΐε). 

ΟΑ: νεδ ίηδία^είδε, δλνΙ ηηιηδεη πιεδ ναηδ (λυη Ιινίδ ρεΓδοηεη ογ νεδ θενϊδδΐΗεδ). 

ϋΕ: Βει νοΓδεΙιΙυελεη Μυηδ ιηί! νναδδετ αυδδρυΐεη (ηυτ ννεηη νετυηΙαΙΙίεΓ θεί ΒεννυδδΙδείιι ίδΙ). 

ΕΕ: Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του). 
ΕΝ: ΙΓδ\να1Ιο\νεδ, ππεε ιποιιΐίι ννίιΡι νναΐετ (οηΐχ ίΙΤΗο ρεΓδοη ίδ εοηδείοαδ). 

ΡΚ: Εη εαδ δ'ίημεδίίοη, Γίηεετ Ια όουεΙιε ανεε δο Γεαυ (δευΙεηιεηΙ δί Ια ρετδοηηε εδ! εοηδείεηΐε). 

ΡΓ: Ιη εαδο δί ίιι^εδίίοιιε, δείαεηυατε Ια θοεεα εοη αεςυα (δοΐαιηεηΐε δε Ι'ίηΡοΠυηαιο έ εοδείεηΐε). 

ΝΕ: Βή ίηδίίλλεη, ιηοιιδ ιηε! νναΐετ δροείεη (αΙΙεεη αΐδ δε ρετδοοη θί] θεννυδΙζήη ίδ). 
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ΡΤ: Ειη αιπο ιΐο ϊη§ε5ΐ3ο. Ιανατ ΐΈροΙίύαηΐίηΙθ α βοοα οοπί ά§ιια (αρΰηαδ 5β α νίΐίηια «ιίν^Γ ςοηδαοιΗΰ). 
ΡΙ: ^οϋ αΐιΐϋΐΐα υη ηίεΐι^, ΗαιιΜεΙε 5ΐιιι νεϋεΙΙα (ναίη ]θ5 ΗεηΕίΙο οη ια]ιιί55ααη). 

8Υ: Υίϋ ΙοτΙππηί», $1ίό1] Γηυηηίίη ηιβϋ ναΐΐεη (επ^ι οηι ρβηϊοηοη ϋτ νίίΐ υιβάνβίαικίβ ) 
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Ε'υιηΒίηαείόη δε ΓΓ0!>ε$-5 
ΚυιηΒίηιιΙίυη αΙ Χ-^χΐηίη^Γ 
Κοιηδίιιαίίυη δετ 5-5ίίΙζε 
Συνδυασμός των 5- φράσεων 
Ε'οπιΒίηιιΙίοη οΓ5-ρΙΐΓ33εί 
(ΓοιηΒίηαίδοη δε:> ρΙΐΓ33ε$ 5 
Ο'οηιΒίηαζίοηί δεΙΙε Γγ35ι $ 

ΟοηιΒίηοΙίε ναη 5-ζίηηεη 
ί'υιιιΒιηαεαυ δα5 Ιταλοί $ 

ΥΙιδίϋεΐγι 5-Ιαυι>εΙίΕεεΐ 
δαηιιηαιΐίαΐΐα 5·Γπΐ5ε·Γ 
51/2 

Ε5: (Γοηϊέτνείε Βιηο ΙΙανε γ ΓηαηΙεη§35ε Γυετα δεΙ αίεαηεε δε Ιο$ ηίήο$. 

ϋΑ: ΟρΒεναεεδ ιιηδετ 1ά$ ο§ απΙ^Εεη^εΙί^ί Γογ Βοπη. 

ϋΕ: ΕΙιιΙετ νεΓ5θΗΙιΐ55 υπό Γιιγ ΚίηιΙεΓ υηζυ§8η§ΙίεΗ αιιΙΒειναΙίΓειι. 

ΕΕ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακρυά από παιδιά. 

ΕΝ: Κεερ ΙοεΕεδ υρ αηδ ουί οΓ(Ηε τεαεΙι οΓεΒιΙδΓεη. 

ΕΚ: ΟοηδετνεΓ 5005 εΙεΓει Βογϊ δε ροηέε δεί εηίαηυ. 

ΙΤ: Οοιίίετνατε 5θΐΐο εΐιίανε ε Ι'μοπ δεΙΙα ροπαια δει ΒαπιΒίηί. 

ΝΕ: ΑεΙιΙετ 5ΐοΙ ειι Βιιίιεη ΒετείΕ ναη Είηδετεη Βεινατοη. 

ΡΤ: ΟυαΓδιίΓ ΓεαΙιαδο ά εΒανε ε Γοεα δο αίεαηεε δαϊ απαηςαχ. 

Ρ1: δαίΐγίεΐιανίί ΙυΕίιιΐϋα ΙίΙω>:>3]3 Ιιΐϊΐεη οΙοΙΙυπιαΙΙοπιίϊϊα. 

5ν: ΡοΓναηΐϊ ί ΙάδΙ υαγιτιπιε οεΒ οΜΕοιτιΙΐβΐ Ιογ Βατή. 

53/7 

Ε5: ΟοηϊέΓνεϊε εΙ ΓεείρίεηΙε Βίεη εειταδο γ εη Ιυ§3Γ ίτε$εο. 
ϋΑ: ΕηιΒαΙΙα§εη ορΒενατεδ 1 x 1 ΙυΕΕει ρ3 εΐ Εοϋ§( 5ΐεδ. 

ΡΕ: ΒεΙιαΙΙετ δίεΒι §ε$εΒΙθ55εη Η3ΐΐεη υπό αη είηεπι ΕϋΒΙεη Οσ αιιΙΒενναΚτεπ. 

ΕΕ: Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος. 

ΕΝ: Κεερ εοηιαίηετ ιί^ΙιιΙν εΐοϊεδ ίπ 3 εοοί ρΐαεε. 

ΕΚ: ΟοηχετνεΓ Ιε Γέείρίεηι Βίε» Γεπηέ δαη5 οη εηδτοίΐ Γγβιϊ. 

1Τ: Τεηετε ίΙ ΓεείρίεηΙε Βεη εΐιίμϊο ίη Ιυο§ο Ι'Γεϊοο. 

ΝΕ: ΟεδΙοΙεη νεφαΕΕίη§ ορ εεη ΕοεΙε ρΐααΐκ Βεννατεη. 

ΡΤ: ΟοιίϊεΓναΓ ειτι ΓεείρίεηΙε Βειυ ΓεεΒαδο επί Iυ§ατ Ιϊεϊεο. 

ΕΙ: δίϋίγιεαδνίί ΙϊίνίδΙί 5ΐιΙ]ε(ΐοηα νϋΙεδ553 ραίΕοίϊα. 

5\/: ΕϋφαεΕηίη§εη ΙοΓναΓ35 ν2Ι (ίΙΕΙυΐεη οεΒ ϊναίι. 

53/9/14 

Ε5: ΟοικόΓνεχε εη Ιυ£3Γ Γτεϊεο γ Βίεη νεηιϋαδο γ Ιεχοδ δε . .. (;ηαιεηαΐεε ί/κοιιφαίΐΜα. α ετρεεφεατ ροε ε!/αβείεαηιε). 
ΟΛ: ΟρΒενητεϊ ΕοΙ^Ι. βόδι νεηΐίΙεΓε! αδϊΕίΐ! Γτα ... (υ/οΗί^εΙί^ε τΐοβεε αη%ίνΐ5 α/'/αόηΙιαηίεη). 
ϋΕ: Αη είιιειη ΕϋΒΙεη. {ΐυ| )>εΙϋΙ1εΙεη Οσ. εηιΓετηΐ νοη .. . αιιΙΒενναΒΓεη (ώε όιο//ε. ηιίι όεηεη Κοηΐιάι νεηιιίεάειι ι νεηίεη 
ιηιΐϊχ, $ίηύ νυιιι ΙΙεηίεΙΙεε αηζιι&εόεη). 

ΕΕ: Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακρυά από . .. (ασύμβατα υλικά που υπυόεικνύυνται από τυν 
παραγωγό). 

ΕΝ: Κεερ ίιι 3 εοοί. \νεΙΙ-νεηΙίΙαΙεδ ρΙαεε 3\ναγ Γγοπι . . . (ίηεοιηραίΛΙε ιηαιεείαΐζ Ιο δε ίηώεαίεά δ.ν /δε ιηαηυ/αείυεεε). 

ΕΚ: ΟοιίδετνεΓ δαικ υη εηδεοίΐ ίταί5 ε( Βίεη νεηΐίΐέ ά ΓέεαΠ δε$ ... (ηιαίίέεεζ ίηεοιηραΐίόΐεζ ά ΙηίΙίτ/ιιεΓ ραπ Ιε/αόήεαηι). 

ΙΤ: ΟοηϊετναΓε ίη Ιυο^ο Γτεϋεο ε Βεη νεηΐίΙϋΙο Ιοηίαηο δη ... (ιιιαίεήαΐί ίηεοηιραιώίΐί ιΐα ρτεείτατε άα ραηε άεΐ[τώόήεαηΐε). 
ΝΕ: Βεννητοη ορ εεη ΕοεΙε, ^οεδ §ενεηΐί1εεΓδε ρΐ33ΐ5 νεΓννηδετδ ναη . . . [τΐοβεη ν/ααπηχεε εοηιαεΙ νεηιιετ/εη ίίιεηΐ Ιε 
Η'υηΙεη. ααη ιε γ>ενεη άουτ άε}άόήΙιαηΙ]. 

ΡΤ: Ε'οηίετνϋΓ ειη Ιυ|>3Γ Γηκοο ε Βεπι νεηΐϋαδο αο αΒτίβο δο ... (ηιαιέηα! ίηεοηιραΐίνείι α ίηώειιι· ρείυ ρευβιιίοι·). 
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ΚΙ: δίΐίΐνίεΐΐϊνίί επΙΙαάη . .. (ιΙιίεεηεορίηιαιιοιηαΙ αίηεει ιίιηοίιίαα ναΙιιιί5ΐα]α ητααΗαηΐιιοβι) νίίΐεϋϊϊα ραίΕ355α. οη Ιιγνίΐ 
ΪΙηκιηνηίΗΐο. 

XV: ΡόΓναηϊ ίνεΐι, ρα \3Ι νεηιίΙεΓαά ρίηυ αΐϊ^ίΐι Μη ... (οβτεηίίξα άιιιιιεη αιι§εε αν ιίΙΙνετλαι-εη). 

83/9/14/49 

Εδ:Ι'οηίέΓνεβε ύηίεαιηεηΐε εη εΙ Γεείρίεηιε 3ε ΟΓί^εη. εη Ιυ@3Γ Γγοϊοο \ Ηίοη \εηιίΐ33ο ν Ιε]ο5 3ε... (ιπαιβηαΐα 
ίιιεοιιιραιίδΐεε. α εερεείβεαεροΐ' είβδηεαιιιε). 

[)Λ: Μά Ιείΐη ορ(>εναΓε5 ί οπεηυΙειηβίΐΙΙαεειι ρά ε( Κο1ί§ι. §ο3ΐ νεηΙίΙεΓει 5ΐε3 02 αόϊΐείΐΐ Γη ... (ιιβΗί^είίμε εΐοβεταιιβνεε 
αβ'/άδηλαηιεη). 

ΟΕ: Νιιγ ίιη θΓΐυϊηαΙΙ>εΗ2ϊΙΐ0Γ αιι είηειη ΕϋΙιΙεη. £αΙ §εΙ3ΚεΙεη Οπ, εηίΓεπιΐ νοη . .. 3ΐιΙ>>ε\ναΙΐΓεη (άίε 5ΐοββε. ιιιίι άειιειι 
Κοιιίαλι νεηηίεάεη ινειάεη ιιιιιεε, είηά νοιιι ΗεεείεΙΙεε αηζιι^εδεη). 

ΕΕ: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακρυά από . . . (ασύμβατα 
υλικά ιτυυ υποδεικνύονται από τον παραγωγό). 

ΕΝ: Κεερ οηΐγ ίη (Ιιε οτί^ιηαΙ εοηίαίηετ ίη α εοοί, \νεΙ1-νεηΙίΙαΙε3 ρΐηεε ανναγ (γογπ . .. (ίηεοιηραΐίδΙε ηιαίεηαίε ιο δε 
ίηάίεαίειΙ δν /Λε τηαημβααιαεε). 

ΕΚ: Οοιίίετνετ υηίμυειηεηΐ 3αιΐ5 1ε τέείρίεηι 3'οπ§ίηε 3αη5 υη εηϋτοίΐ Μίδ εΐ όίεη νεηΐίΐέ 3 Ι'έεαη 3ε . .. (ηιαιίέι-εε 
ίηεοιιιραΐίδΙεε ά ιπίίιιμιεΓ ραι· /ε βαδείεαηΐ). 

ΓΓ: ΟοικεενηΓε ίοΐιαηιο ηεΙ εοηιεηίίοτε οπ°ίη3ίε ίη Ιυο(>ο ί’τεϊεο ε όεη νειηίΐηιο ΙοηΙηηο 33 ... (ιηαιετίαϋ ίηεοιηραΐίδίΐί ιΐα 
μπΊΊϋίΐη' ι/α ραΠε άείβαδδηεαιιΐε). 

ΝΕ: Ε)ίΐ5ΐιιίιεη3 ίη 3ε οοηφΓοιιέεΙηέε νεφαΕΕίη§ όεννητεη ορ εεη έοείε. εοε3 2ενεηΐί1εετ3ε ρΐαηυ νετ\νη3ετ3 νηη ... 
[ειοβεη ιι ααηηεε εοηιαει νεηηεάεη άίεηι ιε νοιτίεπ. αατι ιε ξενεη άοοτ άεβαδηλαηι\. 

ΡΤ: 0οιΐ5ετν3Γ αηίεαιηεηιε ηο ΓεείρίεηΙε 3ε οι·ί||ειη, επί Ιυ§3Γ Γτείεο ε όεηι νεηιίί33ο 30 30Γί§ο 3ε . . . (ηιαιέηαε 
ίηεοηιραιίνείε α ίηάίεαε ρείο ρι οιίυιοτ). 

ΚΙ: δίϋΐγίεΐΐίίνίί αΙΙ<υρεΓηί5ραΕΕαυ1ί5ε$$α νίί1ε3$52 ρ3ΐλ3353, ]θ553 οη Ηγνα ίΙπιαηναίΗΐο επίΐαεη ... (νδίεεηεορίηιαίιοιιιαι 
αίηεει ίΐιιιοίιιαα ναΐιιι ίεΙα)α·ιηααΗαηιυο}α ). 

5V: Ρότν3Γ35 εη3α5ΐ ί οπ§ίη3ΐ(οφ3ε1αιίη§εη ρά 5ν3ΐ, ν2Ι νεηΐίίεΓ33 ρ1αΐ5 άιείάΐΐ Γτάη ... (οβότεηΐίξα άιηηεη αη%εε αν 
ιίΙΙνετλατεη). 

83/9/49 

Εδ: Οοηίέτνεϊε ύηίεαιηεηΐε εη εί Γεείρίεηιε 3ε οπ|>εη, εη Ιυ§3Γ 1>ε5εο γ όίεη νεηιίΐ33ο. 
ϋΑ: Μά Ευη οράεν3Γε$ ί οπ£ίηαΙβπιΙ)&Ιΐ3£εη ρά εί ΕοΙί^ι, §ο3ι νεηίϋεΓει $ιε3. 
ϋΕ: Νιιγ ίιη Οπ^ίηαΙόεΗάΙίεΓ 3η είηειη ΕίίΗΙεη. £υΐ §ε1ϋ(1ειεη Οη αυΙόε\ναΗτεη. 

ΕΕ: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. 

ΕΝ: Κεερ οηΐγ ίιι ΐΗε οπ§ίηαΙ οοηΐηίηετ ίη 3 εοοί, ννεΐί-νεηΐιίαΐεό ρΙαεε. 

ΡΚ: Οοι^ετνεΓ υηίςυειηεηι 3ηη5 Ιε Γέείρίεηΐ 3'οπ§ίηε 3αη5 ιιη εηάτοίΐ Μί5 εί Επεη νεηΐίΐέ. 

1Τ: Οοη^ετνατε 5οΙΐαιιΙο ηεΙ εοηΙεηίΙοΓε 0Γί§ίπ3ΐε ίη Ιιιο§ο (Υείεο ε όεη νεηΐίΐβίο. 

ΝΕ: ΕΙίυΙιιίΙεηά ίη 3ε οοΓίρτοηΕεΙηΙεε νειρηλΕίη^ βεννετεη ορ εεη ΕοεΙε, §οε3 §ενεηΙίίεεΓ3ε ρία3ΐ5. 

ΡΤ: Οοηϊετνατ ηηίεαπιεηιε ηο Γεείρίεηιε 3ε οπ^επι, εσι 1ιΐ|>3Γ Γεεϊεο ε όειη νεηΐίΐαάο. 

Ρ1: δάίΐγίεΐίάνα αΙΕϋρεΓ3ί5ρ3ΕΕ3υλ5ε553 νίί1εά$53 ρ3ίλ3353,]θ553 οη Ηγνά ίίΓηαηναίΗΐο. 

$ν: ΡοΓν3Γ35 εη3α5ΐ ί οπϊίηαΚόφηεΕηίη^εη ρά ενηΙ, ναΙ νεη!ίΙεΓ33 ρΐ3ΐ5. 

83/14 

Ε8: Οοηϋέτνείε εη 1υ^3Γ (Γεεεο γ 1εγοκ 3ε . .. ( ηιαιεηαίε$ ίηεοηιραΐίύΐε5, α ετρεείβεατροτ είβύτιεαηιε). 

ΟΑ: ΟρόεναΓεϊ λοίίβΐ ο§ 335έί1ΐ Γγ3 . .. (υβτΙί%εΙί£ε ειοβετ αηξΐνετ αβ[αύτίλαηιεη). 

ϋΕ: Αη είηεπι ΕϋΙιΙεη. νοη . .. εηίΓεπκεη Οπ 3υ1όενναΚΓεη (άίε 5/οβε. ηιίι άεηεη Κοηιαλι νεηηίει/εη νιετάεη ιηιια, τίηά νοιη 
ΗειτίεΙΙετ αηζιι^εύεη). 

ΕΕ: Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακρυά από . .. (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό). 

ΕΝ: Κεερ ίη 3 εοοί ρΐ3εε ανν3γ Γγοπι . .. (ίηεοιηραιώίε ηιαιεηαίε Ιο δε ιηάιεαιεά δν ιδε ιιιαηηβείυιετ). 

ΡΚ: ΟυηϋετνεΓ άηικ αη επάτοίΐ (>315 ά 1'έθ3η 3ε5 ... (ηιαιίέτεε ίηεοηιραΐίδίεε ά ιηδιηυετ ρατ ΙεβδτΐεαηΙ). 

1Τ: Οοηδετνατε ίη Ιυο§ο Οεεεο Ιοηίαηο 33 ... (ηια/ετία/ί ίηεοπιραΐίδίΐί <1α ρτεείεατε άα ραηε άεΐβαδδηεαηΐε). 

ΝΕ: Βεχνατεη ορ εεη ΕοεΙε ρΙα3ΐ5 νεηνη3ετ3 νηη . . . [ειοβεη ν/ααηηεε εοηιαει νεηηεάεη άίεηΐ Ιε ινοηύεη, αατι ιε μενεπ άοοί’ 
άε βαδήλαηι]. 

ΡΤ: ΟοηβεεναΓ εηι Ιυ^ατ Γεεεεο 30 3ί5Γί§ο 3ε . . . (σια/έτίαε ίηεοηιραΐίνείε α ίηάίεατ ρείο ρτοιίυιοτ). 

ΚΙ: δϋίΐγίεΐΐϋνιί νίίΐεϋϊίϋ ετίΙΙάάη . . . (νΗίεεηεορίιιιαιίοιηαι αίηεει ίΐιιιοίΐιαα ναΙιιιίεια)α/ιηααδαηΐυο)α ). 
δν: Ρόπ/3Γ35 5ν3ΐ( οεΐι άΙδΕίίΐ Μη ... (οβτεηίιχα άηιηεη αηχεε αν ΙίΙΙνετλατεη). 

87/8 

Εδ: Μ3ΠΙέη^35ε εί Γεείρίεηιε όίεη εειτ33ο γ εη Ιυ^αΓ 5εεο. 

ΟΑ: ΕιηόϋΙΙα^εη $ΙαιΙ Ιιο13θ5 13:1 ΙαΕΚεΙ ο^ ορόεναΓεδ Ιοη. 
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ΠΓ: ΒεδέΙίετ Ιτυεδεη υηδ ϋίοΗι ςε$εδΙο$$εη δαίΐεη. 

ΠΙ: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία. 

ΕΝ: Κεερ εοιιίαίηετ ιίμ!«1\ εΙοϊεδ απδ δτ>. 

ΕΚ: ί'οιίϊετνετ Ιε τέείρίειιΐ δίκη Γετιηέ ει ά Γο6γϊ δε Γδυπιίδίΐέ. 

ΙΤ: Ε'υιΐϊετνατε ΪΙ τεείρίεηιε δεη ςΐιίιΐίο ε αΙ πρατο δαΙΓυιηίδίΙά. 

ΝΙ: Οτυομ Ιιοιιιΐοη εη ίη ββπ βοεδ @Β5ΐοΐΒη \εφαΕΕίη£ δεινατεη. 

ΡΤ: Ε'οιίϋετνατ ο τεείρίεηιε δεπι Γεεδαδο β αυ αδτί^ο δα δυτηίδαδε. 

Ρ1: δαίΐχίειίανα Ευίναηα ^^1 ιίίνίΪ5ΐί ϊυήειίυηα. 

5\': ΕϋφαεΙ(ηίη§εη Ιοτνατα:; ναΙ ιίΙΙίΙυΐεη οεδ Ιογπ. 

87/9 

Η5: ΜαηΙέη§35ε ε! τεείρίεηιε δίεη εεττηδο ν εη Ιυβατ δίεη νεηΐίΐαδο. 

ΟΑ: Ειηδα||3§εη ϊλαΙ δοΙδε$ 1x1 ΙυΕΕει οε ορδενατεδ ρά ει §οδ( νεηΐίίετεί 5ΐεδ. 

[)Ε: ΒεδέΙίετ δίεδι ιζεδεδίοδιϊεη αη είηεηι 2 υι °εΙϋΓ(εΙεη Οπ αυίδενναδτεη. 

ΕΙ_: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος. 

ΕΝ: Κεερ εοιιίαίηετ Ιίμδΐΐν εΐοδεδ αηδ ίη α \νεΙ1-νεηΐίΙαιεδ ρΐαεε. 

ΕΚ: (Γοηϊετνετ 1ε τέείρίεηι δίεη Γεττηέ ει δαη5 αη εηδτοίΐ δίεη νεηΐίΐέ. 

ΙΤ: Τεηετε ίΙ τεείρίεηιε δεη εδίυαο ε ίη Ιυοεο δεη νεηιϋαιο. 

ΝΕ: Οεϊΐοΐεη νετραλλίη^ ορ εεη $οεδ ςενεηιίΐεετδε ρΐααΐϊ δεννατεη. 

ΡΤ: ΜαηΙετ ο τεείρίεηΐε δειη Γεεδαδο επί ΙοεαΙ δεπι νεηΐίΐαδο. 

ΡΙ: δέίΐχίεΐΐανα ιίίνίίϊΐί βυ^ειίυηα ραίΚαδδα. ]θ55α οη Ηγν2 ίίπιαηναίδιο. 

5ν: ΡΰφαεΙεηίη£εη Ιδτναταί νέΙ ΙίΙΙδΙυΐεη ρ6 νέΙ νεηιίίεταδ ρΐαυ 

57/47 

Ε$: ΜαηΙέηβαεε εΐ τεείρίεηιε δίεη εετταδο ν εοη5έτνε$ε η υηα (ειηρεταιυτα ηο ϊυρετίοτ α ... °0 (α εερεοίβοαε ροε εΙ 
βαόείοαηΐε). 

ΟΑ: Ετηδα11α§εη δΚαΙ δοΐϋεε Ια:ΐ Ιυλλει ο£ ορδενατεδ νεά ΙεπιρεταΙητεΓ ρά ίλλε ονετ ... X (αηξίνει α//αΙ>ηίαηιεη). 

ΟΕ: ΒεδέΙίετ δίεδι §ε5εδΙο55εη υηά ηίεδι δει ΤεπιρεΓαΙυΓεη ϋδετ .. . °0 αυίδενναδτεη (νοιη ΗεηιεΙΙεε αηζιΐξεδεη). 

ΕΕ: Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους . . °0 (να καθοριστεί από τον 
παραγωγό). 

ΕΝ: Κεερ εοιιίαίηετ ιί§ΗΐΙ>' εΐοδεδ απιΐ αι η ιειυρεταΐυτε ηοΐ εχεεεδίιι§ .. (ίο ί>ε τρεαβεά ό> ιΙιε ηιαιηι/ααιιτεΓ). 

ΕΚ: Οοιίϊετνετ Ιε τέείρίεηΐ δίεη Γεπηέ ει ά αηε Ιετηρέταΐυτε ηε δέραδδαπί ρα$ . .. °0 (ά ρεέατεε ραε Ιεβαύηεαηι). 

ΙΤ: Τεηετε ίΐ τεείρίεηιε δεη εδίυ$ο ε 3 Ιειηρεταΐατα ηοη δυρετίοτε η ... °<Γ (άα ρεεαταεε άα ραηε όεΙ/αύόηεαηΐε). 

ΝΕ: ΟεδΙοιεη νεφαΜνίηβ δεννατεη δη εεη ιεπιρεταΐυυτ δεηεδεη .. . °(λ [ααη Ιε ξενεη άοοε άε /αόείΐιαηι]. 

ΡΤ: ΜαηΙετ ο τεείρίεηιε δετή Γοεδαδο ε εοη5ετν3τ 3 ιιπΐ3 Ιεπιρετ3ΐυτ3 ηυε η3ο εχεεδβ ... °0 (α εερεαβεαΓρε!ο ρτοάπιοτ). 
ΕΙ: δϋίΐνιειίανα ιϋνϋεΐί 5υ^ε!(υη3^3 311ε ... “0 1απιρδ(ί1α55α ( ναΙιηί 5 ΐα]α/ιηααΗαηηιο]α ίίηιοίιίαα ΙΰηιρόιίΙαη). 
δν Εοφ3ε1αιίηβειι Ιοτν3τα5 ναΐ ιίΐΐϊΐυΐεη νίιΐ εη ΙεπιρεταΙυτ δοπι ίηΐε ονετεΐίβετ... “0 (αη%ε5 αν ιϊΙΙνεεΙίοεεπ). 

820/21 

Ε5: Νο εοιηετ. ηί δεδετ, ηί Ιίιηιητ δαταηΐε 5υ ϋΐίΙίζ3είόη. 

ΟΑ: Οετ τηά ιΕΕε 5ρί5ε5. άτίΕΕεϋ εΙΙετ τγ^ε5 υηδετ δηι§εη. 
ϋΕ: Βει ϋετ ΑτδείΙ ηίεδι ε55εη, αίηδεη. ταυεδεη. 

ΕΕ: Οταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. 

ΕΝ: \νδεη αϊίη§ άο ηοΐ εηΕ άτίηλ οτ ϊοιολε. 

ΕΚ: Νε ραε ιτιηιίβετ. ηε ρ33 δοίτε ει ηε ραχ Γυιηετ ρεηδαηΐ Γυΐί1ί33ΐίοη. 

ΙΤ: Νοη ηιαη^ίητε, ιιέ δετε, ηέ ίυιιιμτε δυταηιε Ι'ίτηρίεβο. 

ΝΕ: ΝίεΙ εΐεη. ϋτίιιδειι οΓτοδεη Ιηάεηϊ @εδτυί!ι. 

ΡΤ: Νέο εοιηετ. δεδετ ου Γυιηετ ϋυταηΐε 3 υΐιΐιζαςέο. 

ΕΙ: 5>ϋηηηεη.ήυοιηίηεη]α ΙυραδοίηΙί δίεΙΙεΙΙγ ΕειηίΕαεΙίϋ Εέγίεΐιέεϊϊέ. 

5ν: Αι ίηίε. άτίεδ ίηιε εΙΙετ τοδ ίιιΐε υηϋετ δεηίετίη^εη. 

824/25 

Ε8: ΕνίΙεϊε εΙ εοηιαείο εοιι Ιο8 ιηοχ γ Ια ρίεΙ. 

ΟΑ: ΕΙηϋβέ ΕοηΙαδΙ ηιεϋ δυϋεη οβ ο]ηεηε. 

ΟΕ: ΒετϋδτυιΐΒ πιίΐ δεη Αυβεη υηδ δετ ΗαυΙ νετηιείδεη. 

ΕΕ: Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. 
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ΕΝ: Ανοίδ εοηίαει ινίΐΐι δλίιι αηδ ενεδ. 

ΕΚ: ΕνίιεΓ Ιο εοηίαει ανεε Ια ρεαυ ει Ιεν \ευχ. 

ΓΓ: ΕνίΙαΓε Μ εοηίαΐΐο εοη §1ί οεεΗί ε εοη Ια ρεΙΙε. 

ΝΕ: ΛαηταΕίημ πάει δε ομεη εη δε Ιιυίδ νεπηήδεη. 

ΡΤ: ΕνίιαΓ ο εοηίαείο εοπι α ρείε ε 05 οΐΐιοδ. 

ΡΙ: ναΓΟΙΙανα ΕειπίΕαυΙιπ ] 0 υ 1 υιηίδ 1 α ΪΗοΙΙε ]α δίίπιίίη. 

XV: υηϋνϊΚ: ΙευηΙαΙεΙ ηιεδ Ιηιδεη οεΗ οεοηεη. 

Κ27/28 

Ε$: Οεδρυόδ δεΙ εοηίαείο εοη Ια ρίεΙ, μυίιεδε ίιιπιεδίαΐαηιεηιε Ιοδα Ια Γορα ΓηαηεΙιαάα ο 5αΙρίεαι1α γ ίάνεδε ίηιηεδίαΐα γ 
αΒιιηδαηιεηιεηΐε εοη ,.. (ρΐΌίΙυαοί α εερεείβεαεροτ είβαότίεαηιε). 

ϋΛ: ΚυηιηιεΓ δΙοΓρα Ιιυδεη. Ιαμεδ Ιίΐδπιιιόδεί Ιο] δίταΐεδ αΓ ο@ δετ ναδΙιεδ Γηεά δίοτε ηιχημδεΓ . .. (αηφνεε α/ίιώπΙιαηιεπ). 

ΟΕ: Βει ΒεΓϋ1ΐΓυη@ πιίΐ δεΓ ΗαυΙ όε$εΚιτιυΐζιε, μευαηΐσε Κίείδυημ δοΐόπ αυδζίεΚεη υηδ Ηαυΐ δοΐόπ αόνναδείιεη ιηίΐ νίεΙ 
.. .{νοηι ΗετεΐείΙετ αη:ιι^εί>εη). 

Εί_: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με 
άφθονο .. , (το είύος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό). 

ΕΝ: ΑΛςτ εοιιιαεί «ίδι δλϊη. ΐαΕε οίΤ ίπιηιεόίαΐεΐγ αΐΐ εοπίαπιίηαΐεό εΙοίΗίηα. από εναδίι ίιητηεδίαΐεΐγ ννίιΐι ρΐεηιν οΓ,. . (/ο όε 
ερεείβετί όν ι/κ ηηιηιι/αειιιτετ). 

ΡΚ: Αρτέδ εοηίαει ανεε Ια ρεαυ, εηΙενετ ίηιιηέδίαΙεΓηεηΙ (οιιΐ νείεηιεηι δουίΙΙέ ου έεΙαΒουδδέ εί 5ε Ιανετ ίιηιηέάίαιεπιεηΐ ει 
αόοηδαηιιηεηι ανεε . .. (ρτοόιιία αρρτορηέε ά ιηάκγχιετρατ Ιε/αύτίεαηΐ). 

ΙΤ: Ιη εαδο ιΐί εοηίααο εοη Ια ρεΙΙε, ιομίίεπό <ϋ δοδδο ίπιιηεόίαΐαίηεηΐε βΐί ίηόυηιεηιϊ εοηίαιηίηαΐί ε ΙαναΓϊΐ ίιηιηεδίαιαπιεηΐε ε 
αΒΒοηδαηΙειηεπίε εοη ... (ρτοάοΐίί ίάοηεί άα ίηώεαηι άα ρατίε άεί/αόόηεαηΐε). 

ΝΕ: Να εοηίαει πιει δε Βυίδ, αΙΙε Βεδπιειίε ΕΙεδίημ οηΓηίόδεΙΙήλ υίιίΓεΙδεεη εη δε Ηυίδ οηπιίόόεΙΙήΙι 
νναδδεη πιει νεεΙ, .. (ααη ιε §ενεη άοοτ άεβαότάαηί). 

ΡΤ: Επί εαδο (Ιε εοηίαείο εοιη α ρείε, Γείίτατ ίιηεόίηιαπηεηιε ιοδα α τουρα εοηιαιηίηαδα ε Ιανατ ίπιεδίαΐα ε αΒυηδαηιεπιεηΐε 
οοιη . . . (ρταάιαο αάει/ιιαάο α ίηάιεατ ρείο ρτοάιιιοτ). 

Ρ1: ΙΗοΕοδΙεεΙυΕδεη]αΙΙεεεη. δααδίυηυΐ νααΐείυδ οη πίδυΙΙανα νϊΙίΗΰιηαϊΐί]α ΓΟίδλεεΙ ΗυυΗόεΙΙανα ναϋΐΐϋπιϊδίί ΓυηΐααΙΙα 
μιαϋτ3ΐΐ8 . .. (αίηεεη ίΐιηοίιιαα ναΐηηείαγα ιηααίιαηΐιιογα). 

XV: νίά λοηιαίμ ιηειΙ Ιΐϋάεη, Ια§ §εηβ5Ι αν αΙΙα ηεθδίαιιΐίΐα ΙςΙαϋετ οεΐι ιν2(1α μεηαει ηιειΐ πινελεΐ.. . (αη^εα αν ΓιΙΙνεεΙταεεη). 
829/35 

Ε5: Νο ΙΪΓίΐΓ Ιοί Γε5ίι1υο5 ροτ εΙ (Ιε5α§ϋε: εΐίπιίηεηίε Ιοί Γε5ίθϋ05 ιΙεΙ ρτοάυείο ν 505 ΓεεϊρίεηΙεα εοη Ιοι1α5 Ιθ5 ρτεεαιιείοπεί 
ροδίΒΙεϊ. 

ΟΑ: Μ4 ίίελε ιοιηπιε$ ί ΕΙοαΕαίΙοΒ; ιηαιεπαΙεΙ ο§ άεΚ ΒεΙιοΙιΙετ ίΙεαΙ ΒοηϊΕαίΤεϊ ρ4 εη ίϋ&εΓ ιπόιίε. 

ΟΕ: ΝίεΙκ ίη ιϋε ΚαηαΙί$αιίοη §εΙαπ@εη Ιαϊϊεη; ΑΒΓάΙΙε υηά ΒεΙιίΙΙετ ιηϋϊίεη Ιη §ε5ίεΕεηεΓ ν/είδε Βε5εΐιί§( ννεπίεη. 

ΕΕ: Μην αδειάζετε τοιιπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη 
του κατά ασφαλή τρόπο. 

ΕΝ: ϋο ηοΐ εηιρίγ ίηιο είταίηε; άίδροδε οΓιΗίί ιηαΐεπαΙ αηά ίυ εοηίαίηετ ίη α 3αίε νναγ. 

ΕΚ: Νε ραδ ]εΐβτ Ιεχ τέϊίιΐυδ ά ΓέμουΙ; ηε 5ε δεΒαιταδίετ δε εε ρτοιίυίΐ ει δε 5οη Γέείρίεηί μυ'εη ρτεηαη! ΙοιιΙεδ 1ε5 ρτέοαυίιοηδ 
δ'υαα^ε. 

ΙΤ: Νοη μειιατε ί Γείίδυϊ ηεΐΐε Ι'ομηαΐυΓε: ηοη δίϊΐ’ατϊϊ δεΙ ρτοδοΐΐο ε δεΙ τεοίρίεηΐε 5ε ηοη εοη Ιε δονυΐε ρΓεεαυζίοηί. 

ΝΕ: ΑίναΙ ηίει ίη ϋε $οο(5ΐεεη ινετρεη; 5ΐο('εη νειραΕΕίημ ορ νείΐίμε ινήζε αΓνοετεπ. 

ΡΤ: Ν3ο δείΐατ 05 τεδίδυοδ ηο εϊμοίο; η3ο εΙίηιϊηΒΓΟ ρτοδυΐο ε ο 5ειι τεείρίεηΐε δεηι ΙοιηαΓ ακ ρτεεαυςόεδ δε δε^υταηςα 
δενίδαδ. 

ΡΙ: Εί δαα ΙγΙήεηΙαα νίειηαΓϋη; Ιίίπια αίηε]α δεη ραλλααδ οη Ιιανί1ε11αν3 ιυΓναΙΙΪδεδΙί. 

5ν: ΤΟηι ε] ί ανίορρεί, οδΕαδΙΙμμοτ ρτοδυΕί οεΗ ΙόφαεΕηίη§ ρά δίλεη δάΙΕ 

829/56 

Ε8: Νο ΙΪΓαΓ Ιοδ τεδίδυοδ ροτ εΙ δεδαμΟε; εΐίηιίηεδε εδία δυδίαηεϊα γ δμ Γεαίρίεηΐε εη υη ρυηΐο δε Γεεομίδα ρύΒΙίεα δε Γεδίδυοδ 
εδρεείαΐεδ ο ρεΙί§Γ050δ. 

ί)Α: Μα ίΕΕε Ιοηιιηεδ ϊ ΕΙοαΕαΙΙοΒ, αΙΙενετ δεΙΙε ηιαίετΐαίε οε δε(5 ΒεΙιοΙδετ (ί! ει ίηδδασιΙίη§551εδ Ι'ογ ΓατΙίμι αΓΓαΙδ ομ 
ριοΒΙεπιαΓΙαΙδ. 

ΟΕ: ΝΙεΙη ίη δίε ΚαηαΙίδαΐίοπ μοίαημεη Ιαδδεη; δίεδεδ Ρτοδιιλι ηηδ δείηεη Βείιαίΐετ δει· ΡΓοΒΙεηιαΒΙαΙΙεηΙδΟΓμυημ ζυΐυΐιτειι. 
ΕΕ: Μήν αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να 
εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. 

ΕΝ: ϋο ηοΙ εηιρίγ ίηιο άταίηδ, άίδροδε οΓΐΗίδ ηιαίεηαΐ αηδ ίίδ εοηίαίηετ αΐ ΙιαζαΓδουδ ογ δρεείαΙ \ναδ!ε εοΙΙεείίοη ροίηΐ. 

ΡΚ: Νε ραδ ]εΙετ Ιεδ Γέδίδυδ ά ΓέμουΙ, έΙίηιίηεΓ εε ρτοδυίΐ εί δοη Γέείρίεηί δαηδ υη εεηΐτε δε εοΙΙεείε δεδ δέεΗεΙδ δαημετευχ 
ου δρέείαυχ. 

ΙΤ: Νοη μεΚατε ί τεδίδυί ηεΙΙε ίομηαΙυΓο; δπιαΙΙίΓε μυεδίο ηιαίεπαίε ε ί τεΐαΐίνί εοηΙεηίΙοπ ίη υη ρυηΐο δί Γαεεοΐΐα πΐϊυΐί 
ρεηεοΐοδί ο δρεείαΙί. 
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ΝΕ: ΑΓναΙ ηίεΐ ίη ιΐε μουίδίεεη ννεΓρεη: άεζε ϊίοΓεη ϋε νετραΕΙάπι: πυατ εεη ΐηζαηιείρυηί νοοΓ §ενααΓϋ]Ε οΙΊίϊϊζιηκΙβγ αίναΐ 
δεειι^εη. 

ΡΤ: Ν2ο ιΐείΐατ 05 ««ίιΙιιΐΜ πο ε5§οΙο, εϋπιίηαΓ εδΐε ρτοάυΐο ε ο δειι ΓεείριεηΙε, εηνίαιιάο-οδ ρατα ΙοοαΙ αυΐοπζαϋο ρατα α 
τεεοΙΙια ϋε Γεδίάυικ ρεπμοδοδ οιι εδρεείαίδ. 

ΡΙ: Εί 5αα ΙγΙήεηιαα νίεΐΓώπΐη, 13ιηίΙ αίηε μ 5εη ραΕΙεαυδ οη ιοίιτιίΐεΐιανα οη§ε1πΐ3]3ΐΐεεη ναδίααηοιίοραίΐϋνααη. 
ί>\/: Τοηι ε] ί ανίορρει. Ιϋιηιια ϋεΐΐα πιαιεπαΙ οεΗ (1ε55 βεΙιάΙΙαΓε ιίΙΙ ίιΐδαιτιΙιηΕϊδδΙαΙΙε Ιογ ΓαΗί§1 3 νίαΐI. 

836/37 

Ε8: ύδεπδε ίΐΗΐυιηεηίαπα ν μιιαηίεδ άε ρΓοιεεείόη αιίεευαιΐϋδ. 
ϋΑ: Βτυμ δα,τΐίμι άδΐιή ομ εμηεάε βεδΕγΙΙεΙδεδΙιαηάδΙεεΓ. 
ϋΕ: Βει άετ ΑτΕείι §εεί^ιιεΐε δείιυίζΐιαηάδείιυΐιε υη<3 8εΙιυΙζΕΙείιΙιιιιμ ΐΓαεεη. 

ΕΕ: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. 

ΕΝ: \νεατ δυίιαβίε ρτοΐεείίνε ε!οΐΙιίπ§ αηά §1ονεδ. 

ΡΙΕ: Ροπετ ιιη νέίειυεηι 3ε ρΓΟΙεείίοη εί 3εδ §αη!δ αρρτορπέδ. 

ΙΤ: ί(53Γε ίηάυπιεηΐί ρτοίεΙΙίνί ε §υαηΙΪ αάαΐίί. 

ΝΕ: Ογ 33§ μεδεΗιΕίε Ηαηάδείιοεηεη εη ΕίδεΙιειτηεηάε ΕΙε<1ίη§. 

ΡΤ: υ53Γ νεδίυάπο 3ε ρτοιεεςδο ε Ιυναδ αάεηυαάαβ. 

ΡΕ Κανιειίανα δορίναα 5υο]ανααίεΙυδΐα]α δΐκήαΕίΙδίηείΙα. 

XV: Αηναηά 1αηιρΙί§α δκνιΜδλΙίϊάεΓ οεΚ δΕΥάάδΗαηάδΙαίΓ. 

836/37/39 

Ε8: ύδειίδε ίηάυΓηεηίαπα γ μυαηίεδ αάεευαάοδ γ ρτοΐεεείόη ραΓα 1ο5 ο]οδ/Ια εατα. 
ϋΑ: Βπικ 53 -τΙϊπι ατίκη'ίΐϊΐο], ε@ηβ3ε 'οεδΕνιιείδεδΙιαηάδΙα’ί· οβ -6η1ΙεΓ/αηδΐ§ΐ5δΙ«επϊΐ. 

ΟΕ: Βει 3ετ ΑΛείι §εεί§ηειε ΒεΙιυΐζ1ί1εί3υπ§, δείιυίζΐιαηάδοίιυΐιε αηϋ ΧείιυιζΕπΙΙε/ΟεδίεΗκχεΙιιιιζ ιπιμεη. 

ΕΕ: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή.προστασίας ματιών / προσώπου. 

ΕΝ: ΨεαΓ δυίιαβίε ρτοΐεείίνε εΙοίΗίη^, μΙονεδ αη3 εγε/ίαεε ρΓΟΙεείίοη. 

ΕΚ.: ΡοηεΓ υη νέίειτιεηΐ δε ρτοΐεειίοη αρρεορπέ, οίεε §αηΙδ εί υη αρρατείΐ 3ε ρεοΐεοΐίοη 3εδ γειιχ/άιι νίδα§ε. 

ΙΤ: Είδατε ίηάυΓηεηιί ρτοίεΙΙίνί ε μ,ιιιιπιί αάαΐίί ε ρΓοίε^εΓδί §1ί οεείιί/ΐα Γαεεία. 

ΝΕ: Ογ.ζιζ §εδεΙιίΙίΐε δεδείιεπηεηάε Ε1ε3ίη@, Ηαηάδείιοεηεη εη εεη ':τεε:ιε γγπ ιπμ>ιηί 0 ·.!ε 1 νοοΓ εΐε ο§εη/Ηεί εεζιείιΐ. 

ΡΤ: ΕΙ53Γ νεδίυάπο 3ε ρτοΐεεςίο, Ιυναδ ε εμυίραιηεηιο ρΐΌΐεείΟΓ ρατα 05 οΐίιοδ /Γαεε αάεςυαάοδ. 

ΡΙ: Κϋγίεΐΐανίί δοριναα 5υο]ανααΙε:υδΙα. δυφΕαδίηείΙί ]α 5ΪΙιηϊεη- ιαί Εα5νοηδυο]αίηΐα. 

XV: ΑηναηιΙ Ιαιτιρίφ 3Ε.>(3εΐ5^13ϋετ, ϊΕγϋιΕΙιαηιΙϊΕαΓ ϊαπιΐ δΕνάϋδαΙαδομοη εΙΙετ αηδίΕΐδδΕγάίΙ. 

836/39 

Ε5: ύδειίδε ίηάυιτιεηΙυΓία α3εευα3α γ ρτοΐεεείόη ρατα 1θ5 ο]θ 5 /ΐ 3 εατα. 

ϋΑ: Βπ4§ 5<εγΙι§ 1 3Γδε]£ΐ5^ ο§ ε§ηεϋε δε5ΕγιΙεΐ5ε.5ΐ3Γί1ΙεΓ/3Π5ίεΒ5Ε;ιεπη. 

ϋΕ: Βει ιΙεΓ Ατδείΐ §εεί§ηε!ε δεΙιυιζΕΙεΐϊΙυη» υηά 8εΗυΙζΐ5πΙ1ε/Οε5ίεΙι155εΙιυΙζ μαμειι. 

ΕΕ: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή.προστασίας ματιών / προσώπου. 

ΕΝ: Ψεατ δΐιίιαβίε ρτοΐεείϊνε εΙοΐΚίη§ ,ιηιΐ εγε/Ιαεε ρΓΟΙεείίοη. 

ΕΚ: ΡοΓίετ ιιη νέίετηεηΐ ιΐε ρτοΐεείίοη αρρτορπέ εί υη αρρατείΙ ιΐε ρτοΐεοιίοη άεδ νευχ/ϋυ νΪ53{;ε, 

ΙΤ: 1)53Γε ίηϋυιηεηιί ρτοΐεΐΐίνι αιίαΐΐί ε ρΓ0ΐε§@εΓ5ί §1ί οεεΙιί/Ια 1'αεεία. 

ΝΕ: Ογ3η§ §ε5εΙιίΕ(ε ΕεδεΙιεπηεηιΙε Ε1ειΙίη§ εη εεη 8ε5εΗεπηίη§5ΐηϊϋιΙεΙ νοοτ άε ο^εη/ΐιεί §εζίεΕΐ. 

ΡΤ: ϋδαΓ νείίυάΓίο άε ρΓΟΙεεςΰο ε εςυίραηιεηΐο ρτοΙεείοΓ ρ3Γ3 05 οΙΙιυδ /Γαεε αάεςυαάοδ. 

ΡΙ: ΚαγίεΙΙϋνα ϊορίναα δυοίανααίεΐιΐδία^α δίίπιίεη- Ιαί ΕοχνοηδυοίαίιιΙα. 

5ν: ΑηναηιΙ ΙϋιηρΙίεα ΐΕνιΙιΙίκΙϋιΙεΓ 5αημ ίλνιΐίΐϊ^ΐαϊϋ^οη εΙΙεΓ αιΐδίΕίίϊΕνίΙιΙ. 

837/39 

Ε8: ϋδειυε μυαηίεϊ αϋεευαιΐοδ γ ρΓΟΙεεεϊόη ρατα Ιοϊ οίοϊ/Ια εαπι. 

ΟΑ: Βτυ§ ε§πει1ε ΕεδΕνΙΙεΙδεδΙιαηϋδΕεΓ ο@ -8ΓίΙΙεΓ/αη5ί§ΐ55ΐία:πη υηιίετ αΓοείάεί. 

ΡΕ: Βει άετ ΑΛείΙ βεείμηείε $είιυΐζΙιαικΙ$είιιιίιε υηιΐ 8εΙιυΙζ8Γί1Ιε/Οε5ίεΙιΐ55θΚυΙζ ΐΓα§εη. 

ΕΕ: Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή.προστασίας ματιών / προσώπου. 

ΕΝ: \νεατ ειιίΐαδίε μΙονεϊ αηϋ εγε/Γαεε ρΓΟΙεείίοη. 

ΡΚ: ΡοΓίετ ϋεδ μαηΐϊ αρρΓορπόϊ εί υη αρρατεϊ! άε ρΓΟΙεείίοη (Ιεδ νειιχ/ιΐυ νί53|>ε. 

ΙΤ: Είδατε μιιαηΐί αάαΙΙί ε ρτοΙεμμεΓδί βΐί οεεΗί/Ια Γαεεία. 

ΝΕ: ϋτααμ μεκεδίΕίε Ιιαηϋϊεΐιοεηεη εη εεη ΕεκεΙιεπηίημδΓηίιΙάεΙ νοοτ ϋε οβειι/Ιιεί μεζιείκ. 

ΡΤ: ΕΙδατ Ιυναδ ε εΐ|υίραιηεηΙο ρτοΙεεΙΟΓ ραΓα οϊ οΐίιοί /Ι'αεε αιίεηυαϋυϊ. 
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1-Ί: ΚϋνΙεΙΙϋνε ϊορίνίε ίίωμΙίΓίΝίηείΐα^ ίϋιηίεη- Ιαί Ιο 8 νοη 5 ΐιο|»ίιιΐϋ. 

8Υ: Ληνϋπιΐ Ιαιηρίΐ^ια ίΕχϋϋίΙιαηϋίΕαΓ ίαιη! δένόιΐϊβίαϊδβοη ο!Ιογ ;ιη5ί1θί$Ι<)Ίΐό. 


847/49 

Ε5: ΟοηϊέΓνείε ύηίεαηιεηΐε εη εΙ τεείρίεηιε εΐβ οη^εη γ 3 ΙεηιρεπιΐιΐΓΒ ηο δορεποΓ α ... °(Γ (α εχρειβεαι· μοι· εί βώείινιιιε). 

ΟΑ: Μά Ιίΐιη ορβεναιεϊ ί οη£ίη3ΐεηώ3ΐΐ3£βη νβεί εη [ειηρεΓΒΐιΐΓ ρά ϊϋίβ ονεΓ . .. °0 (αη^ίνετ αβ/αΜίαηκιι). 

ϋΕ: Νιιγ ίιη ΟπείηαΙΜιαΙΙει· 6 εί είηεΓ ΤεπιρεΓβΙιΐΓ νοη ηίεΗΐ ϋβει-, . °0 (νοιιι ΗεηιεΙΙεε αηζιΐξεόεη) αυίΕο«α!ια·η. 

Εί: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους ... °0 (καθορίζεται από 
τον παραγωγό). 

ΕΝ: Κεερ οηΐχ ίη ιΐιε οη£ίηα1 εοηΙείηεΓ 31 α ΐεπιρεταιιίΓε ηοΐ εχεοοϋίη» . . . X (ίο 6ε ςρεείβεά 6ν ιΐκ ιιιαιηιβκιηινΓ). 

ΡΠ: Οοπεετνετ υηίηιιεπιεπί ιίαιι» Ιε Γέείρίεηι ό'οπ§ίηε ά αηε ιειηρειτΗιίΓε ηε όέραδδαηΐ ρ35 ... X (ό ρεέοίεει· ραι· !ε 
βίώηοαηΐ). 

ΙΤ: (ΤοηδεΓνει-ε δοΐΐαηΐο ηεΙ εοηΙεηίιοΓε ΟΓί^ίηαΙε 3 Ιειηρει·3ΐ3ΐ·α ηοη δΐιρεποτε 3 ... X (άαρηείεατε άα ραηε ι/εΙ 
βώόιΊεαηιε). 

ΝΕ: ϋίΐ 3 ΐυί 1 εηιί ίη ιΐε 00 Γ 5 ρΓ 0 η 1 ίε 1 ί]Εε νεΓραΙίί;ίη§ θεννατεη δη εειι ιειτιρετηίυϋΓ δεηεόεη ... Χ\ [ααη ιε ξενειι ιίουι- ιίε 
βα6ήίιαηΐ\. 

ΡΤ: ΟοπϊεΓνατ αηίεαιηεηΐε ηο Γοείρίεηΐε δε οπ^επι 3 Ιεπφει· 3 ΙιΐΓα ριιε η 2 ο εχεεδβ ... °0 (ο ετρεοίβαατρείο ρι-οιίιιΐοε). 

ΡΙ: 5ίϋ1>Ίε!12ν3 ΒΐΙαιρεΓϊίίραίϋίαιιΚδεδδα αΙΙε .. ,°0 Ιϊπιρδΐί 1 α 553 (ναΙηιίααγ'α/ηιααΗαηΐηογα ίΐηιοίιιαα ίφηροιϊ/απ). 

5Υ: ΡδΓν 3 Γ 35 εη035( ί οπ§ίηαΙΙοΓραεΙνηίη§εη νίδ εη ιεπιρεΓαΐυτ 5 οηι ίηϊε δνεΓϊΐί^ετ... “0 (αη§ετ αν ιίΙΙνετ&ακη). 
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Παράρτημα 5Α 


ΕΝ: Β. 13/14. Μιιΐ3§εηίείΐν - τενετχε ΓπυΙαίίοπ Ιε$ί υχίπε βδείεπα. 


(Δεν αφορά τη Ε5 γλώσσα) 
(Δεν αφορά τη ϋΑ γλώσσα) 
(Δεν αφορά τη ΟΕ γλώσσα) 
(Δεν αφορά την ΕΙ_ γλώσσα) 
(Δεν αφορά τη ΡΡ γλώσσα) 
(Δεν αφορά τη ΙΤ γλώσσα) 
(Δεν αφορά τη ΝΙ γλώσσα) 
(Δεν αφορά τη ΡΤ γλώσσα) 
(Δεν αφορά τη ΡΙ γλώσσα) 
(Δεν αφορά τη 5ν γλώσσα) 
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Παράρτημα 5Β 

ΡΡ: 1'3<1ηιίηϊδΐΓ3ΐίοη άυ ίβιποίη ροδίΐίί ρβτ υπβ νοϊθ ςΙίίΐβΓβηΙ© άβ οθΙΙθ υΐίϋδβθ ρουΓ 13 δυάδίδηοβ 
ά'βδδ3ί βδ( 300θρΐ3ΡΙθ 

(Δεν αφορά τη Εδ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΟΑ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ϋΕ γλώσσα) 

(Δεν αφορά την ΕΙ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΕΝ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΙΤ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΝΙ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΡΤ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΡΙ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη 3Υ γλώσσα) 
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Παράρτημα 5Γ 

Ιιτ3άί3ΐίοη άθ5θ (ϋ/οιτι2 χ 1000) 

ΕΝ: Ι(Γτιίη) = - (1ϋ = 1 \Λ/ 5βο) 

ΐΓΓ3ς1ί3ηοβ (Γη\Λ//οππ2 χ 60) 

(Δεν αφορά τη Ε5 γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΟΑ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ϋΕ γλώσσα) 

(Δεν αφορά την ΕΙ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΡΡ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΙΤ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη Νί γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΡΤ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη ΡΙ γλώσσα) 

(Δεν αφορά τη 5Υ γλώσσα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Δ 

Β.26. ΔΟΚΙΜΗ ΥΠΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΛΛΜΒΑΝΟΝΤΑ1 ΑΓΙΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΛΟΣΙ1 ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ 


1. ΜΕΘΟΔΟΣ 

■ Η παρούσα μέθοδος μελέτης της υποχρόνιας τοξικότητας ουσιών λαμβανόμενων από το στόμα 
αποτελεί επανάληψη της μεθόδου ΤΟ 408 (1998) του ΟΟΣΑ. 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για την αξιολόγηση των τοξικών χαρακτηριστικών μιας χημικής ουσίας, είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί η υποχρύνια τοξικότητα της ουσίας λαμβανόμενης από το στόμα με 
επαναλαμβανόμενες δύσεις αφού πρώτα έχουν ληφθεί αρχικές πληροφορίες όσον αφορά την 
τοξικότητα της ουσίας με δοκιμασίες οξείας τοξικότητας ή τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δύσης 
28 ημερών. Με τη μελέτη 90 ημερών λαμβάνονται πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους για την υγεία 
οι οποίοι ενδεχομένως προκύψουν λόγω επαναλαμβανόμενης έκθεσης επί παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα το οποίο καλύπτει την περίοδο από την ωρίμαση μετά την αποκοπή μέχρι την ανάπτυξη έως 
την πλήρη ενηλικίωση. Από τη μελέτη θα προκύψουν στοιχεία για τις κύριες τοξικές επιπτώσεις 
καθώς και ενδείξεις για τα όργανα-στόχους και για την πιθανότητα συσσώρευσης· μπορεί επίσης να 
προκύψει εκτίμηση για ένα επίπεδο έκθεσης στο οποίο δεν παρατηρείται τοξική επίπτωση (ηο- 
ΰβ$6ΐ·νίΐ1-αι1νΕΐ-$β-εΙΤ6<;1 Ιβνεί) και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των δύσεων για 
χρόνιες-μελέτες και για τη θέσπιση κριτηρίων ασφαλείας για την έκθεση του ανθρώπου. 

Στη μέθοδο δίνεται επιπλέον έμφαση στα σημεία των νευρικών απολήξεων και από αυτήν συνάγονται 
ενδείξεις για τις επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό και στο αναπαραγωγικό σύστημα. Υπογραμμίζεται 
επίσης η ανάγκη για προσεκτική κλινική παρατήρηση των ζώων, προκειμένου να ληφθεί ο 
μεγαλύτερος δυνατός αριθμός πληροφοριών. Η μελέτη πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισμό των 
χημικών ουσιών που διαθέτουν το δυναμικό πρόκλησης νευροτοξικών ή ανοσολογικών επιπτώσεων ή 
επιπτώσεων στα αναπαραγωγικά όργανα οι οποίες ενδεχομένως απαιτούν περαιτέρω σε βάθος 
διερεύνηση. 


Βλέπε επίσης: Γενική Εισαγωγή Μέρος Β 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δόση: είναι η χορηγούμενη ποσότητα της υπό δοκιμή ουσίας. Η δόση εκφράζεται σε βάρος (§, γπ§) ή 
σε βάρος δοκιμαζόμενης ουσίας ανά μονάδα βάρους πειραματόζωου (π.χ.Γη§/λ8), ή σε σταθερές 
συγκεντρώσεις στην τροφή (ρρπι). 

Δοσολογία: είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει τη δόση, τη συχνότητα και τη διάρκεια 
χορήγησής της. 

ΝΟΑΕΕ: πρόκειται για συντομογραφία του "ηο-οάδεΓνεά-μάνεΓδε-εΙΤεοΙ ΙενεΓ' και είναι η υψηλότερη 
δύση με την οποία δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις σχετιζόμενες με την αγωγή. 

1.3 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η υπό δοκιμή ουσία χορηγείται από το στόμα ημερησίως σε σταδιακά αυξανόμενες δόσεις σε 
αρκετές ομάδες πειραματόζωων, μία δόση ανά ομάδα για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Κατά την 
περίοδο χορήγησης της αγωγής, τα ζώα παρατηρούνται καθημερινά για την ανίχνευση σημείων 
τοξικότητας. Τα ζώα που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας υποβάλλονται σε νεκροψία και, 
στο τέλος της δοκιμασίας, τα επιζήσαντα ζώα θανατώνονται και επίσης υποβάλλονται σε νεκροψία. 
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1.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

1.4.1 Προετοιμασία των ζώων 

Χρησιμοποιούνται υγιή ζώα, τα οποία έχουν εγκλιματισθεί στις εργαστηριακές συνθήκες για 5 
τουλάχιστον ημέρες και δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενους πειραματικούς χειρισμούς. Τα 
πειραματόζωα χαρακτηρίζονται με βάση το είδος, την ποικιλία, την προέλευση, το φύλο, το βάρος 
ή/και την ηλικία. Τα πειραματόζωα κατανέμονται με τυχαία επιλογή σε ομάδες αγωγής και ομάδες 
μαρτύρων. Οι κλωβοί τοποθετούνται αε τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν επιδράσεις 
οφειλύμενες στον τρόπο τοποθέτησης. Σε κάθε ζώο αποδίδεται ένας μοναδικός αναγνωριστικός 
αριθμός. 

1.4.2 Παρασκευή των δόσεων 

Η υπό δοκιμή ουσία μπορεί να χορηγείται με καθετήρα στομάχου ή στην τροφή ή στο πόσιμο νερό. Η 
μέθοδος χορήγησης από το στόμα εξαρτάται από τον σκοπό της μελέτης και τις φυσικοχημικές 
ιδιότητες της υπό δοκιμή ουσίας. 

Όταν χρειάζεται, δημιουργείται διάλυμα ή εναιώρημα της δοκιμαζόμενης ουσίας σε κατάλληλο 
έκόοχο. Συνιστάται, όταν είναι εφικτό, να εξετάζεται πρώτα η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί υδατικό 
διάλυμα/εναιώρημα, κατόπιν διάλυμα/γαλάκτωμα σε έλαιο (π.χ. αραβοσιτέλαιο) και τέλος η διάλυση 
σε άλλα έκδοχα. Πρέπει να είναι γνωστά τα τοξικά χαρακτηριστικά των άλλων (πλήν του ύδατος) 
εκδοχών. Πρέπει να καθορίζεται η σταθερότητα της δοκιμαζόμενης ουσίας υπό τις συνθήκες 
χορήγησης. 

1.4.3 Συνθήκες δοκιμασίας 

1.4.3.1 Πεψομιατόζωα 

Το προτιμώμενο είδος είναι ο επίμυς (αρουραίος), παρόλο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα 
είδη τρωκτικών, π.χ. μύες. Χρησιμοποιούνται ποικιλίες νεαρών υγιών ενήλικων ζώων από αυτές που 
συνήθως χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια. Τα θηλυκά ζώα πρέπει να μην εγκυμονούν και να μην 
έχουν εγκυμονήσει στο παρελθόν. Η χορήγηση των δόσεων ξεκινά αμέσως μετά τον απογαλακτισμό 
και, οπωσδήποτε, πριν τα ζώα φθάσουν σε ηλικία εννέα εβδομάδων. Στην αρχή της μελέτης, η 
διαφορά βάρους ανάμεσα στα χρησιμοποιούμενα ζώα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ± 20 % του μέσου 
βάρους κάθε φύλου. Όταν η μελέτη διενεργείται ως προκαταρκτική μελέτη για μακρόχρονη μελέτη 
χρόνιας τοξικότητας, πρέπει και στις δύο μελέτες να χρησιμοποιηθούν ζώα ίδιας ποικιλίας και 
προέλευσης. 

1.4.3.2 Αριθμός και φύλο 


Για κάθε δύση (επίπεδο) χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 20 ζώα (δέκα θηλυκά και δέκα αρσενικά). 
Εάν σχεδιάζονται θανατώσεις κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ο αριθμός αυξάνεται ανάλογα με τον 
αριθμό των ζώων που πρόκειται να θανατωθούν πριν την ολοκλήρωση της μελέτης. Με βάση όσα 
είναι ήδη γνωστά για τη χημική ουσία ή άλλη ουσία που εμφανίζει σημαντικές με αυτήν αναλογίες, 
εξετάζεται η περίπτωση να περιληφθεί πρόσθετη δορυφορική ομάδα δέκα ζώων (πέντε ανά φύλο), 
στην ομάδα των μαρτύρων και στην ομάδα της υψηλότερης δόσης για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι 
τοξικές επιπτώσεις εμμένουν ή αναστρέφονται μετά την περίοδο της αγωγής. Η διάρκεια της μετά 
την αγωγή περιόδου καθορίζεται με κατάλληλο τρόπο, ανάλογα με τις επιπτώσεις που θα 
παρατηρηθούν. 
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1.4.3.3 ^όσεις 


Χρησιμοποιούνται τρεις τουλάχιστον διαφορετικές Λύσεις και ένα; μάρτυρας, πλην των περιπτώσεων 
όπου εκτελείται οριακή δοκιμή (βλέπε 1.4.3.4). Η επιλογή των δόσεων μπορεί να βασιστεί στα 
αποτελέσματα μελετών επαναλαμβανόμενης δόσης ή εντοπισμού εύρους τιμών και πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα τοξικολογικά και τοξικοκινητικά δεδομένα που αφορούν τη 
δοκιμαζόμενη ουσία ή συναφείς ουσίες. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι φυσικοχημικές ιδιότητες 
ή οι βιολογικές επιπτώσεις της δοκιμαζόμενης ουσίας δεν το επιτρέπουν, η υψηλότερη δόση 
επιλέγεται με σκοπό να επιφέρει τοξικότητα αλλά όχι τον θάνατο ή έντονη οδύνη. Επιλέγεται σειρά 
ελαττούμενων δύσεων έτσι ώστε αφενός να καταδειχθεί η σχέση της απόκρισης με τη δύση και 
αφετέρου η χαμηλότερη δόση να αποτελεί επίπεδο έκθεσης χωρίς τοξική επίδραση (ΝΟΑΕΕ). 
Συχνά, η καλύτερη επιλογή για τον καθορισμό των ελαττούμενων δύσεων είναι τα υποδιπλάσια ή 
υποτετραπλάσια διαστήματα μεταξύ δόσεων και πολλές φορές είναι προτιμότερο να προστεθεί μια 
τέταρτη ομάδα δοκιμασίας παρά να είναι τα- διαστήματα μεταξύ των δύσεων εξαιρετικά μεγάλα 
(π.χ. με συντελεστή μεγαλύτερο από 6 έως 10). 


Οι μάρτυρες είναι ομάδα μη υποβαλλόμενη σε αγωγή ή ομάδα προοριζύμενη για τον έλεγχο του 
εκδόχου. εφόσον χρησιμοποιείται έκδοχο για τη χορήγηση της δοκιμαζόμενης ουσίας. Εκτός από το 
ότι δεν τους χορηγείται η υπό δοκιμή ουσία, κατά τα άλλα οι μάρτυρες υπύκεινται στους ίδιους 
ακριβώς χειρισμούς με τα ζώα των ομάδων αγωγής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται έκδοχο, ο 
όγκος εκδόχου που χορηγείται στους μάρτυρες είναι ο μεγαλύτερος που χρησιμοποιείται στις ομάδες 
αγωγής. Όταν η δοκιμαζόμενη ουσία χορηγείται μέσα στην τροφή, και προκαλεί μείωση της 
πρόσληψης τροφής, τότε ίσως είναι χρήσιμη μια επιπλέον ομάδα μαρτύρων υποβαλλόμενη στην ίδια 
δίαιτα προκειμένου να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της μείωσης για γευστικούς λόγους και της μείωσης 
λόγω τοξικολογικής επίδρασης στο δοκιμαστικό μοντέλο. 

Εξετάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του εκδόχου και άλλων προσθέτων, όπου 
χρησιμοποιούνται: επιπτώσεις στην απορρόφηση, στην κατανομή, στο μεταβολισμό ή στην 
κατακράτηση της υπό δοκιμή ουσίας, επιπτώσεις στις χημικές ιδιότητες της υπό δοκιμή ουσίας οι 
οποίες μπορούν να μεταβάλουν τα τοξικά χαρακτηριστικά της και επιπτώσεις στην κατανάλωση 
τροφής ή ύδατος ή στη διατροφική κατάσταση των ζώων. 


1.4.3.4 Οριακή όυκιμή 


Εάν δοκιμή με δόση ισοδύναμη τουλάχιστον με 1000 πΐ£Λ£ βάρους σώματος/ημέρα, με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στη συνέχεια, δεν προκαλέσει εμφανείς τοξικές επιπτώσεις, και εφόσον δεν 
αναμένεται η εμφάνιση τοξικότητας με βάση στοιχεία για ουσίες παρόμοιας δομής, τότε μπορεί να 
κριθεί ως μη αναγκαία η εκτέλεση πλήρους μελέτης με τρεις διαφορετικές δόσεις. Η οριακή δοκιμή 
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεδομένα που αφορούν την έκθεση του ανθρώπου 
δείχνουν ότι είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί υψηλότερη δόση. 

1.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1.5.1 Χορήγηση των δόσεων 


Στα ζώα χορηγείται η υπό δοκιμή ουσία καθημερινά, εφτά ημέρες την εβδομάδα επί 90 ημέρες. Κάθε 
άλλο καθεστώς χορήγησης, π.χ. πέντε ημέρες την εβδομάδα, πρέπει να αιτιολογείται. Οταν η υπό 
δοκιμή ουσία χορηγείται στα ζώα με καθετήρα, χορηγείται σε εφάπαξ δόση με στομαχικό σωλήνα ή 
με άλλη κατάλληλη διασωλήνωση. Ο μέγιστος όγκος υγρού που μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ 
εξαρτάται από το μέγεθος του πειραματόζωου. Ο όγκος δεν υπερβαίνει το I γπΙ/ΙΟΟ^ βάρους σώματος, 
εκτός από τις περιπτώσεις υδατικών διαλυμάτων όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
2 γπΙ/ΙΟΟι; βάρους σώματος. Με εξαίρεση τις ερεθιστικές ή διαβρωτικές ουσίες οι οποίες κανονικά 
εμφανίζουν εντονότερες επιπτώσεις σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, οι διαφοροποιήσεις στον όγκο 
πρέπει να ελαχιστοποιούνται με προσαρμογή της συγκέντρωσης ώστε να διασφαλίζεται σταθερός 
όγκος σε ύλες τις δύσεις. 


Για τις ουσίες που χορηγούνται μέσω της τροφής ή του πόσιμου ύδατος, μεριμνάται ώστε οι 
απαιτούμενες ποσότητες της υπό δοκιμή ουσίας να μην επηρεάζουν την κανονική διατροφική ή 
υδατική ισορροπία. Όταν η υπό δοκιμή ουσία χορηγείται με την τροφή, χρησιμοποιείται είτε η 
σταθερή συγκέντρωση στην τροφή (ρριτι) είτε η σταθερή δύση εκφρασμένη επί του βάρους του 
σώματος του ζώου. Άλλος εναλλακτικός τρόπος, εάν χρησιμοποιηθεί, ορίζεται με λεπτομέρειες. Για 
ουσίες που χορηγούνται με καθετηρίαση, η χορήγηση γίνεται τις ίδιες περίπου ώρες κάθε ημέρα και 
οι δόσεις προσαρμόζονται ώστε η δύση σε αναλογία με το βάρος σώματος του ζώου να διατηρείται 
σταθερή. Όταν η μελέτη 90 ημερών διενεργείται ως προκαταρκτική μελέτη για μακρόχρονη μελέτη 
χρόνιας τοξικότητας, χρησιμοποιείται και στις δύο μελέτες παρόμοια δίαιτα. 




ΦΕΚ755 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


9979 


1.5.2 Παρατηρήσεις 

Η ελάχιστη περίοδος παρατήρησης είναι 90 ημέρες. Τα ζώα των δορυφορικών ομάδων που έχουν 
προβλεφΟκί για μετέπειτα παρατήρηση κρατούνται για ορισμένο χρόνο χωρίς αγωγή για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον οι τοξικές επιπτώσεις παραμένουν ή έχουν εκλείψει. 


Τα ζώα υποβάλλονται σε γενική κλινική παρατήρηση τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, κατά 
προτίμηση την ίδια ώρα, με συνεκτίμηση του σημείου αιχμής των επιπτώσεων που αναμένονται μετά 
τη χορήγηση της δόσης. Καταγράφεται η κλινική κατάσταση των ζώων. Τουλάχιστον δύο φορές την 
ημέρα, συνήθως στην αρχή και στο τέλος κάθε ημέρας, όλα τα ζώα εςετάζονται για σημεία 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. 


Τουλάχιστον μία φορά πριν την πρώτη έκθεση (ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση κάθε 
πειραματόζωου με την προ της δοκιμής κατάστασή του), και μία φορά την εβδομάδα στη συνέχεια, 
εκτελείται λεπτομερής κλινική παρατήρηση όλων των ζώων. Οι παρατηρήσεις γίνονται εκτός των 
κλωβών, κατά προτίμηση στο ίδιο πάντα μέρος και την ίδια περίπου ώρα κάθε φορά. Καταγράφονται 
προσεκτικά, κατά προτίμηση με βάση κάποιο σύστημα βαθμολόγησης, που έχει οριστεί από το 
εργαστήριο. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να είναι ελάχιστες οι διαφορές στις συνθήκες 
παρατήρησης. Τα συμπτώματα που καταγράφονται περιλαμβάνουν, μεταςύ άλλων, μεταβολές στο 
δέρμα και στο τρίχωμα, στους οφθαλμούς και στους βλεννογόνους υμένες, εμφάνιση εκκρίσεων και 
απεκκρίσεων και αυτόνομης δραστηριότητας (π.χ.δακρύρροια, όρθωση τριχών, μέγεθος οφθαλμικής 
κύρης, ασύνηθης αναπνοή). Τυχόν μεταβολές στο βάδισμα, στη στάση του σώματος ή στην 
ανταπόκριση στο χειρισμό καθώς και εμφάνιση κλονικών ή τονικών κινήσεων, στερεοτυπίας (π.χ. 
υπερβολική αυτοπεριποίηση, επαναλαμβανόμενη κυκλική βάδιση) ή παράξενης συμπεριφοράς (π.χ. 
αυτοακρωτηριασμός, οπισθοβάδιση) καταγράφονται επίσης(Ι). 

Η οφθαλμολογική εξέταση, με χρήση οφθαλμοσκοπίου ή ισοδύναμου κατάλληλου εςοπλισμού, 
διενεργείται πριν από τη χορήγηση της υπό δοκιμή ουσίας και στο τέλος της μελέτης, κατά 
προτίμηση σε όλα τα ζώα, τουλάχιστον όμως στις ομάδες υψηλής δόσης και στις ομάδες των 
μαρτύρων. Εάν διαπιστωθούν μεταβολές στους οφθαλμούς, εξετάζονται όλα τα ',ώα. 

Κατά το τέλος της περιόδου έκθεσης και οπωσδήποτε όχι πριν την 11η εβδομάδα, εκτελείται 
αξιολόγηση της αισθητηριακής ανταπόκρισης σε διαφορετικών ειδών ερεθίσματα (1) (π.χ. 
ακουστικά, οπτικά και ιδιοδεκτικά ερεθίσματα) (2), (3), (4), αξιολόγηση της δύναμης λαβής (5) και 
αξιολόγηση της μυϊκής δραστηριότητας (6). Λεπτομερέστερη περιγραφή των διαδικασιών που 
μπορούν να ακολουθηθούν δίνονται στις αντίστοιχες βιβλιογραφικές παραπομπές. Εναλλακτικές 
διαδικασίες, διαφορετικές από τις περιγραφόμενες στις βιβλιογραφικές παραπομπές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επίσης. 

Είναι δυνατόν να παραλειφθούν οι παρατηρήσεις για λειτουργικές διαταραχές, οι οποίες εκτελούνται 
κατά το τέλος της μελέτης όταν υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά δεδομένα από άλλες μελέτες και δεν 
έχουν διαπιστωθεί λειτουργικές ανωμαλίες κατά τις καθημερινές κλινικές παρατηρήσεις. 

Κατ'εξαίρεση, τέτοιες παρατηρήσεις μπορούν επίσης να παραλειφθούν για τις ομάδες οι οποίες 
εμφανίζουν σημεία τοξικότητας τέτοιας έντασης ώστε να επηρεάζεται σημαντικά η εκτέλεση της 
λειτουργικής δοκιμασίας. 


1.5.2.1 Βάρος σώματος και κατανάλωση τροφής ϋόατος 


Τα ζώα ζυγίζονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η κατανάλωση τροφής μετρείται σε 
εβδομαδιαία τουλάχιστον βάση. Εάν η υπό δοκιμή ουσία χορηγείται στο πόσιμο νερό, η κατανάλωση 
ύδατος επίσης μετρείται σε εβδομαδιαία τουλάχιστον βάση. Η κατανάλωση ύδατος πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη στις μελέτες με χορήγηση της ουσίας στην τροφή ή με καθετηρίαση κατά τις 
οποίες η δραστηριότητα πόσης μπορεί να μεταβληθεί. 
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1.5.2.2 Αιματολογικές εξετάσεις και κλινική βιοχημεία 


Τα δείγματα αίματος λαμβάνονται από ένα συγκεκριμένο σημείο και αποθηκεύονται, κατά 
περίπτωση, υπό κατάλληλες συνθήκες. Στο τέλος της περιόδου δοκιμής, τα δείγματα συλλέγυνται 
αμέσως πριν τη διαδικασία θανάτωσης των ζώων ή στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. 


Στο τέλος της περιόδου δοκιμής και αφού έχουν συλλεχθεί τυχόν ενδιάμεσα δείγματα αίματος 
εκτελούνται οι εξής αιματολογικές εξετάσεις: μέτρηση αιματοκρίτη, συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης, 
αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκών αιμοσφαιρίων και διαφορικού λευκοκυτταρικού τύπου, 
αριθμού αιμοπεταλίων και μέτρηση του χρόνου/δυναμικού πήξης του αίματος. 


Κλινικός βιοχημικός προσδιορισμός για τη διερεύνηση κύριων τοξικών επιπτώσεων στους ιστούς και 
ειδικότερα για επιπτώσεις στο νεφρό και στο ήπαρ εκτελείται στα δείγματα αίματος που λαμβάνονται 
από κάθε ζώο ακριβώς πριν τη διαδικασία θανάτωσης ή στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής 
(εξαιρούνται τα ετοιμοθάνατα ζώα ή/και όσα έχουν στο μεταξύ πεθάνει). Οπως και για τις 
αιματολογικές εξετάσεις, για τις κλινικές βιοχημικές δοκιμές εκτελούνται ενδιάμεσες αιματοληψίες. 
Συνιστάται να παραμένουν νηστικά τα ζώα τη νύχτα που προηγείται της αιματοληψίας.* Στο πλάσμα ή 
στον ορό προσδιορίζονται οπωσδήποτε τα εξής: νάτριο, κάλιο, γλυκόζη, συνολική χοληστερίνη, 
ουρία, άζωτο ουρίας του αίματος, κρεατινίνη, συνολική πρωτεΐνη και αλβουμίνη και περισσότερα από 
δύο ένζυμα ενδεικτικά των ηπατοκυτταρικών επιπτώσεων (όπως η αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, η 
αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος, η αλκαλική φωσφατάση, η γ-γλουταμυλοτρανσπεπτιδάση 
και η δεσυδρογονάση της σερβιτόλης). Μετρήσεις πρόσθετων ενζύμων (ηπατικής ή άλλης 
προέλευσης) και οξέων της χολής, οι οποίες μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες υπό 
ορισμένες συνθήκες, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν. 


Προαιρετικά, κατά την τελευταία εβδομάδα της μελέτης, μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες 
αναλύσεις ούρων σε δείγματα τα οποία συλλέγονται σε προκαθορισμένο χρόνο: εμφάνιση, όγκος, 
οσμωτική ικανότητα ή ειδικό βάρος, ρΗ, πρωτεΐνη, γλυκόζη και αίμα/αιματοκύτταρα. 


Επιπλέον, εξετάζεται κατά πόσο είναι σκόπιμο να μελετηθούν οι ορολογικοί δείκτες για τις γενικής 
φύσεως βλάβες που έχουν υποστεί οι ιστοί. Άλλοι προσδιορισμοί που εκτελούνται εάν οι γνωστές 
ιδιότητες της υπό δοκιμή ουσίας μπορούν να επηρεάσουν ή υπάρχει η υποψία ότι επηρεάζουν 
σχετικά μεταβολικά προφίλ περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό ασβεστίου, φωσφόρου, τριγλυκεριδίων 
μετά από νηστεία, ειδικών ορμονών, μεθαιμοσφαιρίνης και χολινεστεράσης. Αυτοί οι προσδιορισμοί 
εκτελούνται για χημικές ουσίες ορισμένων κατηγοριών ή κατά περίπτωση. 


Γενικά, απαιτείται ευέλικτη προσέγγιση, εξαρτώμενη από τα είδη και την παρατηρούμενη ή/και 
αναμενόμενη επίπτωση μιας δεδομένης ουσίας. 


Εάν τα ιστορικά στοιχεία αναφοράς δεν είναι κατάλληλα, εξετάζεται κατά πόσο χρειάζεται να 
προσδιοριστούν οι αιματολογικές και κλινικές βιοχημικές μεταβλητές πριν αρχίσει η χορήγηση της 
ουσίας. Κατά κανόνα, δεν συνιστάται προσδιορισμός αυτών των δεδομένων πριν τη χορήγηση της 
αγωγής (7). 


(I) Για πολλές μετρήσεις στον ορό και στο πλάσμα, ιδίως για τη γλυκόζη, προτιμάται η ολονύκτια 
νηστεία. Κυριότερος λόγος γΐαυτό είναι ότι η αυξημένη διακύμανση των τιμών, αναπόφευκτη αν τα ζώα 
δεν υποβληθούν σε νηστεία, θα τείνει να καλύψει λεπτότερες επιπτώσεις και να δυσχεράνει την ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων. Η ολονύκτια όμως νηστεία μπορεί να επηρεάσει τον γενικό μεταβολισμό των ζώων 
και, ιδίως στις μελέτες όπου η ουσία χορηγείται στη δίαιατα, μπορεί να διαταράξει την ημερήσια έκθεση 
στη δοκιμαζόμενη ουσία. Όταν επιλέγεται ολονύκτια νηστεία, ο κλινικός βιοχημικός προσδιορισμός 
πρέπει να εκτελείται μετά τη διεξαγωγή των λειτουργικών παρατηρήσεων. 
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1.5.2.3 Μακροσκοπική νεκροψία 


Ολα τα ζώα της μελέτης υποβάλλονται σε πλήρη μακροσκοπική νεκροψία που περιλαμβάνει 
προσεκτική εξέταση της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος, όλων των φυσικών στομίων του 
σώματος καθώς επίσης και της κρανιακής, θωρακικής και κοιλιακής κοιλότητας και του 
περιεχομένου αυτών. Το ήπαρ, οι νεφροί, τα επινεφρίδια, οι άρχεις, οι επιδιδυμίδες, η μήτρα, οι 
ωοθήκες, ο θύμος, η σπλήνα, ο εγκέφαλος και η καρδιά όλων των ζώων (εξαιρούνται τα ετοιμοθάνατα 
ή/και όσα έχουν στο μεταξύ πεθάνει) καθαρίζονται από τυχόν άλλους προσκολλημένους ιστούς, όπως 
ενδείκνυται, και ζυγίζονται υγρά αμέσως μετά την ανατομή ώστε να αποφεύγεται η ξήρανση. 


Οι ακόλουθοι ιστοί διατηρούνται σε στερεωτικό μέσο κατάλληλο και για τον τύπο ιστού και για το 
είδος ιστοπαθολογικής εξέτασης στο οποίο ενδεχομένως υποβληθεί ο εν λόγω ιστός στο μέλλον: 
ύλες οι μακροσκοπικές βλάβες, ο εγκέφαλος (αντιπροσωπευτικές περιοχές στις οποίες 
περιλαμβάνονται το άνω τμήμα του εγκεφάλου, η παρεγκεφαλίδα και ο μυελύς/γέφυρα), ο νωτιαίος 
μυελός (σε τρία επίπεδα: αυχενικός, μεσοθωρακικός και οσφυϊκός), η υπόφυση, ο θυρεοειδής, ο 
παραθυρεοειδής, ο θύμος, ο οισοφάγος, οι σιελογόνοι αδένες, ο στόμαχος, το λεπτό και το παχύ 
έντερο (συμπεριλαμβανομένων των κηλίδων του Ρεγετ), το ήπαρ, το πάγκρεας, οι νεφροί, τα 
επινεφρίδια, η σπλήνα, η καρδιά, η τραχεία και οι πνεύμονες (για να διατηρηθούν κατ'αρχάς 
διογκώνονται με το στερεωτικό και κατόπιν βυθίζονται σε αυτό), η αορτή, οι γονάδες, η μήτρα, τα 
βοηθητικά γεννητικά όργανα, ο μαστικός αδένας θήλεος, ο προστάτης, η ουροδόχος κύστη, η 
χοληδόχος κύστη, οι λεμφαδένες (κατά προτίμηση ένας λεμφαδένας που καλύπτει την οδό 
χορήγησης και ένας άλλος, απομακρυσμένος ως προς την οδό χορήγησης, ο οποίος καλύπτει τις 
επιπτώσεις στη συστηματική κυκλοφορία), το περιφερειακό νεύρο (ισχιακό ή κνημιαίο) κατά 
προτίμηση κοντά στον μυ, τμήμα του μυελού οστού (ή/και νωπός μυελός οστού λαμβανόμενος με 
αναρρόφηση), δέρμα και οφθαλμοί (εάν έχουν παρατηρηθεί αλλαγές κατά τις οφθαλμολογικές 
εξετάσεις), Κλινικά και άλλα ευρήματα ενδεχομένως υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να εξεταστούν και 
άλλοι πρόσθετοι ιστοί. Διατηρούνται επίσης και όλα τα όργανα τα οποία, με βάση τις ήδη γνωστές 
ιδιότητες της δοκιμαζόμενης ουσίας, ενδέχεται να αποτελούν όργανα στόχους. 


1.5.2.4 Ιστοπαθολογία 


Διεξάγεται πλήρης ιστοπαθολογική εξέταση στα διατηρημένα όργανα και στους ιστούς όλων των 
ζώων που ανήκουν στις ομάδες των μαρτύρων και στις ομάδες υψηλής δόσης. Οι εν λόγω εξετάσεις 
επεκτείνονται στα ζώα των ομάδων όλων των άλλων δόσεων εάν στην ομάδα υψηλής δόσης έχουν 
παρατηρηθεί αλλαγές σχετιζόμενες με την αγωγή. 


Εξετάζονται ύλες οι μακροσκοπικές βλάβες. 


Όταν χρησιμοποιείται δορυφορική ομάδα, εκτελείται ιστοπαθολογική εξέταση στους ιστούς και στα 
όργανα τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι εμφανίζουν επιπτώσεις στις ομάδες που υποβάλλονται σε 
αγωγή. 

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Για κάθε ζώο παρέχονται αναλυτικά στοιχεία. Επιπλέον, όλα τα δεδομένα καταγράφονται συνοπτικά 
σε πίνακες, όπου εμφαίνονται, για κάθε ομάδα δοκιμής ο αριθμός των ζώων στην αρχή της 
δοκιμασίας, ο αριθμός των ζώων που βρέθηκαν νεκρά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ή 
θανατώθηκαν για ανθρωπιστικούς λόγους και ο χρόνος θανάτου ή θανάτωσης, ο αριθμός αυτών που 
εμφάνισαν τοξικότητα, περιγραφή των συμπτωμάτων τοξικότητας (χρόνος εμφάνισης, διάρκεια και 
σοβαρότητα των τοξικών επιπτώσεων), αριθμός ζώων που εμφανίζουν βλάβες, τι είδους βλάβες και 
ποσοστό ζώων που εμφανίζουν κάθε είδους βλάβη. 

Τα αριθμητικά αποτελέσματα αξιολογούνται με κατάλληλη και γενικώς αποδεκτή στατιστική μέθοδο. 
Οι στατιστικές μέθοδοι και τα προς ανάλυση δεδομένα επιλέγονται κατά το σχεδίασμά της μελέτης. 
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2.2 ΕΚ.ΘΕΣΗ 

Η έκθεση με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

2.2.1 \ πό δοκιμή ουσία: 

— φυσική μορφή, καθαρότητα και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

— αναγνωριστικά στοιχεία 

— έκδυχυ (όπου απαιτείται): αιτιολόγησή της επιλογής του εκόόχου, όταν δεν είναι το νερό. 

2.2.2 Είδος πειραματόζωου 

— χρησιμοποιηθέν είδος/φυλή· 

— αριθμό, ηλικία και φύλο των ζώων· 

— προέλευση, συνθήκες στέγασης, δίαιτα, κλπ- 

— βάρος κάθε ζώου στην αρχή της δοκιμασίας. 

2.2.3 Συνθήκες δοκιμής: 

— σκεπτικό επιλογής των δόσεων· 

— λεπτομέρειες σχηματισμού της υπό δοκιμή ουσίας/της προετοιμασίας της τροφής, επιτευχθείσα 
συγκέντρωση, σταθερότητα και ομογένεια του παρασκευάσματος· 

— λεπτομέρειες για τη χορήγηση της υπό δοκιμή ουσίας· 

— πραγματικές δόσεις (Γη§/1ί§ βάρους σώματος/ημέρα) και συντελεστής μετατροπής της 
συγκέντρωσης (ρριυ) της υπό δοκιμή ουσίας στην τροφή ή στο πόσιμο νερό στην πραγματική 
δόση, εφόσον συντρέχει περίπτωση 

— λεπτομέρειες για την ποιότητα της τροφής και του νερού. 

2.2.4 Αποτελέσματα: 

— βάρος σώματος και αλλαγές βάρους σώματος- 

— κατανάλωση τροφής και κατανάλωση ύδατος, εφόσον εφαρμόζεται· 

— δεδομένα τοξικών αποκρίσεων ανά δόση και φύλο, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων τοξικότητας· 

— φύση, σοβαρότητα και διάρκεια των κλινικών παρατηρήσεων (είτε είναι αναστρέψιμες είτε όχι)· 

— αποτελέσματα οφθαλμολογικής εξέτασης· 

— αξιολόγηση αισθητηριακής δραστηριότητας, δύναμης λαβής και κινητικής δραστηριότητας (όταν 
υπάρχουν)· 

— αιματολογικές δοκιμασίες με σχετικές τιμές αναφοράς· 

— κλινικές βιοχημικές εξετάσεις με σχετικές τιμές αναφοράς- 

— τελικό βάρος σώματος, βάρος οργάνων και λόγος βάρους οργάνων/βάρος σώματος- 

— ευρήματα νεκροψίας- 

— λεπτομερής περιγραφή όλων των ιστοπαθολογικών ευρημάτων· 

— στοιχεία απορρόφησης εάν είναι διαθέσιμα- 

— στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, όταν αυτό είναι δυνατό- 
Σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 

Συμπεράσματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Ε 

1ί.27. ΔΟΚΙΜΗ ΥΠΟΧΡΟΜ.ΑΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΛΝΟΝΤΛΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ 


ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΑΓΙΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ 

ΣΕ ΜΗ ΤΡΩΚΤΙΚΑ 


1. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η περιγραφόμενη μέθοδος δοκιμής της υποχρόνιας τοξικότητας ουσιών λαμβανόμενων από το στόμα 
αποτελεί αντιγραφή της μεθόδου ΤΟ 409 (1998) του ΟΟΣΑ. 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για την αξιολόγηση των τοξικών χαρακτηριστικών μιας ουσίας, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η 
υποχρόνια τοξικότητα της ουσίας λαμβανόμενης από το στόμα με επαναλαμβανόμενες δύσεις αφού 
πρώτα έχουν ληφθεί αρχικές πληροφορίες όσον αφορά την τοξικότητα της ουσίας με δοκιμασίες 
οξείας τοξικότητας ή τοξικότητας επαναλαμβανόμενης δόσης 28 ημερών. Με τη μελέτη 90 ημερών 
λαμβάνονται πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους για την υγεία οι οποίοι ενδεχομένως προκύψουν 
λόγω επαναλαμβανόμενης έκθεσης κατά το χρονικό διάστημα ταχείας ανάπτυξης και έως την αρχή 
της ενηλικίωσης. Από τη μελέτη θα προκύψουν στοιχεία για τις κύριες τοξικές επιπτώσεις καθώς και 
ενδείξεις για τα όργανα-στοχους και για την πιθανότητα συσσώρευσης- μπορεί επίσης να προκόψει 
εκτίμηση για ένα επίπεδο έκθεσης στο οποίο δεν παρατηρείται τοξική επίπτωση (ηο-οΟϊεΓνίΐΙ- 
αάνεΓϊε-ΒίΤεςΐ Ιενεί) και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των δόσεων για χρόνιες 
μελέτες και για τη θέσπιση κριτηρίων ασφαλείας για την έκθεση του ανθρώπου. 

Η μέθοδος δοκιμής επιτρέπει τον προσδιορισμό σε μη τρωκτικά των παρενεργείων από την έκθεση 
σε χημικές ουσίες και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο: 

όταν οι παρατηρούμενες σε άλλες μελέτες επιπτώσεις υποδεικνύουν την ανάγκη για 
διασάφηση/χαρακτηρισμό σε ένα δεύτερο είδος, μη τρωκτικό, ή 

όταν μελέτες τοξικυκινητικότητας δείχνουν ότι η χρήση ενός ειδικού είδους το οποίο δεν 
ανήκει στα τρωκτικά, είναι η καταλληλότερη επιλογή εργαστηριακού ζώου, ή 

όταν άλλοι ειδικοί λόγοι αιτιολογούν τη χρήση μη τρωκτικού είδους. 


Βλ. επίσης Γενική Εισαγωγή Μέρος Β. 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δόση: είναι η χορηγούμενη ποσότητα δοκιμαζόμενης ουσίας. Η δόση εκφράζεται σε βάρος (§, σι ν’) ή 
σε βάρος δοκιμαζόμενης ουσίας ανά μονάδα βάρους πειραματόζωου (π.χ.Γη^/Ιν^)» Π σε σταθερές 
συγκεντρώσεις στη δίαιτα (ρρπι). 

Δοσολογία: είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει τη δόση, τη συχνότητα και τη διάρκεια 
χορήγησής της. 

ΝΟΑΕΕ: πρόκειται για συντομογραφία του "ηο-οίκεΓνεά-Εάνβι-ϊε-βΙΤευΙ ΙενεΓ' και είναι η υψηλότερη 
δύση στην οποία δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις σχετιζόμενες με την αγωγή. 

1.3 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η δοκιμαζόμενη ουσία χορηγείται από το στόμα ημερησίως σε σταδιακά αυξανόμενες δύσεις σε 
αρκετές ομάδες πειραματόζωων, μία δύση (ένα επίπεδο συγκέντρωσης) ανά ομάδα για χρονικό 
διάστημα 90 ημερών. Κατά την περίοδο χορήγησης της αγωγής, τα ζώα παρατηρούνται εντατικά για 
την ανίχνευση σημείων τοξικότητας. Τα ζώα που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας 
υποβάλλονται σε νεκροψία και, στο τέλος της δοκιμασίας, τα επιζήσαντα ζώα θανατώνονται και 
επίσης υποβάλλονται σε νεκροψία. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


9985 


1.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

1.4.1 Επιλογή είδους πειραματόζωου 

Το συνήθως χρησιμοποιούμενο είδος μη τρωκτικού πειραματόζωου είναι ο σκύλος, και πρέπει να 
είναι καθορισμένης ποικιλίας συχνά χρησιμοποιείται το εγγλέζικο λαγωνικό (όβα^Ιε). Άλλα είδη 
όπως ο χοίρος και τα χοιρίδια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. Η χρήση πρωτευόντων 
θηλαστικών δεν συνιστάται και θα πρέπει να αιτιολογείται. Χρησιμοποιούνται νεαρά υγιή ζώα και 
στην περίπτωση του σκύλου η αγωγή ξεκινά κατά προτίμηση στην ηλικία των 4-6 μηνών και όχι 
αργότερα από την ηλικία των 9 μηνών. Όταν η μελέτη διενεργείται ως προκαταρκτική μελέτη για 
μακρόχρονη μελέτη χρόνιας τοξικότητας πρέπει και στις δύο μελέτες να χρησιμοποιηθούν το ίδιο 
είδος και ποικιλία. 

1.4.2 Προετοιμασία των ζώων 

Χρησιμοποιούνται νεαρά υγιή ζώα, τα οποία έχουν εγκλιματισθεί στις εργαστηριακές συνθήκες και 
δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενους πειραματικούς χειρισμούς. Η διάρκεια εγκλιματισμού 
εξαρτάται από το είδος και την προέλευσή του. Συνιστάται χρόνος τουλάχιστον 5 ημερών για 
σκύλους ή χοίρους που έχουν ανατραφεί για το σκοπό αυτό σε μόνιμη αποικία και τουλάχιστον 
2 εβδομάδων για τα ζώα εξωτερικής προέλευσης. Τα πειραματόζωα χαρακτηρίζονται με βάση. το 
είδος, την ποικιλία, την προέλευση, το φύλο, το βάρος ή/και την ηλικία. Τα πειραματόζωα 
κατανέμονται με τυχαία επιλογή σε ομάδες αγωγής και ομάδες μαρτύρων. Οι κλωβοί διατάσσονται με 
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν πιθανές επιδράσεις οφειλόμενες στη θέση των κλωβών. Σε 
κάθε ζώο αποδίδεται ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός. 

1.4.3 Παρασκευή των δόσεων 

Οι υπό δοκιμή ουσίες μπορεί να χορηγούνται μέσα στην τροφή ή στο πόσιμο νερό, με στομαχική 
καθετηρίαση ή σε κάψουλες. Η μέθοδος χορήγησης από το στόμα εξαρτάται από τον σκοπό της 
μελέτης και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του υλικού της δοκιμής. 

Όταν χρειάζεται, όημιουργείται διάλυμα ή εναιώρημα της δοκιμαζόμενης ουσίας σε κατάλληλο 
έκόοχο. Συνιστάται, όταν είναι εφικτό, να εξετάζεται πρώτα η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί υδατικό 
διάλυμα/εναιώρημα, κατόπιν διάλυμα/γαλάκτωμα σε έλαιο (π.χ. αραβοσιτέλαιο) και τέλος η διάλυση 
σε άλλα έκδοχα. Πρέπει να είναι γνωστά τα τοξικά χαρακτηριστικά των άλλων (πλην του ύδατος) 
εκδοχών. Πρέπει να προσδιορίζεται η σταθερότητα της δοκιμαζόμενης ουσίας στις συνθήκες 
χορήγησης. 

1.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1.5.1 Αριθμός και ηλικία των ζώων 


Για κάθε δόση χρησιμοποιούνται 1 τουλάχιστον 8 ζώα (τέσσερα θηλυκά και τέσσερα αρσενικά). Εάν 
προβλέπονται θανατώσεις κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ο αριθμός αυξάνεται ανάλογα κατά τον 
αριθμό των ζώων που πρόκειται να θανατωθούν πριν την ολοκλήρωση της μελέτης. Ο αριθμός ζώων 
με την ολοκλήρωση της μελέτης πρέπει να είναι επαρκής για ουσιαστική αξιολόγηση των ταξικών 
επιπτώσεων. Με βάση όσα είναι ήδη γνωστά για τη χημική ουσία ή άλλη ουσία ανάλογη αυτής, 
πρέπει να εξετάζεται η περίπτωση να περιληφθεί πρόσθετη δορυφορική ομάδα 8 ζώων (τεσσάρων ανά 
φύλο), στην ομάδα των μαρτύρων και στην ομάδα της υψηλότερης δύσης για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον οι τοξικές επιπτώσεις εμμένουν ή αναστρέφονται μετά την περίοδο της αγωγής. Η διάρκεια 
της μετά την αγωγή περιόδου καθορίζεται με κατάλληλο τρόπο, ανάλογα με τις επιπτώσεις που θα 
παρατηρηθούν. 
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1.5.2 Λοσολογία 


Χρησιμοποιούνται τρεις τουλάχιστον διαφορετικές δόσεις και ταυτόχρονα ένας μάρτυρας, εκτός από 
τις περιπτώσεις οριακής δοκιμής (βλέπε 1.5.3). Η επιλογή των δύσεων μπορεί να βασιστεί στα 
αποτελέσματα μελετών επαναλαμβανόμενης δύσης ή εντοπισμού εύρους τιμών και πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα τοξικολογικά και τοξικοκινητικά δεδομένα που αφορούν τη 
δοκιμαζόμενη ουσία ή συναφείς ουσίες. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι φυσικοχημικές ιδιότητες 
ή οι βιολογικές επιπτώσεις της δοκιμαζόμενης ουσίας δεν το επιτρέπουν, η υψηλότερη δόση 
επιλέγεται με σκοπό να επιφέρει τοξικότητα αλλά όχι τον θάνατο ή έντονη οδύνη. Επιλέγεται σειρά 
ελαττούμενων δύσεων με τρόπο ώστε αφενός να καταδειχθεί η σχέση της απόκρισης με τη δύση και 
αφετέρου η χαμηλότερη δόση να αποτελεί επίπεδο έκθεσης χωρίς ταξική επίδραση (ΝΟΑΕΙ). 
Συχνά, η καλύτερη επιλογή για τον καθορισμό των ελαττούμενων δύσεων είναι τα υποδιπλάσια ή 
υποτετραπλάσια διαστήματα μεταξύ δόσεων και πολλές φορές είναι προτιμότερο να προστεθεί μία 
τέταρτη ομάδα δοκιμασίας παρά να είναι τα διαστήματα μεταξύ των δύσεων εξαιρετικά μεγάλα 
(π.χ. με συντελεστή μεγαλύτερο από 6 έως 10). 

Η ομάδα των μαρτύρων είναι ομάδα μη υποβαλλόμενη σε αγωγή ή ομάδα ελέγχου του εκδύχου όταν 
χρησιμοποιείται έκδοχο για τη χορήγηση της δοκιμαζόμενης ουσίας. Εκτός από το ότι δεν τους 
χορηγείται η υπό δοκιμή ουσία, κατά τα άλλα οι μάρτυρες υπόκεινται στους ίδιους ακριβώς 
χειρισμούς με τα ζώα των ομάδων αγωγής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται έκδοχο, οι μάρτυρες 
λαμβάνουν το έκδοχο στον μέγιστο όγκο από αυτούς που χρησιμοποιούνται στις ομάδες που 
υποβάλλονται σε αγωγή. Όταν η δοκιμαζόμενη ουσία χορηγείται στην τροφή, και προκαλεί μείωση 
της πρόσληψης τροφής, τότε ίσως είναι χρήσιμη μια ομάδα μαρτύρων που υποβάλλεται στην ίδια 
δίαιτα προκειμένου να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της μείωσης για γευστικούς λόγους και της μείωσης 
λόγω τοςικής επίπτωσης στο δοκιμαστικό μοντέλο. 


Πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του εκδόχου και άλλων προσθέτων, όπου 
χρησιμοποιούνται: επιπτώσεις στην απορρόφηση, στην κατανομή, στο μεταβολισμό ή στην 
κατακράτηση της υπό δοκιμή ουσίας, επιπτώσεις στις χημικές ιδιότητες της υπό δοκιμή ουσίας οι 
οποίες μπορούν να μεταβάλουν τα τοξικά χαρακτηριστικά αυτής και επιπτώσεις στην κατανάλωση 
τροφής ή ύδατος ή στη διατροφική κατάσταση των ζώων. 

1.5.3 Οριακή δοκιμή 

Εάν δοκιμή με δόση ισοδύναμη τουλάχιστον με 1000 πι^/Ε^ βάρους σώματος/ημέρα, με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στη συνέχεια, δεν προκαλέσει εμφανείς τοξικές επιπτώσεις, και εφόσον δεν 
αναμένεται η εμφάνιση τοξικότητας με βάση στοιχεία για ουσίες παρόμοιας δομής, τότε μπορεί να 
κριΟεί ως μη αναγκαία η εκτέλεση πλήρους μελέτης με τρεις διαφορετικές δόσεις. Η οριακή δοκιμή 
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεδομένα που αφορούν την έκθεση του ανθρώπου 
δείχνουν ότι είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί υψηλότερη δόση. 

1.5.4 Χορήγηση των δόσεων 

Στα ζώα χορηγείται η δοκιμαζόμενη ουσία καθημερινά, εφτά ημέρες την εβδομάδα επί 90 ημέρες. 
Κάθε άλλο καθεστώς χορήγησης, π.χ. πέντε ημέρες την εβδομάδα, πρέπει να αιτιολογείται. Οταν η 
υπό δοκιμή ουσία χορηγείται στα ζώα με καθετήρα, χορηγείται σε εφάπαξ δύση με στομαχικό 
σωλήνα ή με άλλη κατάλληλη διασωλήνωση. Ο μέγιστος όγκος υγρού που μπορεί να χορηγηθεί 
εφάπαξ εξαρτάται από το μέγεθος του πειραματόζωου. Συνήθως ο όγκος πρέπει να παραμένει ο 
μικρότερος δυνατός. Με εξαίρεση τις ερεθιστικές ή όιαβρωτικές ουσίες οι οποίες κανονικά 
εμφανίζουν εντονότερα αποτελέσματα σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, οι διαφοροποιήσεις στον όγκο 
ελαχιστοποιούνται με προσαρμογή της συγκέντρωσης ώστε να διασφαλίζεται σταθερός όγκος σε 
ύλες τις δύσεις. 

Για τις ουσίες που χορηγούνται μέσω της τροφής ή του πόσιμου ύδατος, μεριμνάτε ώστε οι 
απαιτούμενες ποσότητες της υπό δοκιμή ουσίας να μην επηρεάζουν την κανονική διατροφική ή 
υδατική ισορροπία. Όταν η υπό δοκιμή ουσία χορηγείται με την τροφή, χρησιμοποιείται είτε η 
σταθερή συγκέντρωση στην δίαιτα (ρριτι) είτε η σταθερή δύση εκφρασμένη επί του βάρους του 
σώματος του ζώου. Εάν χρησιμοποιηθεί άλλος εναλλακτικός τρόπος, ορίζεται με λεπτομέρειες. Για 
ουσίες που χορηγούνται με καθετηρίαση ή με κάψουλα, η χορήγηση γίνεται τις ίδιες περίπου ώρες 
κάθε μέρα και οι δύσεις προσαρμόζονται ώστε η δύση σε αναλογία με το βάρος σώματος του ζώου να 
διατηρείται σταθερή. Όταν η μελέτη 90 ημερών διενεργείται ως προκαταρκτική μελέτη για 
μακρόχρονη μελέτη χρόνιας τοξικότητας, χρησιμοποιείται και στις δύο μελέτες παρόμοια δίαιτα. 
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1.5.5 Παρατηρήσεις 


Η ελάχιστη περίοδος παρατήρησης είναι 90 ημέρες. Τα ζώα των δορυφορικών ομάδων που έχουν 
πρυβλεφϋεί για παρατηρήσεις των επακόλουθων επιπτώσεων διατηρούνται για κατάλληλο χρονικό 
διάστημα χωρίς αγωγή, ώστε να εξακριβωθεί η ανάρρωση από τις ταξικές επιπτώσεις ή η εμμονή 
τους. 

Τα ζώα υποβάλλονται σε γενική κλινική παρατήρηση τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, κατά 
προτίμηση την ίδια ώρα, με συνεκτίμηση του σημείου αιχμής των συμπτωμάτων που αναμένονται 
μετά τη χορήγηση της δόσης. Καταγράφεται η κλινική κατάσταση των ζώων. Τουλάχιστον δύο φορές 
την ημέρα, συνήθως στην αρχή και στο τέλος κάθε μέρας, όλα τα ζώα εξετάζονται για σημεία 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. 


Τουλάχιστον μία φορά πριν την πρώτη έκθεση (ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση κάθε 
πειραματόζωου με την προ της δοκιμής κατάστασή του), και μία φορά την εβδομάδα στη συνέχεια, 
εκτελείται λεπτομερής κλινική παρατήρηση όλων των ζώων. Οι παρατηρήσεις γίνονται εκτός των 
κλωβών, κατά προτίμηση στο ίδιο πάντα μέρος και την ίδια περίπου ώρα κάθε φορά. Καταβάλλεται 
προσπάθεια ώστε να είναι ελάχιστες οι διαφορές στις συνθήκες παρατήρησης. Καταγράφονται 
προσεκτικά τα συμπτώματα τοξικότητας, ο χρόνος έναρξης, ο βαθμός και η διάρκεια τους. Τα 
συμπτώματα που καταγράφονται πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεταβολές στο δέρμα και 
στο τρίχωμα, στους οφθαλμούς και στους βλεννογόνους υμένες, εμφάνιση εκκρίσεων και 
απεκκρίσεων και αυτόνομης δραστηριότητας (π.χ.δακρύρροια, όρθωση τριχών, μέγεθος οφθαλμικής 
κόρης, ασυνήθης αναπνοή). Τυχόν μεταβολές στο βάδισμα, στη στάση του σώματος ή στην 
ανταπόκριση στο χειρισμό καθώς και εμφάνιση κλονικών (κινήσεις με τη μορφή νευρικού τίκ) ή 
τονικών κινήσεων, στερεοτυπίας (π.χ. υπερβολική αυτοπεριποίηση, επαναλαμβανόμενη κυκλική 
βάδιση) ή παράξενης συμπεριφοράς καταγράφονται επίσης. 

Η οφθαλμυλογική εξέταση, με χρήση οφθαλμοσκοπίου ή ισοδύναμου κατάλληλου εξοπλισμού, 
διενεργείται πριν από τη χορήγηση της υπό δοκιμή ουσίας και στο τέλος της μελέτης, κατά 
προτίμηση σε όλα τα ζώα, τουλάχιστον όμως στις ομάδες υψηλής δόσης και στις ομάδες των 
μαρτύρων. Εάν διαπιστωθούν μεταβολές στους οφθαλμούς, εξετάζονται όλα τα ζώα. 


1,5.5.1 Βάρος σώματος και κατανάλωση τροφής/ύόατος 


Τα ζώα ζυγίζονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η κατανάλωση τροφής μετρείται 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν η υπό δοκιμή ουσία χορηγείται στο πόσιμο νερό, η 
κατανάλωση ύδατος επίσης μετρείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η κατανάλωση ύδατος 
πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη στις μελέτες με χορήγηση της ουσίας στην τροφή ή με 
στομαχικό καθετηριασμό κατά τις οποίες μπορεί να σημειωθούν μεταβολές στην πόση. 


1.5.5.2 Αιματολογικές εξετάσεις και κλινική βιοχημεία 


Τα δείγματα αίματος λαμβάνονται από ένα συγκεκριμένο σημείο και αποθηκεύονται, κατά 
περίπτωση, υπό κατάλληλες συνθήκες. Στο τέλος της περιόδου δοκιμής, τα δείγματα συλλέγονται 
αμέσως πριν τη διαδικασία θανάτωσης των ζώων ή στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. 


Αιματολογικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μετρήσεις αιματοκρίτη, συγκέντρωσης 
αιμοσφαιρίνης, ερυθρών αιμοσφαιρίων, λευκών αιμοσφαιρίων και διαφορικού λευκοκυτταρικού 
τύπου, αιμοπεταλίων καθώς και μετρήσεις της πηκτικότητας του αίματος όπως είναι ο χρόνος πήξης, 
ο χρόνος προθρομβίνης ή θρομβοπλαστίνης πρέπει να εκτελούνται στην αρχή της μελέτης, κατόπιν 
ανά μήνα ή στο μέσο της μελέτης και τέλος όταν η μελέτη ολοκληρωθεί. 
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Εκτελούνται κλινικοί βιοχημικοί προσδιορισμοί χία τη διερεύνηση κύριων τοξικών επιπτώσεων 
στους ιστούς και. ειδικότερα, στο νεφρό και στο ήπαρ στα δείγματα αίματος που λαμβάνυνται από 
κάθε ζώο στην αρχή της μελέτης, κατόπιν ανά μήνα ή στο μέσο της μελέτης και τέλος όταν λήξει το 
χρονικό διάστημα της μελέτης. Εξετάζονται τα εξής: ηλεκτρολυτική ισορροπία, μεταβολισμός 
υδρογονανθράκων και νεφρική και ηπατική λειτουργία. Η επιλογή των συγκεκριμένων δοκιμασιών 
εξαρτάται από τις παρατηρήσεις για τον τρόπο δράσης της υπό δοκιμή ουσίας. Πριν την αιματοληψία. 
τα ζώα υποβάλλονται σε νηστεία για διάστημα ανάλογο με το είδος. Προτείνεται να προσδιορίζονται: 
ασβέστιο, φώσφορος, χλώριο, νάτριο, κάλιο, γλυκόζη μετά από νηστεία, αμινυτρανσφεράση της 
αλανίνης, αμινυτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος δεκαρβοξυλάση της ορνιθίνης, γ- 
γλουταμυλυτρανσπεπτιδάση, άζωτο ουρίας, αλβουμίνη. κρεατινίνη αίματος, ολική χολερυθρίνη και 
ολικές πρωτεΐνες ορού. 

Αναλύσεις ούρων εκτελούνται τουλάχιστον στην αρχή, στο μέσο και στο τέλος της μελέτης με 
δείγματα ούρων τα οποία συλλέγονται σε β προκαθορισμένο χρόνο: Με τις αναλύσεις ούρων 
προσδιορίζονται τα εξής: εμφάνιση, όγκος, οσμωτική ικανότητα ή ειδικό βάρος, ρΗ, πρωτεΐνη, 
γλυκόζη και αίμα/αιματοκύτταρα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν και πρόσθετες παράμετροι 
όπου απαιτείται για την επέκταση της έρευνας των επιπτώσεων που παρατηρήθηκαν. 


Επιπλέον, εξετάζεται η σκοπιμότητα να μελετηθούν οι ορολογικοί δείκτες για τις γενικής φύσεως 
βλάβες που έχουν υποστεί οι ιστοί. Άλλοι προσδιορισμοί, οι οποίοι μπορεί να είναι αναγκαίοι για την 
τοξικολογική αξιολόγηση, περιλαμβάνουν: ανάλυση λιπιδίων, ορμονών, ισορροπία οξέων/βάσεων, 
μεθαιμοσφαιρίνης και αναστολής χολινεστεράσης. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθούν και άλλοι 
κλινικοί βιοχημικοί προσδιορισμοί για την επέκταση της έρευνας των παρατηρηθεισών επιπτώσεων. 
Αυτοί οι προσδιορισμοί εκτελούνται για χημικές ουσίες ορισμένων κατηγοριών ή κατά περίπτωση. 


Γενικά, απαιτείται ευέλικτη προσέγγιση, εξαρτώμενη από τα είδη και την παρατηρούμενη ή/και 
αναμενύ'μενη επίπτωση μιας δεδομένης ουσίας. 


1,5.5.3 Μακροσκοπική νεκροψία 

Όλα τα ζώα της μελέτης υποβάλλονται σε πλήρη μακροσκοπική νεκροψία που περιλαμβάνει 
προσεκτική εξέταση της εξωτερικής επιφάνειας του σώματος, όλων των φυσικών στομίων του 
σώματος καθώς επίσης και της κρανιακής, θωρακικής και κοιλιακής κοιλότητας και του 
περιεχομένου τους. Το ήπαρ με τη χοληδόχο κύστη, οι νεφροί, τα επινεφρίδια, οι άρχεις, οι 
επιδιδυμίδες, οι ωοθήκες, η μήτρα, ο θυμοειδής (με τους παραθυροειδείς), ο θύμος, η σπλήνα, ο 
εγκέφαλος και η καρδιά όλων των ζώων (εξαιρούνται τα ετοιμοθάνατα ή/και όσα έχουν στο μεταξύ 
πεθάνει) καθαρίζονται από τυχόν άλλους προσκολλημένους ιστούς, όπως ενδείκνυται, και ζυγίζονται 
υγρά αμέσως μετά την ανατομή ώστε να αποφεύγεται η ξήρανση. 


Οι ακόλουθοι ιστοί διατηρούνται σε στερεωτικό μέσο κατάλληλο και για τον τύπο ιστού και για το 
είδος ιστυπαθολογικής εξέτασης στο οποίο ενδεχομένως υποβληθεί ο εν λόγω ιστός στο μέλλον: 
όλες οι μακροσκοπικές βλάβες, ο εγκέφαλος (αντιπροσωπευτικές περιοχές στις οποίες 
περιλαμβάνονται το άνω τμήμα του εγκεφάλου, η παρεγκεφαλίδα και ο μυελός/γέφυρα), ο νωτιαίος 
μυελός (σε τρία επίπεδα: αυχενικός, μεσοθωρακικός και οσφυϊκός), η υπόφυση, τα μάτια, ο 
θυρεοειδής, ο παραθυρεοειδής, ο θύμος, ο οισοφάγος, οι σιελογόνοι αδένες, ο στόμαχος, το λεπτό και 
το παχύ έντερο (συμπεριλαμβανομένων των κηλίδων του Ρεγετ), το ήπαρ, η χοληδόχος κύστη, το 
πάγκρεας, οι νεφροί, τα επινεφρίδια, η σπλήνα, η καρδιά, η τραχεία και οι πνεύμονες, η αορτή, οι 
γονάδες, η μήτρα, τα βοηθητικά γεννητικά όργανα, ο θηλαστικός αδένας θήλεος, ο προστάτης, η 
ουροδόχος κύστη, η χοληδόχος κύστη, οι λεμφαδένες (κατά προτίμηση ένας λεμφαδένας που 
καλύπτει την οδό χορήγησης και ένας άλλος, απομακρυσμένος ως προς την οδό χορήγησης, ο οποίος 
καλύπτει τις επιπτώσεις στο σωματικό σύστημα), το περιφερειακό νεύρο (ισχιακό ή κνημιαίο) κατά 
προτίμηση κοντά στον μυ, τμήμα του μυελού οστού (ή/και νωπός μυελός οστού λαμβανύμενος με 
αναρρόφηση) και το δέρμα. Κλινικά και άλλα ευρήματα ενδεχομένως υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να 
εξεταστούν και άλλοι πρόσθετοι ιστοί. 

Διατηρούνται επίσης και όλα τα όργανα τα οποία, με βάση τις ήδη γνωστές ιδιότητες της 
δοκιμαζόμενης ουσίας, ενδέχεται να αποτελούν όργανα στόχους. 
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1.5.5.4 ΙστοπαΟυ/.ογΐιι 

Διεξάγεται πλήρη; ιστοπαθολογική εξέταση στα όργανα και στους ιστούς (που έχουν διατηρηθεί) 
όλων των ζώων που ανήκουν στις ομάδες των μαρτύρων και στις ομάδες υψηλής δόσης. Οι εξετάσεις 
επεκτείνονται στα ζώα των ομάδων άλλων δόσεων εάν στην ομάδα υψηλής δόσης έχουν παρατηρηθεί 
αλλαγές σχετιζόμενες με την αγωγή. 

Εξετάζονται ύλες οι μακροσκοπικές βλάβες. 

Όταν χρησιμοποιείται δορυφορική ομάδα, εκτελείται ιστοπαθολογική εξέταση στους ιστούς και στα 
όργανα τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι εμφανίζουν επιπτώσεις στις ομάδες που υποβάλλονται σε 
αγωγή. 


2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Για κάθε ζώο παρέχονται αναλυτικά στοιχεία. Επιπλέον, όλα τα δεδομένα καταγράφονται συνοπτικά 
σε πίνακες, όπου εμφαίνονται, για κάθε ομάδα δοκιμής ο αριθμός των ζώων στην αρχή της 
δοκιμασίας, ο αριθμός των ζώων που βρέθηκαν νεκρά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ή 
θανατώθηκαν για ανθρωπιστικούς λόγους και ο χρόνος θανάτου ή θανάτωσης, ο αριθμός αυτών που 
εμφάνισαν τοξικότητα, περιγραφή των συμπτωμάτων τοξικότητας (χρόνος εμφάνισης, διάρκεια και 
σοβαρότητα των τοξικών επιπτώσεων, αριθμός των ζώων που εμφανίζουν βλάβες, τι είδους βλάβες και 
ποσοστό ζώων που εμφανίζουν κάθε είδους βλάβη). 

Τα αριθμητικά αποτελέσματα αξιολογούνται με κατάλληλη και γενικώς αποδεκτή στατιστική μέθοδο. 
Οι στατιστικές μέθοδοι και τα προς ανάλυση δεδομένα επιλέγονται κατά το σχεδίασμά της μελέτης. 

2.2 ΕΚΘΕΣΗ 

Η έκθεση με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

2.2.1 Υ πό δοκιμή ουσία: 

— φυσική μορφή, καθαρότητα και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

— αναγνωριστικά στοιχεία 

— έκδοχο (όπου απαιτείται): αιτιολόγηση της επιλογής του εκδόχου, όταν δεν είναι το νερό. 


2.2.2 Είδος πειραματόζωου 

— χρησιμοποιηθέν είδος/φυλή· 

— αριθμό, ηλικία και φύλο των ζώων- 

— πηγή προέλευσης, συνθήκες στέγασης, δίαιτα, κλπ· 

— βάρος κάθε ζώου στην αρχή της δοκιμασίας. 

2.2.3 Συνθήκες δοκιμής: 

— σκεπτικό επιλογής των δόσεων 

— λεπτομέρειες σχηματισμού της υπό δοκιμή ουσίας/της προετοιμασίας της τροφής, επιτευχθείσα 
συγκέντρωση, σταθερότητα και ομογένεια του παρασκευάσματος- 

— λεπτομέρειες για τη χορήγηση της υπό δοκιμή ουσίας- 

— ακριβείς δύσεις (ΓΠ^/^δ βάρους σώματος/ημέρα) και συντελεστής μετατροπής της συγκέντρωσης 
(ρριη) της υπό δοκιμή ουσίας στην τροφή ή στο πόσιμο νερό στην πραγματικά λαμβανόμενη 
δύση, εφόσον συντρέχει περίπτωση- 

— λεπτομέρειες για την ποιότητα της τροφής και του νερού. 
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2.2.4 Αποτελέσματα: 

— βάρος σώματος και αλλαγές βάρους σώματος- 

— κατανάλωση τροφής και κατανάλωση ύδατος, κατά περίπτωση- 

— δεδομένα τοξικών αποκρίσεων ανά δόση και φύλο, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων τοξικότητας- 

— φύση, σοβαρότητα και διάρκεια των κλινικών παρατηρήσεων (είτε είναι αναστρέψιμες είτε όχι)· 

— οφθαλμολογική εξέταση- 

— αιματολογικές δοκιμασίες με σχετικές τιμές αναφοράς- 

— κλινικές βιοχημικές εξετάσεις με σχετικές τιμές αναφοράς- 

— τελικό βάρος σώματος, βάρος οργάνων και λόγος βάρους οργάνων/βάρος σώματος- 

— ευρήματα νεκροψίας- 

— λεπτομερής περιγραφή όλων των ιστοπαθολογικών ευρημάτων- 

— στοιχεία απορρόφησης εάν είναι διαθέσιμα- 

— στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, όταν αυτό είναι δυνατό. 

Σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 

Συμπεράσματα 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


9991 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ΣΤ 

Γ. 14. ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΑΡΙΩΝ 


1. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η δοκιμή αυτή τοξικότητας κατά την ανάπτυξη αποτελεί αντιγραφή της ΟΕΟϋ ΤΟ 215 (2000). 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα δοκιμή αποσκοπεί στην εκτίμηση των επιπτώσεων της παρατεταμένης έκθεσης σε 
χημικές ουσίες επί της ανάπτυξης νεαρών ψαριών. Βασίζεται σε μέθοδο, η οποία αναπτύχθηκε και 
δοκιμάστηκε διεργαστηριακά (Ι)(2) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εκτίμηση της επίδρασης 
χημικών ουσιών στην ανάπτυξη νεαρών ατόμων ιριδίζουζας πέστροφας (Οηοοιγηοΐιυί ηιχ/ίήέ) υπό 
συνθήκες συνεχούς ροής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα καλώς τεκμηριωμένα είδη. Για 
παράδειγμα, υπάρχουν εμπειρίες από παρόμοιες δοκιμές με ζεβρόψαρα (Ωαηίο ηπο) 1 (3)(4) και 
ρυζόψαρα (ιηβόαΙΐΕ, ΟΓγζίαε ΙβΙίρεή (5)(6)(7). 

Βλ. επίσης Γ ενική Εισαγωγή Μέρος Γ. 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Κατώτατη συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται επίδραση (ΕΟΕΟ): είναι η χαμηλότερη 
συγκέντρωση υπό δοκιμή ουσίας στην οποία παρατηρείται σημαντική επίδραση της ουσίας 
(με ρ < 0.05) όταν συγκρίνεται με τον μάρτυρα. Ολες όμως οι χρησιμοποιούμενες στη δοκιμή πάνω 
από την ΓΟΕΟ συγκεντρώσεις πρέπει να έχουν επιβλαβή επίδραση ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που 
παρατηρείται στη ΕΟΕΟ. 

Συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται επίδραση (ΝΟΕΟ): είναι η αμέσως κάτω από την 
ΓΟΕΟ συγκέντρωση δοκιμής. 


ΕΟχ: στην παρούσα μέθοδο δοκιμής, είναι η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας η οποία προκαλεί 
χ % απόκλιση στο βαθμό ανάπτυξης του ψαριού σε σύγκριση με τους μάρτυρες. 


Πληθυσμιακός φόρτος: είναι το υγρό βάρος των ψαριών κατ’ όγκο νερού. 


Πυκνότητα πληθυσμού: είναι ο αριθμός των ψαριών κατ’ όγκο νερού. 


Ιδιαίτερος βαθμός ανάπτυξης μεμονωμένου ψαριού: εκφράζει το βαθμό ανάπτυξης ενός 
μεμονωμένου ατόμου με βάση το αρχικό του βάρος. 


Μέσος ιδιαίτερος βαθμός ανάπτυξης δεξαμενής: εκφράζει το μέσο βαθμό ανάπτυξης του 
πληθυσμού μιας δεξαμενής σε μια ορισμένη συγκέντρωση. 


Ψευδό ιδιαίτερος βαθμός ανάπτυξης: εκφράζει το βαθμό ανάπτυξης μεμονωμένου ατόμου σε 
σύγκριση με το μέσο αρχικό βάρος του πληθυσμού μιας δεξαμενής. 


1 ΜεγεΓ, Α., Βίεπηαη, Ο.Η. ααά Οπί, Ο. (1993). Τδε ρΗγΙορεηεΙίς ροδίΐίοη οί Ιδε ζεδΓΕίίϊΙι (Οαπίο ηΓίο), 3 ηιοδεΙ 
ϊγδίεηι ϊη δενείορπιεηιαΐ ΡίοΙο^γ: 3η ίηνίΐαΐίοη Ιο ΙΗε εοιηρ3Γ3ΐίνε πιείδοιί. Ργοο. Β. 5οε. Γοηδ. Β. 252. 231-236. 
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1.3 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Νεαρά ψάρια στη φάση της εκθετικής ανάπτυξης φέρονται, αφού ζυγιστούν, σε θαλάμους δοκιμής και 
εκτίθενται σε μια σειρά υποθανατηφόρων συγκεντρώσεων της υπό δοκιμή ουσίας διαλελυμένης σε 
νερό, κατά προτίμηση υπό συνθήκες συνεχούς ροής ή, αν δεν είναι δυνατό, υπό κατάλληλες 
ημιστατικές (στατική ανανέωση) συνθήκες. Η διάρκεια της δοκιμής είναι 28 ημέρες. Τα ψάρια 
τρέφονται καθημερινά. Το σιτηρέσιο βασίζεται στα αρχικά βάρη των ψαριών και μπορεί να 
αναπροσαρμοστεί μετά από 14 ημέρες. Στο τέλος της δοκιμής, τα ψάρια ξαναζυγίζονται. Οι επιπτώσεις 
στο βαθμό ανάπτυξης αναλύονται χρησιμοποιώντας μοντέλο αναγωγής για να εκτιμηθεί η 
συγκέντρωση που μπορεί να προκαλέσει χ % απόκλιση στο βαθμό ανάπτυξης, δηλ. ΕΟ* (π.χ. ΕΟιο, 
Εθ 2 ο ή ΕΟιο). Εναλλακτικά, τα δεδομένα μπορούν να συγκριθούν με τιμές μαρτύρων για να 
προσδιοριστεί η κατώτατη συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται επίδραση (ΕΟΕΟ) και, κατά 
συνέπεια, η συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται επίδραση (ΝΟΕΟ). 

1.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗ ΟΥΣΙΑ 

Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αποτελέσματα δοκιμής οξείας τοξικότητας (βλ. μέθοδο δοκιμής 
Γ. 1) πραγματοποιηθείσας, κατά προτίμηση, με το είδος που επιλέχθηκε για τη δοκιμή αυτή. Αυτό 
σημαίνει ότι η υδατοδιαλυτότητα και η τάση ατμών της υπό δοκιμή ουσίας είναι γνωστές και υπάρχει 
διαθέσιμη αξιόπιστη αναλυτική μέθοδος για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ουσίας στα διαλύματα 
δοκιμής με γνωστή και δημοσιευμένη ορθότητα (αςοιίΓαεγ) και όριο ανίχνευσης. 

Στις χρήσιμες πληροφορίες περιλαμβάνονται ο συντακτικός τύπος, η καθαρότητα της ουσίας, η 
σταθερότητα στο νερό και το φως, η ρΚα, η Ρο» και αποτελέσματα δοκιμής ως προς την άμεση 
βιοαποικοδομησιμότητα (βλ. μέθοδο δοκιμής Γ. 4). 

1.5 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 


Για να είναι έγκυρη η δοκιμή, επιβάλλονται οι ακόλουθες συνθήκες: 


— η θνησιμότητα στον ή στους μάρτυρες να μην υπερβαίνει το 10 % στο τέλος της δοκιμής, 

— το μέσο βάρος των ψαριών στον ή στους μάρτυρες να έχει αυξηθεί αρκετά ώστε να είναι 
δυνατός ο εντοπισμός της ελάχιστης απόκλισης του βαθμού ανάπτυξης που θεωρείται ως 
στατιστικώς σημαντική. Διεργαστηριακές δοκιμές (2) έχουν δείξει ότι για την ιριδίζουσα 
πέστροφα, το μέσο βάρος των ψαριών στους μάρτυρες πρέπει να έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 
το ήμισυ (δηλ. κατά 50 %) του μέσου αρχικού τους βάρους μέσα σε 28 ημέρες, π.χ., αρχικό 
βάρος 1 β/ψάρι (= 100 %), τελικό βάρος μετά 28 ημέρες: > 1.5 §/ψάρι (> 150 %); 

— η συγκέντρωση του διαλελυμένου οξυγόνου να είναι τουλάχιστον το 60 % της τιμής κορεσμού 
σε αέρα (ΤΚΑ) σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής, 

— η θερμοκρασία του νερού μεταξύ των θαλάμων δοκιμής να μη διαφέρει περισσότερο του ± 1 °0 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της δοκιμής και να διατηρείται με δυνατότητα 
απόκλισης 2 στην περιοχή των θερμοκρασιών που ορίζεται για το υπό δοκιμή είδος 
(Παράρτημα 1). 
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1.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ 

1.6.1 Εξοπλισμός 

Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός και, ειδικότερα, τα ακόλουθα: 
α) οξυγονόμετρο και ρΗ-μετρο, 

β) εξοπλισμός για τον προσδιορισμό της σκληρότητας και αλκαλικότητας του νερού, 

γ) κατάλληλη συσκευή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας με δυνατότητα συνεχούς, κατά 
προτίμηση, παρακολούθησης, 

δ) δεξαμενές κατασκευασμένες από χημικώς αδρανές υλικό και κατάλληλης χωρητικότητας 
ανάλογα με τη συνιστώμενη φόρτιση και την πυκνότητα πληθυσμού (βλ. σημείο 1.8.5 και 
παράρτημα 1), 

ε) ζυγός κατάλληλης ορθότητας (δηλ. ορθότητα έως ± 0.5 %). 

1.6.2 Νερό 

Ως νερό δοκιμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε νερό στο οποίο το υπό δοκιμή είδος εμφανίζει την 
ενδεδειγμένη μακροπρόθεσμη επιβίωση και ανάπτυξη. Θα πρέπει να είναι σταθερής ποιότητας κατά 
τη διάρκεια της δοκιμής. Το ρΗ του νερού θα πρέπει να είναι της τάξεως του 6.5 έως 8.5, κατά τη 
διάρκεια όμως μιας δεδομένης δοκιμής δεν θα πρέπει να κυμαίνεται πέραν των ± 0.5 μονάδων ρΗ. Η 
σκληρότητα συνιστάται να είναι πάνω από 140 πι§/1 (ως ΟαΟΟι). Για να εξασφαλίζεται ότι το νερό 
αραίωσης δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της δοκιμής (π.χ. με τη δημιουργία συμπλοκών με την υπό 
δοκιμή ουσία), θα πρέπει κατά διαστήματα να λαμβάνονται δείγματα για ανάλυση. Οταν το νερό 
αραίωσης είναι γνωστό ως σχετικώς σταθερό από ποιοτικής πλευράς, θα πρέπει, π.χ. κάθε τρεις 
μήνες, να γίνονται μετρήσεις βαρέων μετάλλων (π.χ. Ου, Ρ6, Ζη, Η§, Οά και Νί), βασικών ανιόντων 
και κατιόντων (π.χ. Οε, Μ§, Να, Κ, 01 και 504), γεωργικών φαρμάκων (π.χ. συνολικών 
οργανοφωσφορικών και συνολικών οργανοχλωριούχων φαρμάκων), ολικού οργανικού άνθρακα και 
αιωρούμενων στερεών σωματιδίων. Εάν η ποιότητα του νερού έχει αποδειχθεί ότι μένει σταθερή για 
ένα, τουλάχιστον, χρόνο, τότε οι μετρήσεις μπορούν να γίνονται σε αραιότερα χρονικά διαστήματα 
(π.χ. κάθε 6 μήνες). Μερικά χημικά χαρακτηριστικά ενός αποδεκτού νερού αραίωσης καταγράφονται 
στο παράρτημα 2. 

1.6.3 Διαλύματα δοκιμής 

Τα διαλύματα δοκιμής των επιλεγόμενων συγκεντρώσεων παρασκευάζονται με αραίωση αρχικού 
διαλύματος. 


Το αρχικό διάλυμα θα πρέπει, κατά προτίμηση, να παρασκευάζεται με απλή ανάμειξη ή ανακίνηση 
της υπό δοκιμή ουσίας στο νερό του διαλύματος, χρησιμοποιώντας μηχανικά μέσα (π.χ. ανάδευση ή 
υπερήχους). Για την επίτευξη κατάλληλου πυκνού αρχικού διαλύματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στήλες κορεσμού (στήλες διαλυτότητας). 


Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την παρασκευή κατάλληλου πυκνού αρχικού διαλύματος, μπορεί να 
απαιτείται η χρήση διαλυτών ή διασπαρτικών μέσων (μέσων διαλυτοποίησης). Παραδείγματα 
κατάλληλων διαλυτών αποτελούν η ακετόνη, η αιθανόλη, η μεθανόλη, το διμεθυλοσουλφοξείδιο, το 
διμεθυλοφορμαμίδιο και η τριαιθυλενογλυκόλη. Παραδείγματα κατάλληλων διασπαρτικών μέσων 
είναι τα ότειηορΙιοΓ Κ.Η40, Τινεεη 80, ΜεΙάγΙεεΙΙυΙοδβ 0.01 % και ΗΟΟ-40. Οταν χρησιμοποιούνται 
ευκόλως βιοαποικοδομήσιμα μέσα (π.χ. ακετόνη) και/ή λίαν πτητικές ενώσεις, θα πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι ενδεχόμενο, σε δοκιμές συνεχούς ροής, να προκληθούν προβλήματα 
με ανάπτυξη βακτηρίων. Οταν χρησιμοποιείται μέσο διαλυτοποίησης, αυτό δεν πρέπει να εμφανίζει 
σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη των ψαριών, ούτε ορατά δυσμενή αποτελέσματα στα νεαρά ψάρια 
που να μπορούν να γίνουν αντιληπτά με απλό και μόνο έλεγχο του διαλύτη. 
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Στην περίπτωση δοκιμών συνεχούς ροής, για την επίτευξη των διαφόρων συγκεντρώσεων στους 
θαλάμους δοκιμών, απαιτείται σύστημα το οποίο να προσάγει συνεχώς και να αραιώνει αρχικό διάλυμα 
της υπό δοκιμή ουσίας (π.χ. μετρητική αντλία, αναλογικό αραιωτή, σύστημα κορεσμού). Οι ταχύτητες 
ροής των αρχικών διαλυμάτων και του νερού αραίωσης θα πρέπει να ελέγχονται κατά διαστήματα, 
κατά προτίμηση κάθε μέρα, κατά τη διάρκεια της δοκιμής και δεν θα πρέπει να κυμαίνονται 
περισσότερο από 10 % σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Διεργαστηριακή δοκιμή (2) έδειξε ότι, όσον 
αφορά την ιριδίζουσα πέστροφα, συχνότητα απομάκρυνσης νερού κατά τη διάρκεια της δοκιμής της 
τάξης των 6 λίτρων/§ ψαριού/ημέρα είναι αποδεκτή (βλ. σημείο 1.8.2.2). 

Σε η μι στατικές (ανανέωσης) δοκιμές, η συχνότητα μέσης ανανέωσης εξαρτάται από τη σταθερότητα 
της υπό δοκιμή ουσίας, συνιστάται όμως η καθημερινή ανανέωση του νερού. Εάν, από 
προκαταρκτικές δοκιμές σταθερότητας (βλ. σημείο 1.4), η συγκέντρωση της υπό δοκιμής ουσίας δεν 
είναι σταθερή (δηλ. είναι εκτός της περιοχής του 80 - 120 % της ονομαστικής ή πέφτει κάτω από το 
80 % της μετρηθείσας αρχικής συγκέντρωσης) κατά την περίοδο ανανέωσης, θα πρέπει να εξετάζεται 
η περίπτωση χρήσης της δοκιμής συνεχούς ροής. 


1.6.4 Επιλογή του είδους 

Για την παρούσα δοκιμή, το συνιστώμενο είδος είναι η ιριδίζουσα πέστροφα ( ΟηεοΓίιγηο1ιυ5 ηιγ1ίί$5), 
επειδή υπάρχουν μεγαλύτερες εμπειρίες για το είδος αυτό από διεργαστηριακές δοκιμές (Ι)(2). 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα καλώς τεκμηριωμένα είδη, η διαδικασία όμως 
δοκιμής μπορεί να πρέπει να προσαρμοστεί για να ληφθούν οι κατάλληλες συνθήκες δοκιμής. Για 
παράδειγμα, εμπειρίες υπάρχουν και από τα ζεβρόψαρα (Όαηίο κπο) (3)(4) και από τα ρυζόψαρα 
(ΓΠβδπΙίίΐ, ΟΓγζίζε Ιαίϊρβέ) (5)(6)(7). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της 
επιλογής του είδους και η πειραματική μέθοδος. 


1.6.5 Διατήρηση των ψαριών 

Τα προς δοκιμή ψάρια επιλέγονται από μεμονωμένο αρχικό πληθυσμό, κατά προτίμηση της αυτής 
ωοτοκίας, που έχει διατηρηθεί για δύο εβδομάδες τουλάχιστον πριν από τη δοκιμή, υπό συνθήκες 
ποιότητας νερού και φωτισμού παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή. Θα πρέπει να 
διατρέφονται με σιτηρέσιο αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 2 % βάρους σώματος ανά ημέρα και, κατά 
προτίμηση, στο 4 % βάρους σώματος ανά ημέρα, καθ’ όλη την περίοδο διατήρησης και κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής. 

Αφού περάσει ένα προκαταρκτικό 48-ωρο διάστημα, καταγράφονται τα ποσοστά θνησιμότητας και 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια: 

— ποσοστά θνησιμότητας άνω του 10 % του πληθυσμού σε επτά ημέρες: απορρίπτεται ολόκληρη η 
παρτίδα- 

— ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ 5 % και 10 % του πληθυσμού: εγκλιματισμός για επτά ακόμη 
ημέρες. Εάν, κατά τη διάρκεια των επτά επόμενων ημερών, καταγραφεί ποσοστό θνησιμότητας 
άνω του 5 %, ολόκληρη η παρτίδα απορρίπτεται- 

— ποσοστά θνησιμότητας λιγότερο από το 5 % του πληθυσμού σε επτά ημέρες: η παρτίδα γίνεται 
αποδεκτή. 

Τις δύο εβδομάδες που προηγούνται ή κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τα ψάρια δεν θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε αγωγή για ασθένεια. 
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1.7 ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Ο όρος 'σχέδιο δοκιμής’ αναφέρεται στην επιλογή του αριθμού και της κλιμάκωσης των 
συγκεντρώσεων δοκιμής, στον αριθμό των δεξαμενών για κάθε συγκέντρωση και στον αριθμό των 
ψαριών ανά δεξαμενή. Θεωρητικά, το σχέδιο δοκιμής θα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με: 

α) το στόχο της μελέτης, 

β) τη μέθοδο στατιστικής ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθεί, 
γ) τη διαθεσιμότητα και το κόστος των πόρων του πειράματος. 

Στη δήλωση του στόχου θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να προσδιορίζεται η στατιστική ισχύς με την 
οποία απαιτείται να ανιχνευθεί ένα δεδομένο εύρος διαφοράς (π.χ. στο βαθμό ανάπτυξης) ή, 
εναλλακτικά, η ακρίβεια με την οποία απαιτείται να εκτιμηθεί η ΕΟ* (π.χ. με χ = 10, 20 ή 30 και, κατά 
προτίμηση, όχι λιγότερο από 10). Χωρίς αυτό, δεν μπορεί να δοθεί σταθερή προδιαγραφή του 
μεγέθους της μελέτης. 

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι ένα σχέδιο που είναι άριστο (επιτυγχάνει τη βέλτιστη χρήση 
πόρων) για χρήση με μια μέθοδο στατιστικής ανάλυσης δεν είναι, κατ’ ανάγκη, άριστο και για μιαν 
άλλη. Το συνιστώμενο σχέδιο για την εκτίμηση μιας τιμής ΕΟΕΟ/ΝΟΕΟ μπορεί, συνεπώς, να μην 
είναι ίδιο με εκείνο που συνιστάται για τη μέθοδο της ανάλυσης με αναγωγή (αηείγείί θγ Γ6§Γ655ίοη). 


Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανάλυση με αναγωγή είναι προτιμότερη από την ανάλυση 
μεταβλητότητας (απαίγδίδ οί νεπεπςε), για λόγους που αναφέρονται από τους δίερΗαη και Κο§ει·$ (8). 
Εντούτοις, όταν δεν βρίσκεται κατάλληλο μοντέλο αναγωγής (γ 2 < 0.9), θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
η τιμή ΝΟΕΟ/ΙΟΕΟ. 

1.7.1 Σχέδιο για ανάλυση με αναγωγή 


Τα σημεία που πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη στο σχέδιο δοκιμής στην οποία θα εφαρμοστεί 

ανάλυση με αναγωγή είναι: 

α) Η συγκέντρωση επίδρασης (π.χ. ΕΟιο, 20 . 30 ) και η περιοχή των συγκεντρώσεων η οποία 
ενδιαφέρει σε σχέση με την επίδραση της υπό δοκιμή ουσίας, θα πρέπει, κατ’ ανάγκη, να 
καλύπτεται από τις συγκεντρώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στη δοκιμή. Αριστη ακρίβεια 
στις εκτιμήσεις των συγκεντρώσεων επίδρασης επιτυγχάνεται αν η συγκέντρωση επίδρασης 
βρίσκεται στο μέσον της περιοχής συγκεντρώσεων της δοκιμής. Για την επιλογή των 
κατάλληλων συγκεντρώσεων δοκιμής, ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί η 
πραγματοποίηση μιας προκαταρκτικής δοκιμής προσανατολισμού. 

β) Για την επίτευξη ικανοποιητικής στατιστικής εικόνας, η δοκιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει μία 
τουλάχιστον δεξαμενή-μάρτυρα και πέντε επιπλέον δεξαμενές με διαφορετικές συγκεντρώσεις. 
Οπου χρειάζεται, όταν χρησιμοποιείται μέσο διαλυτοποίησης, εκτός από τη σειρά δοκιμών, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται και μάρτυρας που να περιέχει το μέσο διαλυτοποίησης στην 
υψηλότερη υπό δοκιμή συγκέντρωση (βλ. σημεία 1.8.3 και 1.8.4). 

γ) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη γεωμετρική ή λογαριθμική σειρά (9) (βλ. παράρτημα 3). 
Προτιμάται η χρησιμοποίηση λογαριθμικής κλιμάκωσης των συγκεντρώσεων δοκιμής. 

δ) Εάν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από έξι δεξαμενές, οι επιπλέον δεξαμενές θα πρέπει ή 
να χρησιμοποιούνται για επανάληψη, ή να κατανέμονται στην περιοχή συγκεντρώσεων για να 
επιτυγχάνεται πυκνότερη κλιμάκωση των επιπέδων συγκέντρωσης. Οποιοδήποτε από τα δύο, 
είναι εξίσου επιθυμητό. 
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1.7.2 Σχέδιο υπολογισμού τιμής ΝΟΕΟ/ΕΟΕΟ με τη μέθοδο της αναλύσεως μεταβλητότητας 

(ΑΝΟνΑ) 

Για κάθε συγκέντρωση θα πρέπει, κατά προτίμηση, να υπάρχουν δεξαμενές επανάληψης, η δε 
στατιστική ανάλυση θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο δεξαμενής (10). Χωρίς δεξαμενές επανάληψης, 
δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμμία μεταβλητότητα μεταξύ δεξαμενών πέραν εκείνης που οφείλεται σε 
μεμονωμένα ψάρια. Εντούτοις, η εμπειρία έχει δείξει (11) ότι η μεταξύ δεξαμενών μεταβλητότητα 
είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με την εντός δεξαμενής (δηλ. μεταξύ ψαριών) μεταβλητότητα^ στην 
εξεταζόμενη περίπτωση. Συνεπώς, μια σχετικός αποδεκτή εναλλακτική λύση είναι η εκτέλεση 
στατιστικής αναλύσεως σε επίπεδο μεμονωμένων ψαριών. 

Συμβατικά, χρησιμοποιούνται τουλάχιστον πέντε συγκεντρώσεις δοκιμής σε γεωμετρική σειρά με 
λόγο, κατά προτίμηση, μη υπερβαίνοντα το 3,2. 

Γενικά, όταν εκτελούνται δοκιμές με δεξαμενές επανάληψης, ο αριθμός των δεξαμενών-μαρτύρων 
επανάληψης και, κατά συνέπεια, ο αριθμός των ψαριών θα πρέπει να είναι διπλάσιος από τον αριθμό 
που υπάρχει σε κάθε μία από τις συγκεντρώσεις δοκιμής, που θα πρέπει να είναι του αυτού 
μεγέθους(12)(Ι3)(Ι4). Αντίθετα, εφόσον δεν υπάρχουν δεξαμενές επανάληψης, ο αριθμός των ψαριών 
στην ομάδα των μαρτύρων θα πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό σε κάθε συγκέντρωση δοκιμής. 

Εάν η ΑΝΟνΑ πρόκειται να βασιστεί σε δεξαμενές και όχι σε μεμονωμένα ψάρια (πράγμα που 
σημαίνει είτε την κατ’ άτομο σήμανση των ψαριών, είτε τη χρήση 'ψευδο’ ιδιαίτερων βαθμών 
ανάπτυξης (βλ. σημείο 2.1.2)), είναι ανάγκη να υπάρχουν αρκετές δεξαμενές επανάληψης για να 
μπορεί να προσδιοριστεί η τυπική απόκλιση των «εντός δεξαμενής συγκεντρώσεων». Αυτό σημαίνει 
ότι οι βαθμοί ελευθερίας σφάλματος στην ανάλυση αποκλίσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5(10). 
Εάν μόνο για τους μάρτυρες υπάρχουν δεξαμενές επανάληψης, υπάρχει κίνδυνος αποκλίσεων στη 
μεταβλητότητα σφάλματος, επειδή αυτή μπορεί να αυξάνεται με τη μέση τιμή του υπό εξέταση 
βαθμού ανάπτυξης. Εφόσον ο βαθμός ανάπτυξης είναι πιθανόν να μειωθεί με την αύξηση της 
συγκεντρώσεως, αυτό θα τείνει να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση της μεταβλητότητας. 

1.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1.8.1 Επιλογή και ζύγιση των υπό δοκιμή ψαριών 

Είναι σημαντικό να ελαχιστοποιείται η διακύμανση του βάρους των ψαριών στην αρχή της δοκιμής. 
Κατάλληλες περιοχές μεγεθών για τα διάφορα είδη που συνιστώνται για χρήση στη δοκιμή αυτή, 
δίνονται στο παράρτημα 1. Για το σύνολο της παρτίδας ψαριών που χρησιμοποιείται στη δοκιμή, το 
εύρος των ατομικών βαρών στην έναρξη της δοκιμής θα πρέπει, θεωρητικά, να κρατιέται στα όρια του 
± 10 % του αριθμητικού μέσου βάρους, σε κάθε δε περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25 %. 
Πριν από τη δοκιμή συνιστάται να ζυγίζεται ένα μερικό δείγμα ψαριών, για να εκτιμάται το μέσο 
βάρος. 

Για 24 ώρες πριν από την έναρξη της δοκιμής, θα πρέπει να μην δίνεται τροφή στον αρχικό πληθυσμό. 
Τα ψάρια θα πρέπει κατόπιν να επιλέγονται στην τύχη. Χρησιμοποιώντας ένα γενικό αναισθητικό 
(π.χ. υδατικό διάλυμα 100 ιη§/1 μεθανοσουλφονικής τρικαϊνης (Μδ 222) εξουδετερωμένο με προσθήκη 
δύο μερών διτανθρακικού νατρίου ανά μέρος Μδ 222), τα ψάρια θα πρέπει να ζυγίζονται κατ’ άτομο για 
την εύρεση του υγρού βάρους (στέγνωμα με στυπόχαρτο) με την ακρίβεια που προβλέπεται στο 
παράρτημα 1. Οσα ψάρια έχουν βάρος εντός της προβλεπόμενης περιοχής θα πρέπει να κρατιούνται 
και κατόπιν να κατανέμονται τυχαία μεταξύ των δοχείων δοκιμής. Το συνολικό υγρό βάρος των 
ψαριών σε κάθε δοχείο δοκιμής θα πρέπει να καταγράφεται. Η χρήση του αναισθητικού, όπως και η 
μεταχείριση των ψαριών (συμπεριλαμβανομένης της στύπωσης και της ζύγισης), μπορεί να 
προκαλέσει άγχος και τραυματισμούς στα νεαρά ψάρια, ιδιαίτερα στα είδη εκείνα που είναι μικρού 
μεγέθους. Συνεπώς, ο χειρισμός των νεαρών ψαριών πρέπει να γίνεται με ύψιστη προσοχή, ώστε να 
αποφεύγονται άγχη και τραυματισμοί για τα υπό δοκιμή ζώα. 


Τα ψάρια ζυγίζονται πάλι την 28η ημέρα της δοκιμής (βλ. σημείο 1.8.6). Εντούτοις, εάν κριθεί 
αναγκαίο να επανυπολογιστεί το σιτηρέσιο, τα ψάρια μπορούν να ζυγιστούν πάλι την 14η ημέρα της 
δοκιμής (βλ. σημείο 1.8.2.3). Για τον προσδιορισμό των μεταβολών στο μέγεθος των ψαριών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και άλλη μέθοδος, όπως η φωτογραφική μέθοδος, μέσω της οποίας μπορεί να 
προσαρμοστεί το σιτηρέσιο. 
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1.8.2 Συνθήκες έκθεσης 

1.8.2.1 Διάρκεια 

Η διάρκεια της δοκιμής είναι έ 28 ημερών. 

1.8.2.2 Πληθυσμιακός φόρτος και πυκνότητα πληθυσμού 

Είναι σημαντικό, ο πληθυσμιακός φόρτος και η πυκνότητα πληθυσμού να είναι κατάλληλα για το 
χρησιμοποιούμενο είδος ψαριών (βλ. παράρτημα 1). Εάν η πυκνότητα πληθυσμού είναι πολύ υψηλή, 
τότε δημιουργείται συμφορητικό άγχος που οδηγεί σε μείωση του βαθμού ανάπτυξης και, 
ενδεχομένως, στην εμφάνιση ασθενειών. Εάν είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να προκληθεί 
χωροκατακτητική συμπεριφορά που μπορεί, επίσης, να επιδράσει στην ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, 
ο πληθυσμιακός φόρτος θα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλός για να μπορεί να διατηρείται, χωρίς 
αερισμό, συγκέντρωση διαλελυμένου οξυγόνου τουλάχιστον 60 % ΤΚΑ. Διεργαστηριακή δοκιμή (2) 
έχει δείξει ότι, για την ιριδίζουσα πέστροφα, πληθυσμιακός φόρτος της τάξης των 16 ατόμων των 3-5 § 
σε όγκο 40 λίτρων, είναι αποδεκτός. Η συνιστώμενη συχνότητα απομάκρυνσης νερού κατά τη 
διάρκεια της δοκιμής είναι 6 λίτρα/β ψαριών/ημέρα. 

1.8.2.3 Διατροφή 

Τα ψάρια θα πρέπει να διατρέφονται με κατάλληλη τροφή (παράρτημα 1) και σε επίπεδα επαρκή για 
την επίτευξη αποδεκτού βαθμού ανάπτυξης. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η 
ανάπτυξη μικροβίων και η εμφάνιση θολότητας στο νερό. Στην περίπτωση της ιριδίζουσας 
πέστροφας, επίπεδα της τάξης του 4 % του σωματικού τους βάρους ανά ημέρα ικανοποιεί πιθανόν 
αυτές τις συνθήκες (2)(Ι5)(16)(17). Το ημερήσιο σιτηρέσιο μπορεί να διαιρείται σε δύο ίσα μέρη και 
να δίνεται στα ψάρια σε δύο δόσεις την ημέρα, διαχωριζόμενες από χρονικό διάστημα 5 τουλάχιστον 
ωρών. Το σιτηρέσιο βασίζεται στο αρχικό συνολικό βάρος των ψαριών για κάθε δοχείο δοκιμής. Εάν 
τα ψάρια ζυγιστούν πάλι τη 14η ημέρα, το σιτηρέσιο επανυπολογίζεται. Για 24 ώρες πριν από τη 
ζύγιση, δεν θα πρέπει να δίνεται τροφή στα ψάρια. 

Τα υπολείμματα των τροφών και τα περιττώματα θα πρέπει να απομακρύνονται από τα δοχεία δοκιμής 
κάθε μέρα με προσεκτικό καθαρισμό του πυθμένα κάθε δεξαμενής με ρόφηση. 

1.8.2.4 Φως και θερμοκρασία 

Η φωτοπερίοδος και η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το υπό δοκιμή είδος 
(παράρτημα I). 


1.8.3 Συγκεντρώσεις δοκιμής 

Κανονικά, ανεξάρτητα από το σχέδιο δοκιμής, απαιτούνται πέντε συγκεντρώσεις της υπό δοκιμή 
ουσίας (βλ. σημείο 1.7.2). Εάν η τοξικότητα της υπό δοκιμή ουσίας είναι γνωστή εκ των προτέρων 
(π.χ. από μελέτες οξείας τοξικότητας και/ή προσανατολισμού ως προς την περιοχή), αυτό μπορεί να 
βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων συγκεντρώσεων δοκιμής. Εφόσον χρησιμοποιούνται 
λιγότερες από πέντε συγκεντρώσεις, αυτό θα πρέπει να αιτιολογείται. Η ανώτατη συγκέντρωση 
δοκιμής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο διαλυτότητας της ουσίας στο νερό. 

Οταν, για την παρασκευή του αρχικού διαλύματος, χρησιμοποιείται μέσο διαλυτοποίησης, η τελική 
του συγκέντρωση δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0.1 πιΐ/ΐ ενώ, κατά προτίμηση, θα πρέπει να 
είναι η ίδια σε όλα τα δοχεία δοκιμής (βλ. σημείο 1.6.3). Εντούτοις, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια αποφυγής χρήσης παρόμοιων υλικών. 
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1.8.5 


Μάρτυρες 

Ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων ως μαρτύρων υδατικών αραιώσεων εξαρτάται από το σχέδιο 
δοκιμής (βλ. σημεία 1.7-1.7.2). Εάν χρησιμοποιείται μέσο διαλυτοποίησης, τότε θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται και ίδιος αριθμός μαρτύρων με μέσο διαλυτοποίησης με εκείνο των υδατικών 
αραιώσεων-μαρτύρων. 

Συχνότητα αναλυτικών προσδιορισμών και μετρήσεων 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, προσδιορίζονται σε τακτικά διαστήματα οι συγκεντρώσεις της υπό 
δοκιμή ουσίας (βλ. κατωτέρω). 

Στις δοκιμές συνεχούς ροής, θα πρέπει, κατά διαστήματα, να ελέγχονται οι ταχύτητες ροής του 
αραιωτικού και του τοξικού αρχικού διαλύματος, κατά προτίμηση ημερησίως, και δεν θα πρέπει να 
παρουσιάζουν διακύμανση άνω του 10 % καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Οταν οι συγκεντρώσεις 
της υπό δοκιμή ουσίας προβλέπεται να παραμείνουν στα όρια του ± 20 % των ονομαστικών τιμών (δηλ. 
στην περιοχή του 80 - 120 %, βλ. σημεία 1.6.2 και 1.6.3), συνιστάται, στην έναρξη της δοκιμής και, 
στη συνέχεια, κάθε εβδομάδα, να ελέγχονται τουλάχιστον η υψηλότερη και η χαμηλότερη 
συγκέντρωση δοκιμής. Σε δοκιμές όπου η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας προβλέπεται να μην 
παραμείνει στα όρια του ± 20 % της ονομαστικής (με βάση τα δεδομένα σταθερότητας της υπό δοκιμή 
ουσίας), είναι αναγκαίο να ελέγχονται όλες οι συγκεντρώσεις δοκιμής, με το ίδιο πάντα καθεστώς. 


Στις ημιστατικές (ανανέωσης) δοκιμές όπου η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας προβλέπεται να 
παραμείνει στα όρια του ± 20 % των ονομαστικών τιμών, συνιστάται, κατ’ ελάχιστο, να ελέγχονται η 
υψηλότερη και η χαμηλότερη συγκέντρωση δοκιμής αμέσως μετά την παρασκευή και αμέσως πριν 
από την ανανέωση στην έναρξη της μελέτης και, στη συνέχεια, κάθε βδομάδα. Σε δοκιμές όπου η 
συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας προβλέπεται να μην παραμείνει στα όρια του ± 20 % της 
ονομαστικής, είναι αναγκαίο να ελέγχονται όλες οι συγκεντρώσεις δοκιμής, με το ίδιο καθεστώς όπως 
και για τις σταθερότερες σταθερές ουσίες. 


Συνιστάται τα αποτελέσματα να βασίζονται σε μετρηθείσες συγκεντρώσεις. Εντούτοις, εάν υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στο διάλυμα διατηρείται 
ικανοποιητικά στα όρια του + 20 % της ονομαστικής ή μετρηθείσας αρχικής συγκέντρωσης καθ’ όλη 
τη διάρκεια της δοκιμής, τότε τα αποτελέσματα μπορούν να βασίζονται στις ονομαστικές ή στις 
μετρηθείσες τιμές. 


Ορισμένα δείγματα μπορεί να χρειάζεται να διηθηθούν (π.χ. χρησιμοποιώντας διηθητικό μέσο με 
πόρους διαμέτρου 0.45 μιπ) ή να φυγοκεντρηθούν. Η μέθοδος που συνιστάται είναι η φυγοκέντρηση. 
Πάντως, εφόσον η υπό δοκιμή ουσία δεν απορροφάται στο φίλτρο, μπορεί να γίνει δεκτή και η 
διήθηση. 


Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, σε όλα τα δοχεία δοκιμής θα πρέπει να μετριόνται το διαλελυμένο 
οξυγόνο, το ρΗ και η θερμοκρασία. Στους μάρτυρες και σε ένα δοχείο με τη υψηλότερη 
συγκέντρωση, θα πρέπει να μετράται η ολική σκληρότητα, η αλκαλικότητα και η αλατότητα (εφόσον 
συντρέχει περίπτωση). Το διαλελυμένο οξυγόνο και η αλατότητα (εάν συντρέχει περίπτωση) θα 
πρέπει να μετρώνται κατ' ελάχιστο τρεις φορές (στην αρχή, στο μέσον και στο τέλος της δοκιμής). 
Στις ημιστατικές δοκιμές, συνιστάται το διαλελυμένο οξυγόνο να μετριέται συχνότερα, κατά 
προτίμηση πριν και μετά από κάθε ανανέωση του νερού ή, τουλάχιστον, μια φορά την εβδομάδα. Το 
ρΗ θα πρέπει να μετριέται στην αρχή και στο τέλος κάθε ανανέωσης νερού σε στατικές δοκιμές 
ανανέωσης και μια φορά τουλάχιστον τη βδομάδα σε δοκιμές συνεχούς ροής. Η σκληρότητα και η 
αλκαλικότητα θα πρέπει να μετριώνται μια φορά σε κάθε δοκιμή. Η θερμοκρασία θα πρέπει, κατά 
προτίμηση, να παρακολουθείται συνεχώς σε ένα, τουλάχιστον, δοχείο δοκιμής. 
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1.8.6 Παρατηρήσεις 


Βάρος: Στο τέλος της δοκιμής όλα τα επιζώντα ψάρια πρέπει να ζυγίζονται σε υγρή κατάσταση 
(στέγνωμα με στυπόχαρτο) είτε σε ομάδες κατά δοχείο δοκιμής, είτε μεμονωμένα. Η ζύγιση των ζώων 
κατά δοχείο δοκιμής προτιμάται από την κατ’ άτομο ζύγιση που απαιτεί τη σήμανση κάθε ψαριού. Στην 
περίπτωση της κατ’ άτομο μέτρησης του βάρους για τον προσδιορισμό του ιδιαίτερου βαθμού ανάπτυξης 
μεμονωμένων ψαριών, η τεχνική σήμανσης θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
δημιουργία άγχους στα ζώα (αντί της ψυχρής σήμανσης, μπορεί να είναι κατάλληλος κάποιος 
εναλλακτικός τρόπος, π.χ. η χρήση χρωματισμένης λεπτής τριχιάς). 

Τα ψάρια θα πρέπει να εξετάζονται καθημερινά κατά τη διάρκεια της περιόδου της δοκιμής και να 
σημειώνεται οποιαδήποτε εξωτερική ανωμαλία (όπως, π.χ. αιμορραγία, αποχρωματισμός) και μη 
φυσιολογική συμπεριφορά. Θα πρέπει να σημειώνεται κάθε τυχόν περίπτωση θανάτου και τα νεκρά 
ψάρια να απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατό. Τα νεκρά ψάρια δεν αντικαθίστανται, αφού ο 
πληθυσμιακός φόρτος και η πυκνότητα πληθυσμού επαρκούν για την αποφυγή επιδράσεων στην 
ανάπτυξη λόγω μεταβολής του αριθμού των ψαριών ανά δεξαμενή. Τα επίπεδα, όμως, του σιτηρεσίου 
θα πρέπει να προσαρμόζονται. 


2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 


Συνιστάται τόσο στο σχέδιο, όσο και στην ανάλυση της δοκιμής να συμμετέχει και ένας 
στατιστικολόγος, δεδομένου ότι η μέθοδος αυτή δοκιμής προσφέρει τη δυνατότητα σημαντικών 
μεταβολών στο σχεδίασμά του πειράματος όπως, π.χ., στον αριθμό των θαλάμων δοκιμής, στον αριθμό 
των συγκεντρώσεων δοκιμής, στον αριθμό των ψαριών, κλπ. Δεδομένου ότι στο σχέδιο δοκιμής 
υπάρχει δυνατότητα διαφόρων επιλογών, εδώ δεν δίνονται ειδικές οδηγίες για τη στατιστική 
διαδικασία. 


Σε δοχεία δοκιμής στα οποία η θνησιμότητα υπερβαίνει το 10 %, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται 
βαθμοί ανάπτυξης. Εντούτοις, σε όλες τις συγκεντρώσεις δοκιμής, θα πρέπει να αναφέρεται το 
ποσοστό θνησιμότητας. 


Οποια μέθοδος κι να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δεδομένων, η κεντρική ιδέα είναι ο 
ιδιαίτερος βαθμός ανάπτυξης γ μεταξύ χρόνου Ιι και χρόνου 12 . Αυτός μπορεί να οριστεί με διάφορους 
τρόπους, ανάλογα με το εάν τα ψάρια είναι επισημασμένα ή όχι κατ’ άτομο ή με το εάν απαιτείται 
μέσος όρος δεξαμενής. 


Γ 1 = 


Ιο§ 6 ιν 2 - Ιο§ £ ιν, 
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ι 2~ ι 1 
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όπου, 

η = ιδιαίτερος βαθμός ανάπτυξης μεμονωμένων ψαριών 

Γ 2 = μέσος ιδιαίτερος βαθμός ανάπτυξης δεξαμενής 

η = 'ψευδο’ ιδιαίτερος βαθμός ανάπτυξης 

\νι, \ν! = βάρη ενός συγκεκριμένου ψαριού κατά τις χρονικές στιγμές Ιι και 12 , αντίστοιχα 

1 θ£ο ινι = λογάριθμος του βάρους ενός μεμονωμένου ψαριού στην αρχή της μελέτης 

1 ο& νη = λογάριθμος του βάρους ενός μεμονωμένου ψαριού στο τέλος της μελέτης 

Ιο®, «η = μέση τιμή των λογαρίθμων των τιμών ινι για τα ψάρια στη δεξαμενή στην αρχή της 

μελέτης 

1 οΒ ς , νν 2 = μέση τιμή των λογαρίθμων των τιμών νν 2 για τα ψάρια στη δεξαμενή στο τέλος της 
μελέτης 

Ιι, 12 = χρονική στιγμή (ημέρες) έναρξης και τέλους της μελέτης 

Τα Γι, Γ 2 , Γ3 μπορούν να υπολογιστούν για την περίοδο 0-28η ημέρα και, όπου χρειάζεται (δηλ., όταν 
έχει πραγματοποιηθεί μέτρηση κατά την 14η ημέρα) για τις περιόδους 0-14η και Ι4-28η ημέρα. 

2.1.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων με αναγωγή (μοντέλο συγκέντρωσης-απόκρισης) 

Η μέθοδος αυτή ανάλυσης διαμορφώνει μια κατάλληλη μαθηματική σχέση μεταξύ του ιδιαίτερου 
βαθμού ανάπτυξης και της συγκέντρωσης, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα εκτίμησης της ΈΟΓ δηλ. 
οποιοσδήποτε απαιτούμενης τιμής ΕΟ. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου, δεν είναι αναγκαίος ο 
υπολογισμός του τ για τα μεμονωμένα ψάρια (η) και η ανάλυση, αντ’ αυτού, μπορεί να βασιστεί στη 
μέση ανά δεξαμενή τιμή του γ (Γ 2 ). Η τελευταία αυτή μέθοδος προτιμάται. Είναι επίσης 
καταλληλότερη στην περίπτωση χρήσης πολύ μικρών ειδών. 

Ο μέσος ιδιαίτερος βαθμός ανάπτυξης δεξαμενήε (η) θα πρέπει να παρίσταται γραφικά συναρτήσει 
της συγκεντρώσεως, για να ελέγχεται η σχέση συγκέντρωσης-απόκρισης. 

Για την έκφραση της σχέσης μεταξύ η και συγκεντρώσεως, θα πρέπει να επιλέγεται ένα κατάλληλο 
μοντέλο, η επιλογή του οποίου πρέπει να στηρίζεται σε κατάλληλη αιτιολόγηση. 


Εάν οι αριθμοί των ψαριών που επέζησαν σε κάθε δεξαμενή είναι άνισοι, τότε η διεργασία της 
διαμόρφωσης του μοντέλου, απλό ή μη γραμμικό, θα πρέπει να σταθμίζεται έτσι ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη τα άνισα μεγέθη των ομάδων. 


Η μέθοδος της διαμόρφωσης του μοντέλου πρέπει να καθιστά δυνατή την επίτευξη εκτίμησης της, 
π.χ., Εθ 2 ο και της διασποράς της (τυπικό σφάλμα ή εύρος εμπιστοσύνης). Το γράφημα του 
διαμορφωμένου μοντέλου θα πρέπει να παρουσιάζεται σε σχέση με τα δεδομένα έτσι ώστε να μπορεί 
να αποδειχθεί η καταλληλότητα της διαμόρφωσης του μοντέλου (8)(18)(19)(20). 
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2.1.2 Ανάλυση των αποτελεσμάτων για τον υπολογισμό της ΕΟΕΟ 

Εάν η δοκιμή περιέλαβε δοκιμές επανάληψης σε όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης, ο υπολογισμός της 
ΕΟΕΟ μπορεί να βασιστεί σε ανάλυση μεταβλητότητας (ΑΝΟ\Ά) του μέσου ιδιαίτερου βαθμού 
ανάπτυξης δεξαμενής (βλ. σημείο 2.1), ακολουθούμενη από κατάλληλη μέθοδο (π.χ. δοκιμή ΟιιηιιεΠ ή 
\νίίΠαιιΐ5 < 12 )( 1 3)< 1 4)(2 1 )) σύγκρισης του μέσου τ για κάθε συγκέντρωση με το μέσο γ για τους 
μάρτυρες για τον προσδιορισμό της κατώτατης συγκέντρωσης για την οποία η διαφορά αυτή είναι 
στατιστικής σημαντική με στάθμη πιθανότητας 0.05. Εάν δεν πληρούνται οι υποθέσεις που 
απαιτούνται για παραμετρικές μεθόδους - μη κανονική κατανομή (π.χ. δοκιμή 5Η8ρίΓ0-\νί11ι) ή 
ετερογενής μεταβλητότητα (ναπεηεβ) (δοκιμή ΒβΠίείΙ), θα πρέπει να εξεταστεί η μετατροπή των 
δεδομένων για την ομοιογενοποίηση των βαθμών μεταβλητότητας (ναπεηοε) πριν από την εκτέλεση 
της ΑΝΟ\Ά, ή η εκτέλεση σταθμισμένης ΑΝΟνΑ. 

Εάν η δοκιμή δεν περιελάμβανε δεξαμενές επανάληψης σε κάθε συγκέντρωση, η προσφυγή σε 
ΑΝΟνΑ με βάση τις δεξαμενές είναι χωρίς νόημα ή αδύνατη. Στην περίπτωση αυτή, ένας αποδεκτός 
συμβιβασμός είναι να στηρίξουμε την ΑΝΟνΑ στον 'ψευδο’ ιδιαίτερο βαθμό ανάπτυξης η για 
μεμονωμένα ψάρια. 

Ο μέσος η για κάθε συγκέντρωση δοκιμής μπορεί στη συνέχεια να συγκριθεί με τον μέσο η για τους 
μάρτυρες. Κατόπιν η ΕΟΕΟ μπορεί να προσδιοριστεί όπως προηγουμένως. Πρέπει να αναγνωριστεί 
ότι η μέθοδος αυτή δεν προσφέρει καμμία ανοχή, ούτε προστασία, για περίπτωση μεταβλητότητας 
μεταξύ δεξαμενών, πέραν εκείνης που προβλέπεται για περιπτώσεις μεταβλητότητας μεταξύ 
επιμέρους ψαριών. Εντούτοις, η εμπειρία έχει δείξει (8) ότι η μεταξύ δεξαμενών μεταβλητότητα είναι 
πολύ μικρή σε σύγκριση με τη μεταβλητότητα εντός δεξαμενής (δηλ. μεταξύ ψαριών). Εάν δεν 
περιλαμβάνονται μεμονωμένα ψάρια στην ανάλυση, πρέπει να παρέχεται μέθοδος μεμονωμένου 
προσδιορισμού και αιτιολόγηση για τη χρήση του. 

2.2 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με ιδιαίτερη προσοχή όταν οι μετρούμενες τοξικές 
συγκεντρώσεις στα διαλύματα δοκιμής βρίσκονται σε επίπεδα κοντά στο όριο ανίχνευσης της 
αναλυτικής μεθόδου ή, στις ημιστατικές δοκιμές, όταν η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας 
μειώνεται στο διάστημα που μεσολαβεί από την παρασκευή του διαλύματος μέχρι πριν από την 
ανανέωση. 

2.3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Στην έκθεση δοκιμής πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

2.3.1 Ουσία δοκιμής: 


φυσική μορφή και σχετικές φυσικοχημικές ιδιότητες, 

στοιχεία χημικής αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της καθαρότητας και της αναλυτικής 
μεθόδου για τον ποσοτικό προσδιορισμό της υπό δοκιμή ουσίας, όταν χρειάζεται. 
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2.3.2 Είδος υπό δοκιμή: 


— επιστημονική ονομασία, πιθανόν 

— ποικιλία, μέγεθος, προμηθευτής, κάθε προηγούμενη αγωγή, κλπ. 


2.3.3 Συνθήκες δοκιμής: 


— χρησιμοποιηθείσα διαδικασία δοκιμής (π.χ. ημιστατική/ανανέωση, συνεχής ροή, φόρτος, 
πυκνότητα πληθυσμού, κλπ), 

— σχέδιο δοκιμής (π.χ. αριθμός δοχείων δοκιμής, συγκεντρώσεις δοκιμής και επαναλήψεις, 
αριθμός ψαριών ανά δοχείο), 

— μέθοδος παρασκευής αρχικών διαλυμάτων και συχνότητα ανανέωσης (πρέπει να δίδεται το μέσο 
διαλυτοποίησης και η συγκέντρωσή του, όταν χρησιμοποιείται), 

— οι ονομαστικές συγκεντρώσεις δοκιμής, ο μέσος όρος των μετρηθεισών τιμών και οι τυπικές 
τους αποκλίσεις στα δοχεία δοκιμής και η μέθοδος με την οποία επιτεύχθηκαν, καθώς και 
αποδεικτικά στοιχεία ότι οι μετρήσεις αναφέρονται στις συγκεντρώσεις της υπό δοκιμή ουσίας 
σε αληθές διάλυμα, 

— τα χαρακτηριστικά του νερού αραιώσεως: ρΗ, σκληρότητα, αλκαλικότητα, θερμοκρασία, 
συγκέντρωση διαλελυμένου οξυγόνου, επίπεδα υπολειμματικού χλωρίου (αν ανιχνεύεται), 
συνολικός οργανικός άνθρακας, αιωρούμενα στερεά, αλατότητα του μέσου δοκιμής (αν 
μετριέται) και κάθε άλλη πραγματοποιηθείσα μέτρηση, 

— η ποιότητα μέσα στα δοχεία δοκιμής: ρΗ, σκληρότητα, θερμοκρασία και συγκέντρωση 
διαλελυμένου οξυγόνου, 

— λεπτομερής ενημέρωση για τη διατροφή, (π.χ. τύπος τροφής(ών), πηγή, ποσότητα και 
συχνότητα). 


2.3.4 Αποτελέσματα: 


— στοιχεία ότι οι μάρτυρες πληρούσαν το κριτήριο εγκυρότητας ως προς την επιβίωση, καθώς και 
στοιχεία για τις θνησιμότητες που εμφανίστηκαν σε κάθε συγκέντρωση δοκιμής, 

— χρησιμοποιηθείσες στατιστικές αναλυτικές τεχνικές, στατιστικά βασιζόμενα σε επαναλήψεις ή 
σε ψάρια, επεξεργασία των δεδομένων και αιτιολόγηση των χρησιμοποιηθεισών τεχνικών, 

— στοιχεία με μορφή πινάκων για τα ατομικά και τα μέσα βάρη των ψαριών κατά τις ημέρες 0, 14 
(εφόσον έγινε μέτρηση) και 28 και τις τιμές του μέσου ανά δεξαμενή ή ψευδό ιδιαίτερου βαθμού 
ανάπτυξης (αναλόγως) για την περίοδο 0-28 ή, ενδεχομένως, 0-14 και 14-28, 

— αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης (δηλ. ανάλυση με αναγωγή ή ΑΝΟνΑ) κατά 
προτίμηση σε μορφή πίνακα και γραφική μορφή και η ΕΟΕ0 (ρ = 0.05) καθώς και η ΝΟΕΟ ή η 
ΕΟ Χ μαζί, όταν είναι δυνατόν, με τα τυπικά σφάλματα, αναλόγως, 

— στοιχεία για οποιαδήποτε ασυνήθη αντίδραση των ψαριών και κάθε ορατή επίδραση που 
προκλήθηκε από την υπό δοκιμή ουσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΜΕΡΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΑ1ΩΣΕΩΣ 


ΟΥΣΙΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

Διαμερισμένη ύλη 

< 20 γπ§/1 

Συνολικός οργανικός άνθρακας 

< 2 γπ§/1 

Μη ιοντισμένη αμμωνία 

< 1 μ§/1 

Υπολειμματικό χλώριο 

< 10 μ§/1 

Σύνολο οργανοφωσιρορικών γεωργικών φαρμάκων 

< 50 π§/1 

Σύνολο οργανοχλωριούχων γ.φ. μαζί με πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια 

< 50 π@/1 

Συνολικό οργανικό χλώριο 

<25 η§/1 


166 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ <91 


Στήλη (Αριθμός συγκεντρώσεων μεταξύ 100 και 10, ή μεταξύ 10 και 1)* 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

100 

100 

100 

100 

100 


100 

32 

46 

56 

63 

68 

72 

75 

10 

22 

32 

40 

46 

52 

56 

3.2 

10 

18 

25 

32 

37 

42 

1.0 

ΪΜϋ 

10 

16 

22 

27 

32 


2.2 

5.6 

10 

15 

19 

24 


1.0 


6.3 

10 

14 




ΗΗϋ 

4.0 

6.8 

10 

13 



1.0 

2.5 

ΜΙ 

7.2 

10 




■Η 

3.2 

5.2 

7.5 




1.0 

2.2 

3.7 

5.6 





1.5 

2.7 






1.0 

1.9 

3.2 






1.4 

2.4 






1.0 

1.8 







■Η 







1.0 


* Από μια στήλη μπορεί να επιλεγεί μια σειρά πέντε (ή περισσότερων) διαδοχικών συγκεντρώσεων. 
Ενδιάμεσα σημεία μεταξύ συγκεντρώσεων στη στήλη (χ) βρίσκονται στη στήλη (2χ + I). Οι 
καταγραφόμενες τιμές μπορεί να αντιπροσωπεύουν συγκεντρώσεις εκφραζόμενες ως % κατ’ όγκο ή 
κατά βάρος (γπ§/Ι ή μ§/1). Οι τιμές μπορούν να πολλαπλασιαστούν ή να διαιρεθούν με οποιαδήποτε 
δύναμη του 10, αναλόγως. Η στήλη 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα 
ως προς τα επίπεδα τοξικότητας. 
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Γ.15. ΨΑΡΙΑ, ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΜΒΡΥΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΛΕΚΙΘΟΦΟΡΑ ΙΧΘΥΔΙΑ (8ΑΟ-ΡΚΥ 3ΤΑΟΕ3) 


4. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η εν λόγω μέθοδος μελέτης βραχυπρόθεσμης τοξικότητας αποτελεί επανάληψη της μεθόδου ΤΟ 212 
(1998) του ΟΟΣΑ. 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μέθοδος μελέτης της βραχυπρόθεσμης τοξικότητας στα έμβρυα ψαριών και στα 
λεκιθοφόρα ιχθύδια (Βεο-Γτγ $13£63) αποτελεί βραχυπρόθεσμη δοκιμασία στην οποία εκτίθενται τα 
ψάρια από το στάδιο του αβγού που μόλις έχει γονιμοποιηθεί έως το τέλος του σταδίου των 
λεκιθοφόρων ιχθθδίων (ϊΒΟ-ίϊχ 8ΐΒ§ε). Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας δεν παρέχεται τροφή στα 
έμβρυα και στα λεκιθοφόρα ιχθύδια (53θίίγ), επομένως η δοκιμασία πρέπει να ολοκληρώνεται όσο 13 
λεκιθοφόρα ιχθύδια (δΒΟ-ίϊχ) τρέφονται ακόμη από τον λεκιθικό σάκο. 

Σκοπός της δοκιμασίας είναι να οριστούν οι θανατηφόρες και, σε περιορισμένο βαθμό, οι σχεδόν 
θανατηφόρες επιπτώσεις των χημικών ουσιών στα συγκεκριμένα στάδια εξέλιξης και στα 
συγκεκριμένα είδη. Από τη δοκιμασία μπορούν να ληφθούν χρήσιμες πληροφορίες καθώς α) μπορεί 
να αποτελέσει σύνδεσμο μεταξύ θανατηφόρων και σχεδόν θανατηφόρων δοκιμασιών β) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως δοκιμασία επιλογής ενόψει είτε μιας (πλήρους) δοκιμασίας αρχικών σταδίων ζωής 
είτε μιας δοκιμασίας χρόνιας τοξικότητας και γ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή 
δοκιμασίας σε είδη όπου οι τεχνικές εκτροφής δεν είναι τόσο προηγμένες ώστε να καλύπτουν την 
περίοδο μετάβασης από την ενδογενή στην εξωγενή διατροφή. 

Δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός ότι μόνο οι δοκιμασίες που περιλαμβάνουν όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής του ψαριού είναι σε θέση να παρέχουν ακριβή εκτίμηση της χρόνιας τοξικότητας των 
χημικών ουσιών στα ψάρια και ότι κάθε μειωμένης διάρκειας έκθεση όσον αφορά τα στάδια ζωής 
μπορεί να μειώσει την ευαισθησία και επομένως να οδηγήσει σε υποτίμηση της χρόνιας τοξικότητας. 
Επομένως αναμένεται ότι η δοκιμασία εμβρύου και λεκιθοφόρου ιχθυδίου (δαο-Οχ) θα είναι λιγότερο 
ευαίσθητη από την πλήρη δοκιμασία αρχικών σταδίων ζωής, ιδίως όσον αφορά τις εξαιρετικά 
λιπόφιλες ουσίες (1ο§ Ρ 0 » > 4) και τις χημικές ουσίες ειδικής τοξικής δράσης. Για τις χημικές ουσίες 
μη ειδικής ναρκωτικής δράσης, ωστόσο, μπορεί να αναμένονται μικρότερες διαφορές ευαισθησίας 
μεταξύ των δύο δοκιμών (1). 

Πριν τη δημοσίευση της παρούσας δοκιμασίας, σχεδόν όλα τα πειράματα στα έμβρυα και στα 
λεκιθοφόρα ιχθύδια ($30 Γεγ) πραγματοποιούνταν με τους ιχθύς γλυκών υδάτων Οαπίο γβπο Ηαπύΐΐοη- 
Βιιοάαηαη (Τεΐεοδίεί, Οχρπηίάαε - κοινή ονομασία ζεβρόψαρο). Για το λόγο αυτό, στο παράρτημα I 
δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για τη διεξαγωγή των δοκιμών στο εν λόγω είδος. Το γεγονός αυτό δεν 
αποκλείει τη χρήση άλλων ειδών με τα οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πειράματα (πίνακας 1). 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ελάχιστη συγκέντρωση παρατηρούμενης επίδρασης: (Εοινεδί Οάδετνεά ΕίΤεεΙ ΟοπεεηΐΓβΙίοη, 
ΕΟΕΟ): είναι η χαμηλότερη συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται ότι μια ουσία έχει επίδραση 
στατιστικώς σημαντική (ρ < 0,05), συγκριτικά με τους μάρτυρες. Εντούτοις, όλες οι συγκεντρώσεις οι 
μεγαλύτερες από τη ΕΟΕΟ πρέπει να ασκούν βλαβερή επίδραση ισοδύναμη ή μεγαλύτερη από την 
παρατηρούμενη με τη ΕΟΕΟ. 

Συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης (ΝΟΕΟ): είναι η συγκέντρωση η αμέσως 
χαμηλότερη της ΕΟΕΟ. 
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4.3 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

Τα έμβρυα και λεκιθοφόρα ιχθύδια (ίεοίτγ) εκτίθενται σε μια σειρά υδατικών διαλυμάτων της 
δοκιμαστικής ουσίας σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Το πρωτόκολλο επιτρέπει επιλογή μεταξύ μιας 
ημιστατικής διαδικασίας και μιας διαδικασίας συνεχούς ροής, ανάλογα με τη φύση της δοκιμαστικής 
ουσίας. Η δοκιμασία ξεκινάει με την τοποθέτηση γονιμοποιημένων αβγών στους δοκιμαστικούς 
θαλάμους και τελειώνει αμέσως πριν απορροφηθεί πλήρως ο λεκιθικός σάκος οποιοσδήποτε 
προνύμφης (Ιετναε) σε οποιονδήποτε από τους δοκιμαστικούς θαλάμους ή πριν σημειωθούν θάνατοι 
από ασιτία στους μάρτυρες. Οι θανατηφόρες και σχεδόν θανατηφόρες επιπτώσεις αξιολογούνται και 
συγκρίνονται με τις τιμές των μαρτύρων για να καθοριστεί η ελάχιστη συγκέντρωση παρατηρούμενης 
επίδρασης και επομένως η συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης. Εναλλακτικά, μπορούν να 
αναλυθούν με βάση ένα αναγωγικό μοντέλο για να υπολογιστεί κατ' εκτίμηση η συγκέντρωση που 
προκαλεί ένα δεδομένο ποσοστό επίδρασης (π.χ. ΕΟ/ΕΟχ, όπου χ είναι καθορισμένη % επίπτωση). 

4.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ 

Πρέπει να είναι γνωστά τα αποτελέσματα μιας μελέτης οξείας τοξικότητας (βλ. μέθοδο Γ.1) που 
πραγματοποιήθηκε κατά προτίμηση στα ίδια είδη με αυτά που έχουν επιλεγεί για την παρούσα 
δοκιμασία. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμα για τη σωστή επιλογή μιας σειράς 
συγκεντρώσεων για τις δοκιμασίες αρχικών σταδίων ζωής. Η υδατοδιαλυτότητα (περιλαμβανόμενης 
της διαλυτότητας στο νερό της δοκιμασίας) και η τάση ατμών της δοκιμαστικής ουσίας πρέπει να είναι 
γνωστά. Πρέπει επίσης να υπάρχει αξιόπιστη αναλυτική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού της 
ουσίας στα διαλύματα, της οποίας η ακρίβεια και το όρια ανίχνευσης να είναι γνωστά και 
δημοσιευμένα. 

Πληροφορίες σχετικές με την ουσία οι οποίες να είναι χρήσιμες για τον καθορισμό των συνθηκών της 
δοκιμασίας είναι ο συντακτικός τύπος, η καθαρότητα, η σταθερότητα στο φως, η σταθερότητα στις 
συνθήκες της δοκιμασίας, οι συντελεστές ρΚπ, Ρο\ν και τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας μελέτης 
της ευχέρειας βιοαποικοδόμησης (βλ. μέθοδο Γ.4). 

4.5 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Προϋποθέσεις εγκυρότητας της δοκιμασίας είναι οι εξής: 

— η συνολική επιβίωση των γονιμοποιημένων αβγών στους μάρτυρες και, κατά περίπτωση, στα 
δοχεία που περιέχουν μόνο διαλύτη, πρέπει να είναι ανώτερη ή ίση με τις τιμές που 
καθορίζονται στα παραρτήματα 2 και 3· 

— η συγκέντρωση του διαλελυμένου οξυγόνου πρέπει να κυμαίνεται από 60 έως 100 % της τιμής 
κορεσμού με αέρα (πίτ δείυταΐίοη ναΙιιε -Α5>ν) σε όλη τη δοκιμασία- 

— η θερμοκρασία του ύδατος δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ± 1,5 °0 μεταξύ 
δοκιμαστικών θαλάμων και μεταξύ διαδοχικών ημερών σε οποιαδήποτε στιγμή της δοκιμασίας 
και πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων θερμοκρασίας που έχουν προσδιοριστεί για κάθε είδος 
ψαριού (παραρτήματα 2 και'3). 

4.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

4.6.1 Δοκιμαστικοί θάλαμοι 


Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε δοχεία από γυαλί ή άλλο χημικά αδρανές υλικό. Οι 
διαστάσεις των δοχείων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε να ανταποκρίνονται στο ρυθμό 
πλήρωσης (βλέπε 1.7.1.2). Συνιστάται να τοποθετούνται οι δοκιμαστικοί θάλαμοι με τυχαίο τρόπο στο 
χώρο εκτέλεσης των δοκιμών. Εάν υπάρχουν στο εργαστήριο συστηματικές επιδράσεις που μπορούν 
να ελεγχθούν με ομαδοποίηση των δοκιμαστικών θαλάμων, τότε είναι προτιμότερη μια σχετικά τυχαία 
ομαδοποίηση των θαλάμων όπου κάθε ομάδα περιλαμβάνει καθεμιά από τις αγωγές, παρά μια τελείως 
τυχαία κατανομή. Όταν ο σχεδιασμός του πειράματος προβλέπει ομαδοποίηση, το δεδομένο αυτό 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επακόλουθη ανάλυση των δεδομένων. Οι δοκιμαστικοί θάλαμοι 
προστατεύονται από ανεπιθύμητες οχλήσεις. 
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4.6.2 Επιλογή είδους ψαριού. 

Τα διάφορα είδη ψαριών που συνιστώνται για τη δοκιμασία περιλαμβάνονται στον πίνακα ΙΑ. Το 
γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη χρήση άλλων ειδών (παραδείγματα δίνονται στον πίνακα IΒ), αρκεί η 
διαδικασία να προσαρμοστεί με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες δοκιμασίας. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία της επιλογής του είδους και της 
πειραματικής μεθόδου. 

4.6.3 Συντήρηση των γεννητόρων 

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συντήρηση των γεννητόρων υπό ικανοποιητικές συνθήκες μπορούν να 
αναζητηθούν στο ΤΟ 210 του ΟΟΣΑ 2 και στις αναφορές (4), (5), και (6) της βιβλιογραφίας. 

4.6.4 Προετοιμασία των εμβρύων και των προνυμφών (Ιατναε). 

Στο εσωτερικό του βασικού δοχείου, τα έμβρυα και οι προνύμφες (Ιατναε) μπορούν να τοποθετηθούν 
σε μικρότερα δοχεία με πλευρές ή απολήξεις από πλέγμα ώστε να επιτρέπεται η ροή του 
δοκιμαστικού διαλύματος μέσω του δοχείου. Για να μη είναι τυρβώδης η ροή, τα μικρά δοχεία 
αναρτώνται από βραχίονα ο οποίος τα ανεβοκατεβάζει, με τους οργανισμούς όμως σταθερά μέσα στο 
νερό· μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σύστημα εκροής με σιφώνιο. Τα γονιμοποιημένα αβγά 
σολωμονοειδών μπορούν να τοποθετηθούν σε σχάρες ή σε πλέγματα με ανοίγματα αρκετά μεγάλα 
ώστε, μετά την εκκόλαψη, οι προνύμφες να μπορούν να βγουν. Για την απομάκρυνση των εμβρύων και 
των προνυμφών (Ιατναε) στις ημιστατικές δοκιμασίες με πλήρη ημερήσια ανανέωση του νερού 
συνιστάται να χρησιμοποιούνται σιφώνια παστέρ. 

Τα δοχεία, οι σχάρες και τα πλέγματα που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των αβγών εντός του 
βασικού δοχείου πρέπει να αφαιρούνται μετά την εκκόλαψη των προνυμφών^ΐατναε), εκτός από τα 
πλέγματα που χρειάζονται για να μη φύγουν τα ψάρια. Εάν οι προνύμφες (Ιετνεε) χρειαστεί να 
μεταφερθούν, δεν θα πρέπει να εκτεθούν στον αέρα και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δίχτυα για 
την ελευθέρωση των ψαριών από τα δοχεία που περιέχουν τα αβγά (αυτές οι προφυλάξεις δεν είναι 
απαραίτητες για λιγότερα ευαίσθητα είδη, όπως ο κυπρίνος). Η μεταφορά, η χρονική στιγμή της 
οποίας εξαρτάται από το είδος, δεν είναι πάντοτε απαραίτητη. Για την ημιστατική τεχνική, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν κύπελλα ή αβαθή δοχεία και, εάν χρειάζεται, να εξοπλιστούν με δικτυωτό 
προπέτασμα ελαφρώς υπερυψωμένο ως προς τον πυθμένα. Εάν ο όγκος των δοχείων ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις φόρτωσης (βλέπε 1.7.1.2), τότε μπορεί να μην χρειαστεί η μεταφορά των εμβρύων ή 
των προνυμφών (Ιατναε). 

4.6.5 Νερό 

Κάθε νερό που διαθέτει τα χημικά χαρακτηριστικά ενός αποδεκτού νερού αραίωσης τα οποία 
απαριθμούνται στο παράρτημα 4 και στο οποίο τα δοκιμαζόμενα είδη σημειώνουν επιβίωση μαρτύρων 
τουλάχιστον ίση με την περιγραφόμενη στα παραρτήματα 2 και 3, είναι κατάλληλο για τη δοκιμασία. 
Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας το νερό θα πρέπει να είναι σταθερής ποιότητας. Το ρΗ πρέπει να 
κυμαίνεται κατά ± 0,5. Για να είναι βέβαιο ότι το νερό της αραίωσης δεν θα επηρεάσει κατά τρόπο 
ανεπιθύμητο το αποτέλεσμα της δοκιμασίας (π.χ., δημιουργώντας σύμπλοκα με την υπό δοκιμή ουσία) 
και τη συμπεριφορά των γεννητόρων, θα πρέπει κατά διαστήματα να λαμβάνονται δείγματα για 
ανάλυση. Όταν ένα νερό είναι γνωστό ότι είναι σχετικά σταθερό από πλευράς ποιότητας θα πρέπει, 
π.χ., κάθε τρεις μήνες, να γίνεται μέτρηση βαρέων μετάλλων (π.χ. Ου, Ρ6, Ζη, Η@, Οά και Νί), 
βασικών ανιόντων και κατιόντων (π.χ. Ο3, Μ§, Να, Κ, ΟΙ και ΘΟί), φυτοφαρμάκων (π.χ. συνολικά 
οργανοφωσφορικά και συνολικά οργανοχλωριούχα φυτοφάρμακα), συνολικού οργανικού άνθρακα και 
αιωρούμενων στερεών. Εάν η ποιότητα του νερού έχει αποδειχθεί ότι είναι σταθερή για ένα 
τουλάχιστον χρόνο, η συχνότητα των προσδιορισμών μπορεί να περιοριστεί και τα διαστήματα να 
αυξηθούν(π.χ. κάθε έξι μήνες). 


1 ΟΕΟϋ, Ρ3Π5, 1992, ΤεδΙ Ουίδείίηε 210," Ρίϊΐι, ΕαΗν-Ιιί'ε 51α§ε ΤοχίώΙγ Τε5ΐ". 
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4.6.6 Διαλύματα δοκιμής. 

Τα διαλύματα με τις επιθυμητές συγκεντρώσεις παρασκευάζονται συνήθως με αραίωση αρχικού 
πυκνού διαλύματος. 

Το αρχικό διάλυμα θα πρέπει κατά προτίμηση να παρασκευάζεται με απλή ανάμειξη ή ανάδευση της 
υπό δοκιμή ουσίας στο νερό αραίωσης με μηχανικά μέσα (π.χ. με μηχανική ανάδευση ή με 
υπερήχους). Για να επιτευχθεί η κατάλληλη συγκέντρωση του αρχικού πυκνού διαλύματος είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στήλες κορεσμού (στήλες διαλυτότητας). Πρέπει να αποφεύγεται, κατά 
το δυνατόν, η χρησιμοποίηση διαλυτών ή προσθέτων διασποράς (παραγόντων διαλυτοποίησης) 
εντούτοις, αυτές οι ουσίες είναι μερικές φορές απαραίτητες για την παρασκευή αρχικού πυκνού 
διαλύματος κατάλληλης συγκέντρωσης. Παραδείγματα κατάλληλων διαλυτών είναι η ακετόνη, η 
αιθανόλη, η μεθανόλη, το διμεθυλοφορμαμίδιο και η τριαιθυλενογλυκόλη, ενώ κατάλληλα πρόσθετα 
διασποράς είναι το ΟτεπιορδοΓ Κ.Η40, το Τινββη 80, η μεθυλοκυτταρίνη 0,01% και το ΗΟΟ-4Θ. Όταν 
χρησιμοποιούνται παράγοντες που βιοαποικοδομούνται εύκολα (π.χ. ακετόνη) ή/και παράγοντες 
υψηλής πτητικότητας, η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή γιατί μπορεί να προκαλέσουν 
την ανάπτυξη βακτηρίων στις δοκιμασίες συνεχούς ροής. Όταν χρησιμοποιείται παράγοντας 
διαλυτοποίησης, αυτός δεν πρέπει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιβίωση ούτε ορατές 
δυσμενείς επιπτώσεις στα αρχικά στάδια της ζωής οπότε πρέπει να εκτελείται δοκιμασία ελέγχου με 
διαλύτη μόνο. Θα πρέπει πάντως να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η 
χρήση τέτοιων υλικών. 

Για την ημιστατική τεχνική, είναι δυνατόν να ακολουθηθούν δύο διαφορετικές διαδικασίες 
ανανέωσης : είτε, α) ετοιμάζονται νέα δοκιμαστικά διαλύματα σε καθαρά δοχεία και τα αβγά και οι 
προνύμφες (Ιετναε) που έχουν επιβιώσει μεταφέρονται με ήπιο τρόπο στα νέα δοχεία εντός μικρού 
όγκου του παλαιού διαλύματος, χωρίς να εκτίθενται στον αέρα ή β) οι δοκιμαζόμενοι οργανισμοί 
διατηρούνται στα δοχεία ενώ αντικαθίσταται μέρος μόνο (τουλάχιστον τρία τέταρτα) του νερού. Η 
συχνότητα ανανέωσης του μέσου εξαρτάται από τη σταθερότητα της δοκιμαστικής ουσίας, συνιστάται 
πάντως καθημερινή ανανέωση του νερού. Εάν από προκαταρκτικές δοκιμασίες μελέτης της 
σταθερότητας (βλ. 1.4) είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση της δοκιμαστικής ουσίας δεν είναι σταθερή 
(βρίσκεται δηλαδή εκτός των ορίων 80 - 120 % της ονομαστικής συγκέντρωσης ή κάτω από το 80 % 
της μετρηθείσας αρχικής συγκέντρωσης), σε όλη τη διάρκεια της ανανέωσης, πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί δοκιμασία συνεχούς ροής. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταβληθεί 
προσπάθεια να αποφευχθεί το στρες στις προνύμφες κατά την διαδικασία ανανέωσης του νερού. 

Στις δοκιμασίες συνεχούς ροής, για την προσαγωγή των διαλυμάτων στους δοκιμαστικούς θαλάμους 
απαιτείται σύστημα το οποίο να παρέχει συνεχώς και να αραιώνει ένα αρχικό διάλυμα της 
δοκιμαστικής ουσίας (π.χ. αντλία μετρήσεως, αναλογικός αραιωτής, σύστημα κορεσμού). Ο ρυθμός 
ροής των αρχικών διαλυμάτων και του νερού αραίωσης ελέγχεται κατά διαστήματα, κατά προτίμηση 
καθημερινά, και δεν διαφέρει περισσότερο από 10 % καθ'όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας. Θεωρείται 
κατάλληλη μια ταχύτητα ροής ισοδύναμη με τον όγκο τουλάχιστον πέντε δοκιμαστικών θαλάμων ανά 
24 ώρες (2). 

4.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία περιέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την εκτέλεση των δοκιμασιών 
τοξικότητας στα έμβρυα ιχθύων και στα λεκιθοφόρα ιχθύδια (δεο-ίΥγ). Σχετικές παραπομπές υπάρχουν 
στις αναφορές (7)(8)(9) στη βιβλιογραφία του παρόντος. 

4.7.1 Συνθήκες έκθεσης. 

4.7.1.1 Διάρκεια 

Η δοκιμασία αρχίζει κατά προτίμηση εντός 30 λεπτών αφότου γονιμοποιηθούν τα αβγά. Τα έμβρυα 
ιχθύων εμβυθίζονται στο δοκιμαστικό διάλυμα πριν αρχίσει το στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης των 
βλαστοδίσκων ή αμέσως μετά, και πάντως προτού αρχίσει το στάδιο του γαστριδίου. Εάν τα αβγά 
προέρχονται από εξωτερικό προμηθευτή, είναι πιθανό να μην είναι δυνατό να ξεκινήσει η δοκιμασία 
αμέσως μετά τη γονιμοποίηση. Δεδομένου ότι η ευαισθησία της δοκιμασίας μπορεί να επηρεαστεί 
αισθητά από την καθυστέρηση έναρξης, η δοκιμασία πρέπει να ξεκινήσει εντός δώρου αφότου γίνει η 
γονιμοποίηση. Καθώς οι προνύμφες (Ιετνεβ) δεν λαμβάνουν τροφή κατά την περίοδο έκθεσης, η 
δοκιμασία πρέπει να τελειώνει αμέσως πριν απορροφηθεί πλήρως ο λεκιθικός σάκος οποιοσδήποτε 
προνύμφης (Ιετναβ) σε οποιοδήποτε από τους δοκιμαστικούς θαλάμους ή πριν σημειωθούν θάνατοι από 
ασιτία στους μάρτυρες. Η διάρκεια εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο είδος. Στα παραρτήματα 2 και 
3 προτείνονται χρόνοι για τη διάρκεια. 
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4.7.1.2 Φορτίο 

Ο αριθμός γονιμοποιημένων αβγών στην αρχή της δοκιμασίας πρέπει να είναι στατιστικώς επαρκής. 
Τα αβγά κατανέμονται στις διάφορες ομάδες αγωγής με τυχαίο τρόπο, και χρησιμοποιούνται ανά 
συγκέντρωση τουλάχιστον 30 γονιμοποιημένα αβγά ισοκατανεμημένα (όσο είναι δυνατόν δεδομένου 
ότι για ορισμένα είδη είναι δύσκολο να ληφθούν ίσες παρτίδες) σε 3 τουλάχιστον όμοιους 
δοκιμαστικούς θαλάμους. Ο ρυθμός πλήρωσης (βιομάζα ανά όγκο δοκιμαστικού διαλύματος) πρέπει να 
είναι επαρκώς χαμηλός ώστε να διατηρείται η συγκέντρωση διαλελυμένου οξυγόνου σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 60 % της τιμής κορεσμού με αέρα (Α5ν) χωρίς αερισμό. Για τις δοκιμασίες συνεχούς 
ροής συνιστάται ο ρυθμός πλήρωσης να μην υπερβαίνει το 0.5 §/1 ανά 24ωρο και να μην υπερβαίνει τα 
5 §/Ι διαλύματος οποιαδήποτε στιγμή (2). 

4.7.1.3 Φως και θερμοκρασία 

Η φωτοπερίοδος και η θερμοκρασία του νερού της δοκιμής θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του χρησιμοποιούμενου είδους ψαριών (παραρτήματα 2 και 3). Για την παρακολούθηση της 
θερμοκρασίας, ενδείκνυται ίσως η χρήση ενός επιπλέον δοκιμαστικού δοχείου. 

4.7.2 Συγκεντρώσεις 

Κανονικά απαιτούνται 5 συγκεντρώσεις της δοκιμαστικής ουσίας οι οποίες να απέχουν μεταξύ τους 
κατά ένα σταθερό παράγοντα που δεν υπερβαίνει το 3,2. Η καμπύλη που συνδέει την ΓΟίο με την 
περίοδο έκθεσης στη μελέτη οξείας τοξικότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή της 
σειράς συγκεντρώσεων που θα χρησιμοποιηθούν στη δοκιμασία. Υπό ορισμένες συνθήκες, π.χ. στις 
οριακές δοκιμασίες, μπορεί να ενδείκνυται η χρήση λιγότερων από πέντε συγκεντρώσεων που θα 
απέχουν μάλιστα και λιγότερο μεταξύ τους. Εάν η δοκιμασία γίνει σε λιγότερες από πέντε 
συγκεντρώσεις, θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Δεν χρειάζεται να δοκιμάζονται συγκεντρώσεις της 
ουσίας ανώτερες από την Εθ 5 ο 96 ωρών ή από 100 Π)§/1, όποια είναι χαμηλότερη. Οι ουσίες δεν πρέπει 
να υποβάλλονται στη δοκιμασία σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το όριο διαλυτότητά τους στο 
νερό της δοκιμασίας. 

Όταν χρησιμοποιείται παράγοντας διαλυτοποίησης για την παρασκευή των διαλυμάτων (βλ. 1.6,6), η 
τελική του συγκέντρωση στα δοχεία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,1 πιΙ/Ι, η ίδια σε όλα τα 
δοχεία. 

4.7.3 Μάρτυρες 

Επιπλέον της κανονικής σειράς δοκιμασιών, πρέπει να γίνουν δοκιμασίες με σειρά μαρτύρων του 
νερού της δοκιμασίας (σε ικανοποιητικό αριθμό επαναλήψεων) και, εφόσον έχει νόημα, με σειρά 
μαρτύρων που περιέχουν τον παράγοντα διαλυτοποίησης (σε ικανοποιητικό αριθμό επαναλήψεων). 

4.7.4 Συχνότητα αναλυτικών προσδιορισμών και μετρήσεων 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, οι συγκεντρώσεις της δοκιμαστικής ουσίας προσδιορίζονται σε 
τακτά διαστήματα. 


Στις ημιστατικές δοκιμασίες όπου η συγκέντρωση της δοκιμαστικής ουσίας αναμένεται να παραμένει 
εντός του ± 20 % της ονομαστικής (δηλαδή εντός των ορίων 80 - 120 %■ βλ. 1.4 και 1.6.6), συνιστάται 
να αναλύονται οι ελάχιστες και οι μέγιστες συγκεντρώσεις δοκιμής τουλάχιστον αμέσως μετά την 
παρασκευή τους και αμέσως πριν την ανανέωση του νερού και τουλάχιστον τρεις φορές σε τακτά 
διαστήματα κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας (πρέπει δηλαδή να αναλύεται δείγμα του ίδιου 
διαλύματος αμέσως μετά την παρασκευή και αμέσως πριν την ανανέωσή του). 


Όταν προβλέπεται ότι η συγκέντρωση της δοκιμαστικής ουσίας δεν θα παραμείνει εντός του ± 20 % 
της ονομαστικής τιμής (με βάση τα στοιχεία για τη σταθερότητα της ουσίας), είναι απαραίτητο να 
αναλυθούν όλες οι συγκεντρώσεις, αμέσως μετά την παρασκευή και κατά την ανανέωση, με εφαρμογή 
όμως του ίδιου προγράμματος (δηλαδή τουλάχιστον τρεις φορές σε τακτά διαστήματα κατά τη 
διάρκεια της δοκιμασίας ). Σε όλες τις περιπτώσεις, ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων της 
δοκιμαστικής ουσίας πριν την ανανέωση χρειάζεται να γίνεται σε ένα μόνο από τα όμοια δοχεία για 
κάθε συγκέντρωση. Το χρονικό διάστημα μεταξύ προσδιορισμών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
7 ημέρες. Συνιστάται να βασίζονται τα αποτελέσματα σε μετρηθείσες συγκεντρώσεις. Εάν μπορεί να 
αποδειχτεί ότι η συγκέντρωση της δοκιμαστικής ουσίας καθ’όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας 
διατηρήθηκε συνεχώς εντός του ± 20 % της ονομαστικής ή της αρχικώς μετρηθείσας συγκέντρωσης, 
τότε τα αποτελέσματα μπορούν να βασιστούν στις ονομαστικές ή τις αρχικώς μετρηθείσες τιμές. 
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Σε δοκιμασία συνεχούς ροής, ενδείκνυται καθεστώς δειγματοληψίας ανάλογο με το περιγραφόμενο 
για ημιστατικές δοκιμασίες (στην περίπτωση όμως αυτή δεν ισχύουν οι μετρήσεις "παλαιών" 
διαλυμάτων). Εντούτοις, εάν η διάρκεια της δοκιμασίας υπερβαίνει τις 7 ημέρες, καλό θα ήταν να 
αυξηθεί ο αριθμός των δειγματοληψιών στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας (π.χ. τρεις σειρές 
μετρήσεων) ώστε να είναι βέβαιο ότι οι συγκεντρώσεις παραμένουν σταθερές. 


Ίσως χρειάζεται να φυγοκεντρηθούν ή να διηθηθούν τα δείγματα (π.χ. με μέγεθος πόρου 0,45 μπι). 
Ωστόσο, επειδή ούτε η διήθηση ούτε η φυγοκέντρηση φαίνεται να διαχωρίζουν πάντοτε το μη 
βιοδιαθέσιμο κλάσμα της δοκιμαστικής ουσίας από εκείνο που είναι βιοδιαθέσιμο, τα δείγματα 
μπορούν να μην υποβάλλονται σε αυτές τις κατεργασίες. 


Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, σε όλα τα δοχεία θα πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις της 
συγκέντρωσης του διαλελυμένου οξυγόνου, του ρΗ και της θερμοκρασίας. Στους μάρτυρες και σε ένα 
δοχείο με την ανώτερη συγκέντρωση θα πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις της ολικής σκληρότητας 
και αλατότητας (εάν χρειάζεται). Το διαλελυμένο οξυγόνο και η αλατότητα (εφόσον χρειάζεται) θα 
πρέπει να μετρούνται τουλάχιστον τρεις φορές (στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της δοκιμασίας). 
Στις ημιστατικές δοκιμασίες, συνιστάται να εκτελούνται συχνότερες μετρήσεις του διαλελυμένου 
οξυγόνου, κατά προτίμηση πριν και μετά από κάθε ανανέωση του νερού ή τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα. Το ρΗ πρέπει να μετρείται στην αρχή και στο τέλος κάθε ανανέωσης του νερού στην 
ημιστατική δοκιμασία και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στις δοκιμασίες συνεχούς ροής. Η 
σκληρότητα πρέπει να μετρείται μία φορά σε κάθε δοκιμασία. Η θερμοκρασία θα πρέπει να μετρείται 
ημερησίως και κατά προτίμηση να παρακολουθείται συνεχώς σε ένα τουλάχιστον δοχείο. 


4.7.5 Παρατηρήσεις 

4.7.5.1 Στάδιο εμβρυϊκής ανάπτυξης 

Το εμβρυϊκό στάδιο (π.χ. στάδιο γαστριδίου) στο οποίο βρίσκεται το υλικό στην αρχική φάση 
έκθεσης στη δοκιμαστική ουσία πρέπει να επαληθεύεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η 
επαλήθευση μπορεί να γίνει σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αβγών τα οποία έχουν διατηρηθεί και 
καθαριστεί καταλλήλως. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν περιγραφές και απεικονίσεις των 
εμβρυϊκών σταδίων από τη βιβλιογραφία (2)(5)(10)(11). 

4.7.5.2 Εκκόλαψη και επιβίωση 


Η εκκόλαψη και η επιβίωση πρέπει να παρατηρούνται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και να 
καταγράφονται τα αριθμητικά δεδομένα. Είναι ενδεχομένως σκόπιμο να γίνονται συχνότερες 
παρατηρήσεις στην αρχή της δοκιμασίας (π.χ. κάθε 30 λεπτά κατά τις πρώτες 3 ώρες), καθώς σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι χρόνοι επιβίωσης μπορεί να είναι πιο χρήσιμοι από τον αριθμό των 
θανάτων (π.χ. όταν υπάρχουν οξείες τοξικές επιπτώσεις). Τα νεκρά έμβρυα και οι προνύμφες (ΙίίΓνπε) 
πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μόλις υποβληθούν σε παρατήρηση δεδομένου ότι αποσυντίθενται 
γρήγορα. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν απομακρύνονται τα νεκρά στοιχεία ώστε να μην 
χτυπηθούν ή υποστούν φυσική ζημιά τα γειτονικά αβγά/προνύμφες (Ιαι-ναε) καθώς είναι εξαιρετικά 
εύθραυστα και ευαίσθητα. Τα κριτήρια θανάτου είναι διαφορετικά αναλόγως του σταδίου ζωής. 


— για τα αβγά : ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια, αισθητή μείωση διαφάνειας και αλλαγή χρώματος, 
λόγω πήξης ή/και καταβύθισης των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα λευκή θαμπή όψη: 


— για τα έμβρυα : απουσία κίνησης του σώματος ή/και απουσία καρδιακού ρυθμού ή/και 
αποχρωματισμός και απώλεια διαφάνειας στα είδη των οποίων τα έμβρυα είναι κανονικά 
διαπερατά στο φως· 


για τις προνύμφες (Ιαενμε) : ακινησία ή/και απώλεια αναπνευστικής κίνησης ή/και απουσία 
καρδιακού ρυθμού ή/και λευκό θαμπό χρώμα του κεντρικού νευρικού συστήματος ή/και έλλειψη 
αντίδρασης στα μηχανικά ερεθίσματα. 




10014 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


4.7.5.3 Αφύσικη όψη 

Ο αριθμός προνυμφών (Ιατναε) που εμφανίζουν αφύσικο σχήμα σώματος ή/και χρωματισμό κατά το 
στάδιο απορρόφησης του λεκιθικού σάκου θα πρέπει να καταγράφονται σε κατάλληλα χρονικά 
διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια της δοκιμασίας και το είδος της παρατηρούμενης ανωμαλίας. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ανώμαλα έμβρυα και προνύμφες (Ιετνεε) είναι φυσικό να εμφανίζονται και 
μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των μαρτύρων σε ορισμένα είδη. Τα ανώμαλα ζώα 
πρέπει να απομακρύνονται από τα δοκιμαστικά δοχεία μόνο όταν πεθάνουν. 

4.7.5.4 Αφύσικη συμπεριφορά 

Οι ανωμαλίες, π.χ. υπεραερισμός, ασυντόνιστη κολύμβηση και ατυπική αταραξία πρέπει να 
καταγράφονται σε κατάλληλα διαστήματα αναλόγως της διάρκειας της δοκιμασίας. Αυτές οι 
επιπτώσεις, παρ’όλο που είναι δύσκολο να εκφραστούν ποσοτικά, μπορούν, όταν έχουν παρατηρηθεί, 
να βοηθήσουν στην ερμηνεία των δεδομένων θνησιμότητας π.χ. να παράσχουν πληροφορίες για τον 
τρόπο τοξικής δράσης της ουσίας. 

4.7.5.5 Μήκος 

Στο τέλος της δοκιμασίας συνιστάται η μέτρηση του μήκους κάθε ψαριού χωριστά· μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το κανονικό μήκος, το μήκος έως τα πτερύγια ή το συνολικό μήκος. Εάν ωστόσο 
σημειωθεί αποσύνθεση του πτερυγίου της ουράς ή διάβρωση των πτερυγίων πρέπει να 
χρησιμοποιείται το κανονικό μήκος. Γενικά, όταν η δοκιμασία εκτελείται σωστά, ο συντελεστής 
απόκλισης του μήκους μεταξύ των επαναλήψεων των μαρτύρων πρέπει να είναι < 20 %. 

4.7.5.6 Βάρος 


Στο τέλος της δοκιμασίας μπορεί να μετρηθεί το βάρος κάθε ψαριού χωριστά· το ξηρό βάρος (24 ώρες 
σε 60 °0) προτιμάται από το υγρό βάρος (μετά από στέγνωμα) Γενικά, όταν η δοκιμασία εκτελείται 
σωστά, ο συντελεστής απόκλισης του βάρους μεταξύ των επαναλήψεων των μαρτύρων πρέπει να είναι 
< 20 %. 


Αυτές οι παρατηρήσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν διαθέσιμα για στατιστική ανάλυση τα 
εξής δεδομένα: 


— συνολική θνησιμότητα 

— αριθμός υγιών προνυμφών (ΙαΓνεε) στο τέλος της δοκιμασίας- 

— χρόνος μεταξύ έναρξης της εκκόλαψης και λήξης της εκκόλαψης (δηλ. εκκόλαψη κατά 90% σε 
κάθε επαναληπτική ομάδα) 

— αριθμός προνυμφών (Ι&Γν&ε) που εκκολάπτονται κάθε μέρα- 

— μήκος (και βάρος) των επιζώντων ζώων στο τέλος της δοκιμασίας- 

— αριθμός παραμορφωμένων προνυμφών (ίετνεε) ή που εμφανίζουν αφύσικη όψη· 


αριθμός προνυμφών (Ιετνεε) που εμφανίζουν αφύσικη συμπεριφορά. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


10015 


2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

2.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Συνιστάται η συμμετοχή στατιστικολόγου στην εκτέλεση τόσο του σχεδιασμού όσο και της 
ανάλυσης της δοκιμασίας, επειδή η μέθοδος επιτρέπει σημαντικές διαφορές στον πειραματικό 
σχεδίασμά, π.χ. στον αριθμό των δοκιμαστικών θαλάμων, στον αριθμό των συγκεντρώσεων, στον 
αρχικό αριθμό γονιμοποιημένων αβγών και στις μετροϋμενες παραμέτρους. Επειδή υπάρχουν πολλές 
επιλογές για τον σχεδίασμά της δοκιμασίας, δεν δίνονται εδώ ειδικές οδηγίες για τη στατιστική 
επεξεργασία. 

Εάν πρέπει να υπολογιστούν οι τιμές ΕΟΕΟ/ΝΟΕΟ, θα είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι διαφορές σε 
κάθε επαναληπτική ομάδα με ανάλυση διασποράς (ΑΝΟνΑ) ή πίνακα συσχετισμού. Για την 
εκτέλεση πολλαπλών συγκρίσεων μεταξύ των αποτελεσμάτων των διαφορετικών συγκεντρώσεων και 
των αποτελεσμάτων των μαρτύρων, ενδείκνυται ενδεχομένως η μέθοδος ΟυηηεΙΙ (12)(13). Άλλα 
χρήσιμα παραδείγματα είναι επίσης διαθέσιμα, αναφορές (14), (15). Πρέπει να υπολογίζεται και να 
καταγράφεται ο βαθμός επίδρασης που μπορεί να εντοπιστεί μέσω ΑΝΟνΑ ή με άλλη διαδικασία 
(ήτοι η ισχύς της δοκιμασίας). Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι όλες οι παρατηρήσεις που 
αναφέρονται στο σημείο 1.7.5.6 κατάλληλες για στατιστική ανάλυση με ΑΝΟνΑ. Για παράδειγμα, η 
συνολική θνησιμότητα και ο αριθμός υγιών προνυμφών (Ιετναε) στο τέλος της διαδικασίας θα 
μπορούσαν να αναλυθούν με μεθόδους ρτοδίΐ. 

Εάν πρέπει να υπολογιστούν οι τιμές ΕΟ/ΕΟχ, πρέπει να προσαρμόζονται τα δεδομένα που έχουν 
επιλεχθεί σε μία ή πολλές κατάλληλες καμπύλες, όπως η λογιστική καμπύλη, με στατιστική μέθοδο 
όπως των ελάχιστων τετραγώνων ή των μη γραμμικών ελάχιστων τετραγώνων. Η καμπύλη ή οι 
καμπύλες μπορούν να γίνουν παραμετρικές ώστε να είναι δυνατόν να προσδιοριστούν απευθείας η 
ΙΧ/ΕΟ* και το τυπικό σφάλμα αυτής. Διευκολύνεται έτσι σε μεγάλο βαθμό ο υπολογισμός του ορίου 
εμπιστοσύνης της ΙΧ/Ε0<. Καθορίζεται αμφίπλευρο επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, εκτός εάν υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι να καθοριστεί άλλο. Η διαδικασία προσαρμογής καλό είναι να παρέχει ένα μέσο 
ελέγχου της σημαντικότητας της έλλειψης προσαρμογής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γραφική 
μέθοδος για την προσαρμογή των καμπύλών. Η αναγωγική ανάλυση είναι κατάλληλη για όλες τις 
παρατηρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 1.7.5.6. 

2.2 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή αν οι μετρούμενες τοξικές συγκεντρώσεις 
των δοκιμαστικών διαλυμάτων βρίσκονται σε επίπεδα κοντά στο όριο ανίχνευσης της αναλυτικής 
μεθόδου. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων για συγκεντρώσεις πάνω από την υδατοδιαλυτότητα της 
ουσίας πρέπει επίσης να γίνεται με προσοχή. 

2.3 ΕΚΘΕΣΗ 

Η έκθεση με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

2.3.1 Δοκιμαστική ουσία 

— φυσικές ιδιότητες και φυσικοχημικές ιδιότητες που αφορούν τη δοκιμασία- 

— χημικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων η καθαρότητα και αναλυτική μέθοδος ποσοτικού 
προσδιορισμού της εξεταζόμενης ουσίας, όπου απαιτείται. 

2.3.2 Είδος ψαριού που χρησιμοποιείται στη δοκιμή. 


επιστημονική ονομασία, στέλεχος, αριθμός γεννητόρων (ήτοι πόσα θηλυκά χρησιμοποιήθηκαν 
για να ληφθεί ο απαιτούμενος αριθμός αβγών στη δοκιμασία), πηγή και μέθοδος συλλογής των 
γονιμοποιημένων αβγών και επακόλουθος χειρισμός. 
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2.3.3 Συνθήκες εκτέλεσης της δοκιμασίας 

— χρησιμοποιηθείσα διαδικασία δοκιμασίας (π.χ. ημιστατική ή συνεχούς ροής, χρονικό διάστημα 
από τη γονιμοποίηση ως την έναρξη της δοκιμασίας, ρυθμός πλήρωσης, κ.λπ.)· 

— φωτοπερίοδος· 

— σχεδιασμός της δοκιμασίας (π.χ. αριθμός δοκιμαστικών θαλάμων και αριθμός επαναλήψεων με 
την ίδια συγκέντρωση, αριθμός εμβρύων ανά επαναλαμβανόμενο δοχείο)· 

— μέθοδος παρασκευής των αρχικών διαλυμάτων και συχνότητα ανανέωσης (αναφέρονται, εφόσον 
χρησιμοποιούνται, ο παράγοντας διαλυτοποίησης και η συγκέντρωσή του). 


— οι ονομαστικές συγκεντρώσεις των δοκιμών, οι μετρηθείσες τιμές, οι μέσες τιμές των 
μετρούμενων τιμών και οι τυπικές αποκλίσεις τους στα δοκιμαστικά δοχεία καθώς και η μέθοδος 
με την οποία επιτεύχθηκαν και εάν η υπό δοκιμή ουσία είναι διαλυτή στο νερό σε 
συγκεντρώσεις χαμηλότερες από τις χρησιμοποιούμενες στη δοκιμασία, πρέπει να παρέχονται 
αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι μετρήσεις αναφέρονται στις συγκεντρώσεις της 
υπό δοκιμή ουσίας που είναι διαλελυμένη· 

— χαρακτηριστικά τρυ νερού διάλυσης : ήτοι ρΗ, σκληρότητα, θερμοκρασία, συγκέντρωση 
διαλελυμένου οξυγόνου, επίπεδα υπολειμματικού χλωρίου (εφόσον μετρείται), ολικός 
οργανικός άνθρακας, αιωρούμενα στερεά, αλατότητα του δοκιμαστικού μέσου (εφόσον 
μετρείται) και τυχόν άλλες μετρήσεις· 

— ποιότητα του νερού στα δοκιμαστικά δοχεία : ρΗ, σκληρότητα, θερμοκρασία και συγκέντρωση 
διαλελυμένου οξυγόνου. 

2.3.4 Αποτελέσματα: 

— αποτελέσματα τυχόν προκαταρκτικών μελετών σχετικά με τη σταθερότητα της δοκιμαστικής 
ουσίας· 

— στοιχεία ότι οι μάρτυρες πληρούν το πρότυπο αποδεκτής συνολικής επιβίωσης για το είδος 
ψαριού που χρησιμοποιείται στη δοκιμή (παραρτήματα 2 και 3)· 


— στοιχεία για τη θνησιμότητα/επιβίωση στα στάδια του εμβρύου και της προνύμφης (Ιμη/εε) και 
συνολική θνησιμότητα/επιβίωση· 

— ημέρες εκκόλαψης και αριθμός εκκολαφθέντων αβγών· 

— στοιχεία σχετικά με το μήκος (και το βάρος)· 

— συχνότητα εμφάνισης και περιγραφή μορφολογικών ανωμαλιών, εάν υπάρχουν- 

— συχνότητα εμφάνισης και περιγραφή επιπτώσεων στη συμπεριφορά, εάν υπάρχουν 

— στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων 


— για τις δοκιμασίες που αναλύονται με ΑΝΟνΑ, η ελάχιστη συγκέντρωση στην οποία 
παρατηρείται επίπτωση (ΕΟΕΟ) σε ρ=0.05 και η συγκέντρωση στην οποία δεν παρατηρείται 
επίπτωση (ΝΟΕΟ) για κάθε απάντηση που αξιολογείται καθώς και περιγραφή των στατιστικών 
διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν και ενδεικτική αναφορά του μεγέθους των επιπτώσεων που 
μπορούν να ανιχνευθούν 

— για τις δοκιμασίες που αναλύθηκαν με τεχνικές αναγωγής, ο λόγος ΕΟ/ΕΟχ και τα διαστήματα 
εμπιστοσύνης καθώς και γραφική παράσταση του μοντέλου προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε 
για τους σχετικούς υπολογισμούς· 

— αιτιολόγηση κάθε παρέκκλισης από τη μέθοδο της δοκιμασίας. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 


ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

€ΆΓΆ55ίΐΙ5 3 Π, ΓάΙυί 

Μεηιώ'β σαήηευίαε 

χρυσόψαρο (8) 

ΤίάειναΙεΓ εί1νεΓ5ί<1ε(23)(24)(25) 

Ιεοοιηίε ιη&ΟΓοάύηιε 

Οιιοεα ΙΐΆτβηευε 

γαλαζόσπλαγνό λεστί (8) 

ρέγγα (24) (25) 


Οεάυί ΜοτίιιΐΆ 


βακαλάος (24)(25) 


Ονηήηοάοη νζηεεαίυα 


πολύχρωμη τσίμα (23)(24)(25) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΜΒΡΥΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΚ1ΘΟΦΟΡΑ 1ΧΘΥΔΙΑ Ι5ΑΟ-ΡΚΥΙ ΤΟΥ ΖΕΡΒΟΨΑΡΟΥ (ΒπιοΙινάΒηϊο γοπο) 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 


Το ζεβρόψαρο προέρχεται από την ακτή ΟοΓοσιαπάεΙ της Ινδίας όπου κατοικεί στα υδατορεύματα 
ταχείας ροής. Πρόκειται για κοινό ψάρι ενυδρείου της οικογένειας των κυπρίνων. Πληροφορίες για 
τη φροντίδα και την καλλιέργειά του υπάρχουν στη βασική βιβλιογραφία για τα τροπικά ψάρια. 
Επισκόπηση των σχετικών με τη βιολογία και την χρήση του στην ιχθυοτροφία ερευνών έχει 
δημοσιευθεί από τον Εααίε (1). 

Το μήκος του σπανίως υπερβαίνει τα 45 πιπι. Το σώμα του είναι κυλινδρικό με. 7 - 9 οριζόντιες 
σκούρες μπλε στιλπνές ραβδώσεις. Οι ραβδώσεις καταλήγουν στα πτερύγια της ουράς και της έδρας. 
Η ράχη είναι φαιοπράσινη. Τα αρσενικά είναι πιο αδύνατα από τα θηλυκά. Τα θηλυκά είναι πιο 
στιλπνά και η γαστρική χώρα είναι διεσταλμένη, ιδίως πριν την ωοτοκία. 


Τα ενήλικα ψάρια είναι ικανά να ανεχθούν μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ρΗ και 
σκληρότητας. Ωστόσο, για να είναι τα ψάρια υγιή και να παράγουν αβγά καλής ποιότητας, πρέπει να 
εξασφαλίζονται βέλτιστες συνθήκες. 

Κατά την ωοτοκία το αρσενικό ακολουθεί το θηλυκό και εφορμά, με αποτέλεσμα να γονιμοποιούνται 
τα αβγά αμέσως μόλις αποβληθούν. Τα αβγά, τα οποία είναι διαφανή και δεν είναι κολλώδη, πέφτουν 
στο βυθό και ενδεχομένως τρώγονται από τους γεννήτορες. Η ωοτοκία επηρεάζεται από το φως. Εάν 
το πρωινό φως είναι κατάλληλο, το ψάρι αποβάλλει το γόνο τις πρώτες πρωινές ώρες. 


Το θηλυκό μπορεί να γεννήσει παρτίδες εκατοντάδων αβγών ανά εβδομάδα. 


ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ. ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ 
ΖΩΗΣ 


Επιλέγεται κατάλληλος αριθμός υγιών ψαριών και αυτά κρατούνται σε κατάλληλα ύδατα (βλ. 
παράρτημα 4) για 2 τουλάχιστον εβδομάδες πριν την προβλεπόμενη ωοτοκία. Τα ψάρια θα πρέπει να 
έχουν ζευγαρώσει προς αναπαραγωγή μία τουλάχιστον φορά πριν παραχθεί η παρτίδα αβγών που θα 
χρησιμοποιηθεί στη δοκιμασία. Η πυκνότητα των ψαριών κατά την περίοδο αυτή δεν πρέπει να 
υπερβαίνει 1 γραμμάριο ψαριών ανά λίτρο. Τακτικές αλλαγές του νερού ή χρήση συστημάτων 
καθαρισμού είναι προϋποθέσεις υψηλότερης πυκνότητας. Η θερμοκρασία στις δεξαμενές δοχεία 
συντήρησης πρέπει να διατηρείται στους (25 ± 2) °0. Η τροφή των ψαριών πρέπει να ποικίλλει και να 
αποτελείται π.χ. από αποξηραμένη τροφή του εμπορίου, ζωντανά νεοεκκολαφθέντα αρτέμια 
(ΑηΗεπιίίΐ), χιρονομίδες, Ο&ρΗηϊίΐ, λευκοσκώληκες (ΕηεΗγΙπιείόϊ). 

Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά δύο διαδικασίες, οι οποίες στην πράξη έχουν οδηγήσει σε 
επαρκή παρτίδα γονιμοποιημένων αβγών για την εκτέλεση μιας δοκιμασίας. 


ί. Οκτώ θηλυκά και 16 αρσενικά τοποθετούνται σε δεξαμενή που περιέχει 50 λίτρα νερό 
αραίωσης και, χωρίς να εκτίθενται σε άμεσο φως, αφήνονται κατά το δυνατόν ανενόχλητα για 
48 τουλάχιστον ώρες. Το απόγευμα της προηγούμενης μέρας, τοποθετείται στο βυθό του 
ενυδρείου δίσκος εναπόθεσης γόνου. Ο δίσκος αποτελείται από πλαίσιο (από πλεξιγκλάς ή 
άλλο κατάλληλο υλικό), ύψους 5 - 7 αη καλυμμένο στο επάνω μέρος με χονδρό δίχτυ 2-5 πιπι 
και στο κάτω μέρος με λεπτό δίχτυ 10 - 30 μηι. Στο χονδρό δίχτυ του πλαισίου προσδένονται 
πολυάριθμα κομμάτια νάιλον σκοινιού ξετυλιγμένου τα οποία αποτελούν σημεία εναπόθεσης 
αβγών. Αφού αφεθούν στο σκοτάδι για 12 ώρες, τα ψάρια φωτίζονται με απαλό φως που 
αποτελεί έναυσμα για την εναπόθεση των αβγών. 2 έως 4 ώρες μετά την εναπόθεση των αβγών, 
αφαιρείται ο δίσκος και συλλέγονται τα αβγά. Ο δίσκος εμποδίζει τα ψάρια να φάνε τα αβγά και 
ταυτοχρόνως διευκολύνει τη συλλογή τους. Τα ψάρια πρέπει να έχουν γεννήσει τουλάχιστον 
μία φορά πριν γεννήσουν τα αβγά που θα χρησιμοποιηθούν στη δοκιμασία. 
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ίί. Πέντε έως 10 αρσενικά και θηλυκά ψάρια κρατούνται χωριστά τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν 
την προβλεπόμενη ωοτοκία. Μετά από 5-10 ημέρες, η γαστρική χώρα των θηλυκών 
διαστέλλεται και οι γεννητικές θηλές γίνονται ορατές. Τα αρσενικά δεν διαθέτουν θηλές. Η 
ωοτοκία γίνεται σε ειδικές δεξαμενές εξοπλισμένες με δικτυωτό ψευδοπάτο (όπως ανωτέρω). Η 
δεξαμενή γεμίζεται με νερό αραίωσης ώστε το βάθος του νερού πάνω από το δικτυωτό να είναι 
5-10 ΟΓη. Ένα θηλυκό και δύο αρσενικά τοποθετούνται στη δεξαμενή την ημέρα πριν την 
προβλεπόμενη ωοτοκία. Η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται βαθμιαία ένα βαθμό πάνω από τη 
τη θερμοκρασία εγκλιματισμού. Η δεξαμενή αφήνεται στο σκοτάδι, κατά το δυνατόν χωρίς 
οχλήσεις. Το πρωί φωτίζεται με απαλό φως που αποτελεί έναυσμα για την εναπόθεση των 
αβγών. Μετά από 2-4 ώρες, αφαιρούνται τα ψάρια και συλλέγονται τα αβγά. Εάν χρειάζονται 
μεγαλύτερες παρτίδες αβγών από αυτές που μπορούν να παραχθούν από ένα θηλυκό, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όσες δεξαμενές αναπαραγωγής χρειάζονται. Καταγράφοντας 
το αναπαραγωγικό αποτέλεσμα καθενός από τα θηλυκά πριν τη δοκιμασία (μέγεθος παρτίδας και 
ποιότητα), μπορούν να επιλεχθούν για αναπαραγωγή τα θηλυκά με τις υψηλότερες 
αναπαραγωγικές επιδόσεις. 

Τα αβγά μεταφέρονται στα δοκιμαστικά δοχεία με γυάλινες πιπέττες (εσωτερικής διαμέτρου όχι 
μικρότερης από 4 πυη) εφοδιασμένες με ελαστική φούσκα αναρρόφησης. Η ποσότητα νερού που 
συνοδεύει τα αβγά κατά τη μεταφορά πρέπει να είναι όσο γίνεται μικρότερη αφού τα αβγά βυθίζονται 
στο νερό, βαρύτερα καθώς είναι, και μένουν έξω από την πιπέττα. Χρειάζεται προσοχή ώστε τα αβγά 
(και οι προνύμφες) να μην έρθουν σε επαφή με τον αέρα. Δείγμα της παρτίδας (ή δείγματα των 
παρτίδων) υποβάλλονται σε μικροσκοπική εξέταση για να εξασφαλιστεί ότι δεν εμφανίζονται 
ανωμαλίες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Δεν επιτρέπεται η απολύμανση των αβγών. 

Το ποσοστό θνησιμότητας των αβγών είναι υψηλότερο τις πρώτες 24 ώρες μετά τη γονιμοποίηση. 
Συχνά σημειώνεται θνησιμότητα 5-40 % σ'αυτό το διάστημα. Τα αβγά εκφυλίζονται λόγω 
ανεπιτυχούς γονιμοποίησης ή ατυχούς ανάπτυξης. Η ποιότητα της παρτίδας των αβγών φαίνεται να 
εξαρτάται από τα θηλυκά ψάρια καθώς μερικά θηλυκά παράγουν πάντοτε αβγά καλής ποιότητας, ενώ 
άλλα δεν τα καταφέρνουν ποτέ. Αλλά και ο ρυθμός ανάπτυξης και ο ρυθμός εκκόλαψης ποικίλλουν 
από τη μία παρτίδα στην άλλη. Τα επιτυχώς γονιμοποιημένα αβγά και οι προνύμφες (γο1λ $αο Ιετνεε) 
σημειώνουν καλό ποσοστό επιβίωσης, συνήθως άνω του 90 %. Στους 25 °0 τα αβγά εκκολάπτονται 3 - 
5 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση και ο λεκιθικός σάκος απορροφάται περίπου 13 ημέρες μετά τη 
γονιμοποίηση. 


Η εμβρυϊκή ανάπτυξη έχει οριστεί ικανοποιητικά από τους Ηϊε&οΐκει και Β&Πΐε (2). Λόγω της 
διαφάνειας των αβγών και των προνυμφών (ροδί-ΐιαίοΐι Ιετναε) μετά την εκκόλαψη, είναι δυνατόν να 
παρακολουθείται η ανάπτυξη των ψαριών και να παρατηρείται η παρουσία δυσπλασιών. Περίπου 4 
ώρες μετά την ωοτοκία, τα μη γονιμοποιημένα αβγά διακρίνονται από τα γονιμοποιημένα (3). Για την 
εν λόγω εξέταση, τα αβγά και οι προνύμφες (Ι&τνεε) τοποθετούνται σε δοκιμαστικά δοχεία μικρού 
όγκου και μελετώνται κάτω από το μικροσκόπιο. 


Οι συνθήκες της δοκιμασίας που εφαρμόζονται στα αρχικά στάδια ζωής απαριθμούνται στο παράρτημα 
2. Οι βέλτιστες τιμές ρΗ και σκληρότητας του ύδατος αραίωσης είναι 7,8 και 250 ιυ® ΟαΟΟι/Ι 
αντίστοιχος. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 


Προτείνεται προσέγγιση δύο σταδίων. Αρχικά αναλύονται στατιστικά τα στοιχεία για τη 
θνησιμότητα, τις ανωμαλίες ανάπτυξης και το χρόνο εκκόλαψης. Κατόπιν, για τις συγκεντρώσεις στις 
οποίες δεν έχουν ανιχνευθεί δυσμενείς επιπτώσεις σε καμία από αυτές τις παραμέτρους, αξιολογείται 
στατιστικά το μήκος του σώματος. Αυτή η προσέγγιση συνιστάται καθώς η τοξική ουσία μπορεί να 
επιφέρει επιλεκτικό θάνατο των μικρότερων ψαριών, παράταση του χρόνου εκκόλαψης και σοβαρές 
δυσπλασίες, και να οδηγήσει επομένως σε μη πραγματικά αποτελέσματα όσον αφορά τις μετρήσεις 
μήκους. Επιπλέον, ο αριθμός ψαριών προς μέτρηση του μήκους θα είναι περίπου ο ίδιος για κάθε 
αγωγή, οπότε εξασφαλίζεται η εγκυρότητα των στατιστικών δεδομένων. 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΟ™ ΚΑΙ ΕΟ™ 

Το ποσοστό επιβίωσης των αβγών και των προνυμφών (ΙεΓνεε) υπολογίζεται και διορθώνεται βάσει 
της θνησιμότητας των μαρτύρων σύμφωνα με τον τύπο του ΑόΒοΙΙ (4): 


Ρ= 100-(£=£-* 100) 


όπου: 


Ρ = διορθωμένο % επιβίωσης 

Ρ' = % παρατηρηθείσα επιβίωση στη συγκέντρωση δοκιμής 

Ο = % επιβίωση στουςμάρτυρες 

Εάν είναι δυνατόν, η Εθ5ο καθορίζεται με κατάλληλη μέθοδο στο τέλος της 
δοκιμασίας. 

Για να συμπεριληφθούν .στον στατιστικό υπολογισμό της ΕΟιο και οι μορφολογικές ανωμαλίες, μπορεί 

να ανατρέξει κανείς στον δίερήεη (5). 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΟΕΟ ΚΑΙ ΝΟΕΟ 

Ένας από τους στόχους της δοκιμασίας στα αβγά και τα λεκιθοφόρα ιχθύδια (δες-Γτγ) είναι να 

συγκριθούν οι μη μηδενικές συγκεντρώσεις με τις τιμές των μαρτύρων, δηλαδή να προσδιοριστεί η 

ΕΟΕΟ. Επομένως πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαδικασίες πολλαπλής σύγκρισης (6)(7)(8)(9)(10). 
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Ο,Γ,α έμβρυα ®Γ,α προνύμφες «Σκοτάδι γ.α τα έμβρυα κα, τ,ς προνύμφες έως μία εβδομάδα μετά την εκκόλαψη εκτός εάν επ,θεωρούντα.. Κατόπ.ν χαμηλό φως καθ'όλη τη δοκ,μασία 
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ΟΥΣΙΑ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

Αιωροΰμενα σωματίδια 

< 20 ιημ/Ι 

Ολικός οργανικός άνθρακας 

< 2 ιρμ/ΐ 

Μη ιονισμένη αμμωνία 

< 1 μκ/1 

Υπολειμματικό χλώριο 

< ΙΟμίζ/Ι 

Ολικά οργανοφωσιρορικά φυτοιράρμακα 

< 50 ημ/Ι 

Ολικά οργανοχλωριούχα φυτοφάρμακα συν 
πολυχλωριούχα διφαινύλια. 

< 50 π§/1 

Ολικό οργανικό χλώριο 

< 25 πβ/1 
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Γ. 16. ΜΕΛΙΣΣΕΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΕΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ 
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ 


5. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η εν λόγω μέθοδος μελέτης οξείας τοξικότητας αποτελεί επανάληψη της μεθόδου ΤΟ 213 (1998) του 
ΟΟΣΑ. 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρόκειται για μια εργαστηριακή μέθοδο προβλεπόμενη για τη μελέτη της οξείας τοξικότητας που 
παρατηρείται σε ενήλικα άτομα εργατριών μελισσών ως αποτέλεσμα της λήψεως 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων χημικών ουσιών από το στόμα. 

Κατά την αξιολόγηση των τοξικών χαρακτηριστικών μιας ουσίας, ενδέχεται να χρειαστεί να 
προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα ως αποτέλεσμα της λήψεως από το στόμα σε περιπτώσεις π.χ. κατά 
τις οποίες θεωρείται πιθανή η έκθεση μελισσών σε συγκεκριμένη χημική ουσία. Η υπόψη μελέτη 
πραγματοποιείται για να προσδιοριστεί η εγγενής τοξικότητα φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών 
ουσιών στις μέλισσες. Με βάση τα αποτελέσματα θα κριθεί κατά πόσον χρειάζεται να γίνει περαιτέρω 
αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλιμακωτά προγράμματα 
αξιολόγησης των κινδύνων που διατρέχουν οι μέλισσες από τα φυτοφάρμακα, με βάση τη συνεχή 
εξέλιξη των εργαστηριακών δοκιμών τοξικότητας σε πειράματα ημιπεδίου και πεδίου (I). Τα 
φυτοφάρμακα μπορούν να δοκιμάζονται ως δραστικές ουσίες ή ως παρασκευάσματα. 

Για τη διαπίστωση της ευαισθησίας των μελισσών και της ακρίβειας της διαδικασίας χρησιμοποιείται 
πρότυπη τοξική ουσία. 

5.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οξεία τοξικότητα ως αποτέλεσμα λήψεως από το στόμα: είναι οι βλαβερές συνέπειες που 
εμφανίζονται το αργότερο μέσα σε 96 ώρες αφότου χορηγηθεί από το στόμα μία δόση της 
δοκιμαζόμενης ουσίας. 

Δόση: είναι η αναλισκόμενη ποσότητα της δοκιμαζόμενης ουσίας. Εκφράζεται σε μάζα (μ§) 
δοκιμαζόμενης ουσίας ανά πειραματόζωο (μ§/μέλισσα). Καθώς οι μέλισσες εκτρέφονται ομαδικά, δεν 
μπορεί να υπολογιστεί η πραγματική δόση ανά μέλισσα, αλλά υπολογίζεται κατ'εκτίμηση μια μέση 
δόση (συνολική αναλωθείσα ποσότηταϊαριθμός μελισσών ανά κλωβό). 

Γϋ 5 « (μέση θανατηφόρα δόση) από το στόμα: είναι η στατιστικώς προκύπτουσα δόση ουσίας, η 
οποία, χορηγούμενη από το στόμα, μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο σε ποσοστό 50 % των ζώων. Η 
τιμή Γϋ5ΐ) εκφράζεται σε μ§ δοκιμαζόμενης ουσίας ανά μέλισσα. Προκειμένου για φυτοφάρμακα, η 
δοκιμαζόμενη ουσία μπορεί να είναι είτε δραστική ουσία είτε παρασκεύασμα περιέχον μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες. 

Θνησιμότητα: ζώο καταγράφεται ως νεκρό όταν είναι εντελώς ακίνητο. 

5.3 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Τα ενήλικα άτομα εργατριών μελισσών {Αρώ ηιείΐί/εη) εκτίθενται σε μια σειρά δόσεων της 
δοκιμαζόμενης ουσίας μέσα σε διάλυμα σακχαρόζης. Στη συνέχεια, τους παρέχεται η ίδια τροφή, 
ελεύθερη όμως της δοκιμαζόμενης ουσίας. Καταγράφεται η θνησιμότητα σε καθημερινή βάση επί 
48 τουλάχιστον ώρες, και γίνεται σύγκριση με τις τιμές που καταγράφονται στους μάρτυρες. Εάν το 
ποσοστό θνησιμότητας αυξάνεται ανάμεσα στις 24 και τις 48 ώρες ενώ η θνησιμότητα των μαρτύρων 
παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα, δηλ. < 10%, ενδείκνυται παράταση της δοκιμασίας μέχρι το πολύ 
96 Ιι. Τα αποτελέσματα αναλύονται για να υπολογιστεί η ΓΟδο μετά παρέλευση 24 1ι και 48 1ι και, σε 
περίπτωση παράτασης της δοκιμασίας, μετά παρέλευση 72 Η και 96 Η. 

5.4 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 


Προϋποθέσεις εγκυρότητας της δοκιμασίας είναι οι εξής δύο: 
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— ο μέσος όρος θνησιμότητας επί του συνολικού αριθμού των μαρτύρων να μην υπερβαίνει 
ποσοστό 10 % στο τέλος της δοκιμασίας- 

— η Εϋίοτης πρότυπης τοξικής ουσίας να βρίσκεται μέσα στην καθορισμένη περιοχή τιμών. 

5.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

5.5.1 Πώς επιλέγονται οι μέλισσες 

Χρησιμοποιούνται νεαρά ενήλικα άτομα εργατριών μελισσών, δηλαδή μέλισσες της ίδιας ηλικίας, 
διαιτητικής αγωγής, φυλής, κ.λπ., προερχόμενες από υγιείς αποικίες με βασίλισσα, επαρκώς 
τρεφόμενες, κατά το δυνατόν χωρίς ασθένειες, τέλος δε με φυσιολογία και ιστορικό γνωστά. Οι 
μέλισσες επιλέγονται το πρωί της ίδιας ημέρας κατά την οποία θα γίνει η δοκιμασία ή το βράδυ της 
προηγούμενης και φυλάσσονται στις συνθήκες της δοκιμασίας μέχρι την επομένη. Μέλισσες 
συλλεγόμενες από πλαίσια χωρίς μελισσόπουλα είναι κατάλληλες. Η συλλογή μελισσών νωρίς την 
άνοιξη ή αργά το φθινόπωρο πρέπει να αποφεύγεται γιατί τότε η φυσιολογία τους παρουσιάζει 
μεταβολές. Εάν πρέπει να γίνουν δοκιμασίες νωρίς την άνοιξη ή αργά το φθινόπωρο, οι μέλισσες 
τοποθετούνται σε εκκολαπτήριο και ως τροφή τούς παρέχεται επί μία εβδομάδα “όβ€ όΓβίΐά” (γύρη από 
την κηρήθρα) και διάλυμα σακχαρόζης. Μέλισσες που έχουν υποβληθεί σε αγωγή με χημικές ουσίες, 
όπως π.χ. αντιβιοτικά, προϊόντα αηΐϊ-ναιτοα κ.λπ., δεν χρησιμοποιούνται σε δοκιμασίες μελέτης 
τοξικότητας επί τέσσερεις εβδομάδες μετά τη λήξη της τελευταίας αγωγής. 

5.5.2 Στέγη και τροφή 

Οι χρησιμοποιούμενοι κλωβοί θα πρέπει να είναι ευάεροι και να καθαρίζονται εύκολα. Οι κλωβοί 
μπορεί να είναι π.χ. από ανοξείδωτο χάλυβα, συρματόπλεγμα ή πλαστικό ή ακόμη να είναι ξύλινοι 
κλωβοί μιας χρήσεως, κ.λπ. Προτιμώνται ομάδες δέκα μελισσών ανά κλωβό. Το μέγεθος των κλωβών 
για τις δοκιμασίες θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για όλες τις μέλισσες. 

Οι μέλισσες φυλάσσονται στον χώρο του πειράματος, που θα πρέπει να είναι σκοτεινός και να έχει 
θερμοκρασία (25 ± 2)°0. Καθ’όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας καταγράφεται η σχετική υγρασία, που 
κανονικά πρέπει να κυμαίνεται από 50 έως 70 %. Οι διάφοροι χειρισμοί (συμπεριλαμβάνονται παροχή 
τροφής και παρατηρήσεις) μπορούν να γίνονται στο φως της ημέρας. Ως τροφή χρησιμοποιείται 
υδατικό διάλυμα σακχαρόζης με τελική συγκέντρωση 500 §/1 (50 % κ.ό). Μετά τη χορήγηση των 
δόσεων δοκιμασίας, παρέχεται τροφή κατά βούληση (ζά 1ίΙ>ί(υιη). Η ταΐστρα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή της προσλαμβανόμενης τροφής για κάθε κλωβό (βλ. 1.6.3.1). Ως 
τέτοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυάλινος σωλήνας μήκους 50 πιπι και πλάτους 10 ιτιπι, που θα 
στενεύει στο ανοιχτό άκρο και θα έχει διάμετρο 2 ιπιπ. 

5.5.3 Προετοιμασία των μελισσών 

Οι μέλισσες τοποθετούνται τυχαίως στους κλωβούς, οι οποίοι με τη σειρά τους τοποθετούνται επίσης 
τυχαίως στο δωμάτιο του πειράματος. 

Δύο ώρες προτού αρχίσει η δοκιμασία, οι μέλισσες μπορούν να μείνουν χωρίς τροφή. Συνιστάται η μη 
χορήγηση τροφής πριν τη δοκιμασία, ώστε κατά την έναρξη όλες οι μέλισσες να βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση ως προς το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα. Προτού αρχίσει η δοκιμασία, εκβάλλονται 
οι ετοιμοθάνατες μέλισσες και αντικαθίστανται από υγιείς. 

5.5.4 Παρασκευή των δοκιμαστικών διαλυμάτων 


Όταν η δοκιμαζόμενη ουσία είναι υδατοδιαλυτή, προστίθεται απευθείας σε διάλυμα σακχαρόζης 
50 %. Για προϊόντα χαμηλής υδατοδιαλυτότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έκδοχα (π.χ. 
οργανικοί διαλύτες, γαλακτωματοποιητές ή πρόσθετα διασποράς) χαμηλής τοξικότητας για τις 
μέλισσες (π.χ. ακετόνη, διμεθυλοφορμαμίδιο, διμεθυλοσουλφοξείδιο). Η συγκέντρωση του εκδόχου 
εξαρτάται από τη διαλυτότητα της δοκιμαζόμενης ουσίας και πρέπει να είναι η ίδια για κάθε 
συγκέντρωση της δοκιμαζόμενης ουσίας. Εντούτοις, συγκέντρωση του εκδόχου ίση με I % είναι κατά 
κανόνα κατάλληλη και δεν χρειάζεται μεγαλύτερη. 


Απαιτούνται κατάλληλα διαλύματα για τους μάρτυρες- όταν δηλαδή χρησιμοποιείται διαλύτης ή 
πρόσθετο διασποράς για τη διαλυτοποίηση της δοκιμαζόμενης ουσίας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
δύο χωριστές ομάδες μαρτύρων: η μία θα εκτεθεί σε υδατικό διάλυμα και η άλλη σε διάλυμα 
σακχαρόζης με τον διαλύτη στη συγκέντρωση που χρησιμοποιείται στα διαλύματα με την εκάστοτε 
δόση της δοκιμαζόμενης ουσίας (δοκιμαστικά διαλύματα). 
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5.6 

5.6.1 


5.6.2 


5.6.3 
5.6.3.1 


5.6.3.2 

5.6.4 


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ομάδες υπό δοκιμασία και ομάδες μάρτυρες 


Ο αριθμός των δόσεων και των επαναλήψεων της δοκιμασίας για κάθε δόση θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις στατιστικές απαιτήσεις για προσδιορισμό της τιμής Κθ5ΐ> με όριο εμπιστοσύνης 
95%. Απαιτούνται κανονικά για τη δοκιμασία πέντε συγκεντρώσεις που θα διαφέρουν η μία από την 
άλλη κατά συντελεστή όχι μεγαλύτερο από 2,2 και που θα καλύπτουν την περιοχή τιμών Ε0 5 ι>. 
Εντούτοις, ο συντελεστής αραίωσης και ο αριθμός δόσεων πρέπει να προσδιορίζονται, σε σχέση με 
την κλίση της καμπύλης τοξικότητας (δόση/θνησιμότητα) και με συνεκτίμηση της στατιστικής 
μεθόδου βάσει της οποίας θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων. Μια δοκιμασία εντοπισμού εύρους 
τιμών εξυπηρετεί την επιλογή των κατάλληλων δόσεων. 

Η δοκιμασία γίνεται με τρεις τουλάχιστον όμοιες ομάδες, δέκα μελισσών η καθεμιά, για την κάθε 
συγκέντρωση (δόση). Επιπλέον δοκιμάζονται τρεις τουλάχιστον ομάδες μαρτύρων, δέκα μελισσών η 
καθεμιά. Ομάδες μαρτύρων πρέπει επίσης . να προβλεφθούν για τους χρησιμοποιούμενους 
διαλύτες/φορείς (βλ. 1.5.4). 


Πρότυπη τοξική ουσία 


Στις δοκιμασίες πρέπει να συμπεριληφθεί μια πρότυπη τοξική ουσία και να επιλεγούν τρεις 
τουλάχιστον δόσεις ώστε να καλυφθούν οι αναμενόμενες τιμές ΕΌ5ο. Για κάθε δόση 
χρησιμοποιούνται τρεις τουλάχιστον κλωβοί με δέκα μέλισσες ο καθένας. Ως πρότυπη τοξική ουσία 
προτιμάται ο διμεθοϊκός εστέρας, για τον οποίο καταγράφονται τιμές Εϋ5υ-24 Η στην περιοχή τιμών 
0,10-0,35 μ£ δραστικής ουσίας ανά μέλισσα (2). Μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν κι άλλες 
πρότυπες τοξικές ουσίες (π.χ. παραθείο) όταν υπάρχουν επαρκή δεδομένα προς επαλήθευση της 
αναμενόμενης απόκρισης στην εκάστοτε δόση. 

□ κθεση 

Χορήγηση των δόσεων 

Κάθε δοκιμαζόμενη ομάδα μελισσών εκτίθεται σε 100-200 μΐ υδατικού διαλύματος σακχαρόζης 50 />, 
το οποίο περιέχει τη δοκιμαζόμενη ουσία στην κατάλληλη συγκέντρωση. Για προϊόντα χαμηλής 
διαλυτότητας, χαμηλής τοξικότητας ή χαμηλής συγκέντρωσης μέσα στο παρασκεύασμα απαιτείται 
μεγαλύτερος όγκος, αφού θα χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες αναλογίες στο διάλυμα σακχαρόζης. 
Παρακολουθείται η ποσότητα τροφής (διαλύματος με τη δοκιμαζόμενη ουσία) που καταναλώνει η 
κάθε ομάδα. Μετά παρέλευση 3-4 ωρών (οπότε έχει κατά κανόνα καταναλωθεί η τροφή), αφαιρείται η 
ταΐστρα από τον κλωβό και αντικαθίσταται με άλλη που περιέχει σκέτο διάλυμα σακχαρόζης, το οποίο 
και προσφέρεται κατά βούληση (αά Ιίόιίυπι). Η απόρριψη της τροφής σε περιπτώσεις μεγαλύτερων 
συγκεντρώσεων ορισμένων ουσιών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μηδενική ή ελάχιστη 
απορρόφηση τροφής. Μετά παρέλευση 6 το πολύ ωρών, η μη καταναλωθείσα τροφή πρέπει να 
αντικατασταθεί με σκέτο διάλυμα σακχαρόζης. Υπολογίζεται η καταναλωθείσα ποσότητα τροφής 
(π.χ. μετρείται ο όγκος ή το βάρος του εναπομένοντος διαλύματος με τη δοκιμαζόμενη ουσία). 


Διάρκεια 


Η δοκιμασία διαρκεί κατά προτίμηση 48 δ. Εάν μετά τις πρώτες 24 δ η θνησιμότητα εξακολουθεί να 
αυξάνει κατά περισσότερο από 10%, η διάρκεια της δοκιμασίας παρατείνεται μέχρι το πολύ 96 δ υπό 
τον όρο ότι η θνησιμότητα των μαρτύρων δεν υπερβαίνει ποσοστό 10 %. 


Παρατηρήσεις 

Η θνησιμότητα καταγράφεται αφού περάσουν 4 δ μετά την έναρξη της δοκιμασίας και στη συνέχεια 
μετά παρέλευση 24 δ και 48 δ (εννοείται μετά τη χορήγηση της εκάστοτε δόσης). Εάν χρειαστεί να 
παραταθεί η διάρκεια των παρατηρήσεων, πρέπει να συνεχιστούν οι αξιολογήσεις ανά 24 δ, μέχρι το 
πολύ 96 δ υπό τον όρο ότι η θνησιμότητα των μαρτύρων δεν υπερβαίνει ποσοστό 10%. 

Υπολογίζεται η ποσότητα τροφής που κατανάλωσε κάθε ομάδα. Από τη σύγκριση των ρυθμών 
πρόσληψης τροφής με ή χωρίς τη δοκιμαζόμενη ουσία μέσα σε χρόνο 6 δ, μπορούν να προκόψουν 
συμπεράσματα για το κατά πόσον προσλαμβάνεται ευχάριστα η τροφή που περιέχει τη δοκιμαζόμενη 
ουσία. 

Καταγράφεται κάθε είδους αφύσικη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. 
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5.6.5 Οριακή δοκιμασία 

Σε ορισμένες περιπτώσεις (όταν για παράδειγμα μια δοκιμαζόμενη ουσία αναμένεται να είναι χαμηλής 
τοξικότητας), ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μια οριακή δοκιμασία, με τη χρησιμοποίηση 100 μ| 
δραστικής ουσίας ανά μέλισσα για να αποδειχτεί ότι η τιμή της ΕΘίο είναι μεγαλύτερη από την τιμή 
αυτή. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε τρεις όμοιες ομάδες για την εκάστοτε δόση, τους 
αντίστοιχους μάρτυρες, τον υπολογισμό της καταναλωθείσας ποσότητας διαλύματος με τη 
δοκιμαζόμενη ουσία, τέλος δε για την πρότυπη τοξική ουσία. Εάν σημειωθούν θάνατοι, θα πρέπει να 
γίνει πλήρης μελέτη. Εάν παρατηρηθούν επιπτώσεις σχεδόν θανατηφόρες (βλ. 1.6.4), πρέπει να 
καταγραφούν. 

6. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 


6.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα δεδομένα καταγράφονται συνοπτικά σε πίνακες, όπου εμφαίνονται, για κάθε ομάδα που εκτίθεται 
στη δοκιμαζόμενη ουσία, καθώς και για τις ομάδες των μαρτύρων και τις ομάδες που εκτίθενται στην 
πρότυπη τοξική ουσία, ο αριθμός των χρησιμοποιηθεισών μελισσών, η θνησιμότητα ανά χρονικό 
διάστημα παρατήρησης και ο αριθμός μελισσών με αφύσικη συμπεριφορά. Τα δεδομένα τα σχετικά με 
τη θνησιμότητα αναλύονται με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους (π.χ. ανάλυση ρτοδίΐ, κινητός 
μέσος, διωνυμική πιθανότητα) (3)(4). Χαράσσονται καμπύλες δόσης-απόκρισης για κάθε συνιστώμενη 
χρονική διάρκεια παρατήρησης και υπολογίζονται οι κλίσεις των καμπύλών και οι μέσες θανατηφόρες 
δόσεις (Εϋίο) με όριο εμπιστοσύνης 95 %. Με τη βοήθεια της διόρθωσης ΑθθοΙί (4)(5), μπορούν να 
γίνουν διορθώσεις της θνησιμότητας των μαρτύρων. Όταν δεν καταναλωθεί πλήρως το διάλυμα με τη 
δοκιμαζόμενη ουσία, πρέπει να προσδιοριστεί η δόση της ανά ομάδα καταναλωθείσας δοκιμαζόμενης 
ουσίας. Η Εθ5ο πρέπει να εκφράζεται σε μ£ δοκιμαζόμενης ουσίας ανά μέλισσα. 

6.2 ΕΚΘΕΣΗ 

Η έκθεση με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

6.2.1 Δοκιμαζόμενη ουσία 

— φυσικές ιδιότητες και φυσικοχημικές ιδιότητες που αφορούν τη δοκιμασία (π.χ. σταθερότητα 
στο νερό, τάση ατμών)· 

— χημικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων συντακτικός τύπος, καθαρότητα (προκειμένου για 
φυτοφάρμακα, ταυτότητα και συγκέντρωση των δραστικών ουσιών). 


6.2.2 Χρησιμοποιηθέν είδος 

— επιστημονικό όνομα, φυλή, ηλικία κατά προσέγγιση (σε εβδομάδες), τρόπος και ημερομηνία 
συλλογής- 

—- πληροφορίες για τις αποικίες μελισσών από τις οποίες προέρχονται οι μέλισσες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την υπόψη μελέτη (υγεία, τυχόν ασθένειες στα ενήλικα άτομα, τυχόν 
προηγούμενη αγωγή κ.λπ.). 

6.2.3 Συνθήκες της δοκιμασίας 


— θερμοκρασία και σχετική υγρασία του πειραματικού χώρου- 

— τύπος, μέγεθος και υλικό των κλωβών- 

— μέθοδοι παρασκευής του πυκνού διαλύματος και των δοκιμαστικών διαλυμάτων (εάν 
χρησιμοποιηθεί διαλύτης αναφέρεται υποχρεωτικά, καθώς και η συγκέντρωση αυτού)· 

— περιγραφή της δοκιμασίας σε γενικές γραμμές (πόσες και ποιες συγκεντρώσεις 
χρησιμοποιήθηκαν, αριθμός μαρτύρων, αριθμός κλωβών και μελισσών ανά κλωβό για κάθε 
συγκέντρωση και ομάδα μαρτύρων)- 


ημερομηνία της δοκιμασίας. 
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2.2.4 Αποτελέσματα 

— αποτελέσματα τυχόν προκαταρκτικής μελέτης εντοπισμού εύρους τιμών 

— ακατέργαστα δεδομένα: θνησιμότητα για κάθε δόση και χρονική διάρκεια παρατήρησης· 

— γραφικές παραστάσεις δόσης-απόκρισης στο τέλος της δοκιμασίας· 

— τιμές ΕΡδο με όριο εμπιστοσύνης 95 % για κάθε χρονική διάρκεια παρατήρησης, ουσία και 
πρότυπη τοξική ουσία- 

— στατιστικές μέθοδοι προσδιορισμού της Εθ5ΐ>· 

— θνησιμότητα κατά τους ελέγχους· 

— άλλες παρατηρήσεις ή μετρήσεις βιολογικών επιπτώσεων όπως π.χ. αφύσικη συμπεριφορά των 
μελισσών (συμπεριλαμβάνεται η απόρριψη της δόσης), ρυθμός πρόσληψης τροφής αναλόγως 
εάν περιέχει ή όχι τη δοκιμαζόμενη ουσία" 

— τυχόν παρέκκλιση από τις περιγραφόμενες εδώ διαδικασίες της δοκιμασίας και κάθε άλλη 
σχετική πληροφορία. 
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Γ. 17. ΜΕΛΙΣΣΕΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΕΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ 


1. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η εν λόγω μέθοδος μελέτης οξείας τοξικότητας αποτελεί επανάληψη της μεθόδου ΤΟ 214 (1998) του 
ΟΟΣΑ. 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρόκειται για μια εργαστηριακή μέθοδο προβλεπόμενη για τη μελέτη της οξείας τοξικότητας που 
πάρατηρείται σε ενήλικα άτομα εργατριών μελισσών ως αποτέλεσμα της επαφής με 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και άλλα χημικές ουσίες. 

Κατά την αξιολόγηση των τοξικών χαρακτηριστικών μιας ουσίας, ενδέχεται να χρειαστεί να 
προσδιοριστεί η οξεία τοξικότητα που προκαλείται με την επαφή σε περιπτώσεις π.χ. κατά τις οποίες 
θεωρείται πιθανή η έκθεση μελισσών σε συγκεκριμένη χημική ουσία. Η υπόψη μελέτη 
πραγματοποιείται για να προσδιοριστεί η εγγενής τοξικότητα φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών 
ουσιών στις μέλισσες. Με βάση τα αποτελέσματα θα κριθεί κατά πόσον χρειάζεται να γίνει περαιτέρω 
αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλιμακωτά προγράμματα 
αξιολόγησης των κινδύνων που διατρέχουν οι μέλισσες από τα φυτοφάρμακα, με βάση τη συνεχή 
εξέλιξη των εργαστηριακών δοκιμών τοξικότητας σε πειράματα ημιπεδίου και πεδίου (1). Τα 
φυτοφάρμακα μπορούν να δοκιμάζονται ως δραστικές ουσίες ή ως παρασκευάσματα. 


Για τη διαπίστωση της ευαισθησίας των μελισσών και της ακρίβειας της διαδικασίας χρησιμοποιείται 
πρότυπη τοξική ουσία. 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οξεία τοξικότητα που προκαλείται με την επαφή: είναι οι βλαβερές συνέπειες που εμφανίζονται το 
αργότερο μέσα σε 96 ώρες αφότου εφαρμοστεί τοπικά μία δόση της δοκιμαζόμενης ουσίας. 


Δόση: είναι η εφαρμοζόμενη ποσότητα της δοκιμαζόμενης ουσίας. Εκφράζεται σε μάζα (μ§) 
δοκιμαζόμενης ουσίας ανά πειραματόζωο (μ^/μέλισσα). 

ΙΩ 5 ο (μέση θανατηφόρα δόση) με την επαφή: είναι η στατιστικώς προκύπτουσα δόση ουσίας, η 
οποία μπορεί με την επαφή να προκαλέσει τον θάνατο σε ποσοστό 50 % των ζώων. Η τιμή ΕΩδο 
εκφράζεται σε μ§ δοκιμαζόμενης ουσίας ανά μέλισσα. Προκειμένου για φυτοφάρμακα, η 
δοκιμαζόμενη ουσία μπορεί να είναι είτε δραστική ουσία είτε παρασκεύασμα περιέχον μία ή 
περισσότερες δραστικές ουσίες. 


Θνησιμότητα: ζώο καταγράφεται ως νεκρό όταν είναι εντελώς ακίνητο. 

1.3 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Τα ενήλικα άτομα εργατριών μελισσών (Αρίί ηκίΙίΓεη ) εκτίθενται σε μια σειρά δόσεων της 
δοκιμαζόμενης ουσίας διαλελυμένης σε κατάλληλο φορέα, με άμεση εφαρμογή σταγονιδίων στον 
θώρακα. Η διάρκεια της δοκιμασίας είναι 48 Η. Εάν το ποσοστό θνησιμότητας αυξάνεται ανάμεσα στις 
24 και τις 48 ώρες ενώ η θνησιμότητα των μαρτύρων παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα, δηλ.<10%, 
ενδείκνυται παράταση της δοκιμασίας μέχρι το πολύ 96 Κ. Τα αποτελέσματα αναλύονται για να 
υπολογιστεί η Τθ5ο μετά παρέλευση 24 Η και 48 Η και, σε περίπτωση παράτασης της δοκιμασίας, μετά 
παρέλευση 72 1ι και 96 δ. 

1.4 ΕΓΚ ΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

Προϋποθέσεις εγκυρότητας της δοκιμασίας είναι οι εξής δύο: 

— ο μέσος όρος θνησιμότητας επί του συνόλου των μαρτύρων να μην υπερβαίνει ποσοστό 10 % 
στο τέλος της δοκιμασίας· 

— η Εϋ^ιτης πρότυπης τόξικής ουσίας να βρίσκεται μέσα στην καθορισμένη περιοχή τιμών. 
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1.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

1.5.1 Πώς επιλέγονται οι μέλισσες 

Χρησιμοποιούνται νεαρά ενήλικα άτομα εργατριών μελισσών, δηλαδή μέλισσες της ίδιας ηλικίας, 
διαιτητικής αγωγής, φυλής, κ.λπ., προερχόμενες από υγιείς αποικίες με βασίλισσα, επαρκώς 
τρεφόμενες, κατά το δυνατόν χωρίς ασθένειες, τέλος δε με φυσιολογία και ιστορικό γνωστά. Οι 
μέλισσες επιλέγονται το πρωί της ίδιας ημέρας κατά την οποία θα γίνει η δοκιμασία ή το βράδυ της 
προηγούμενης και φυλάσσονται στις συνθήκες της δοκιμασίας μέχρι την επομένη. Μέλισσες 
συλλεγόμενες από πλαίσια χωρίς μελισσόπουλα είναι κατάλληλες. Η συλλογή μελισσών νωρίς την 
άνοιξη ή αργά το φθινόπωρο πρέπει να αποφεύγεται γιατί τότε η φυσιολογία τους παρουσιάζει 
μεταβολές. Εάν πρέπει να γίνουν δοκιμασίες νωρίς την άνοιξη ή αργά το φθινόπωρο, οι μέλισσες 
τοποθετούνται σε εκκολαπτήριο και ως τροφή τούς παρέχεται επί μία εβδομάδα “δεε δΓβ&ά” (γύρη από 
την κηρήθρα) και διάλυμα σακχαρόζης. Μέλισσες που έχουν υποβληθεί σε αγωγή με χημικές ουσίες, 
όπως π.χ. αντιβιοτικά, προϊόντα 3ηΙί-ν3ΐτο3 κ.λπ., δεν χρησιμοποιούνται σε δοκιμασίες μελέτης 
τοξικότητας επί τέσσερεις εβδομάδες μετά τη λή'ξη της τελευταίας αγωγής. 

1.5.2 Στέγη και τροφή 

Οι χρησιμοποιούμενοι κλωβοί θα πρέπει να είναι ευάεροι και να καθαρίζονται εύκολα. Οι κλωβοί 
μπορεί να είναι π.χ. από ανοξείδωτο χάλυβα, συρματόπλεγμα ή πλαστικό ή ακόμη να είναι ξύλινοι 
κλωβοί μιας χρήσεως, κ.λπ. Προτιμώνται ομάδες δέκα μελισσών ανά κλωβό. Το μέγεθος των κλωβών 
για τις δοκιμασίες θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για όλες τις μέλισσες. 

Οι μέλισσες φυλάσσονται στον χώρο του πειράματος, που θα πρέπει να είναι σκοτεινός και να έχει 
θερμοκρασία (25 + 2) °0. Καθ’όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας καταγράφεται η σχετική υγρασία, που 
κανονικά πρέπει να κυμαίνεται από 50 έως 70 %. Οι διάφοροι χειρισμοί (συμπεριλαμβάνονται παροχή 
τροφής και παρατηρήσεις) μπορούν να γίνονται στο φως της ημέρας. Ως τροφή χρησιμοποιείται 
υδατικό διάλυμα σακχαρόζης με τελική συγκέντρωση 500 §/1 (50% κ.ό) και παρέχεται κατά βούληση 
(Βά Ιώήυιη) κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας με τη βοήθεια ειδικής ταΐστρας μελισσών. Ως τέτοια 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυάλινος σωλήνας μήκους 50 πυη και πλάτους 10 ηιπι, που θα στενεύει στο 
ανοιχτό άκρο και θα έχει διάμετρο 2 πιπι. 

1.5.3 Προετοιμασία των μελισσών 

Οι μέλισσες αναισθητοποιούνται με διοξείδιο του άνθρακα ή με άζωτο, ώστε να είναι δυνατή η τοπική 
εφαρμογή της δοκιμαζόμενης ουσίας. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα αναισθητικού και ο χρόνος 
έκθεσης πρέπει να είναι τα ελάχιστα δυνατά. Προτού αρχίσει η δοκιμασία, εκβάλλονται οι 
ετοιμοθάνατες μέλισσες και αντικαθίστανται από υγιείς. 

1.5.4 Παρασκευή των δοκιμαστικών διαλυμάτων 

Η δοκιμαζόμενη ουσία εφαρμόζεται υπό μορφή διαλύματος μέσα σε κατάλληλο φορέα, δηλ. σε 
οργανικό διαλύτη ή σε υδατικό διάλυμα με αντιδραστήριο διαβροχής. Ως οργανικός διαλύτης 
προτιμάται η ακετόνη, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν κι άλλοι διαλύτες (π.χ. 
διμεθυλοφορμαμίδιο, διμεθυλοσουλφοξείδιο). Προκειμένου για υδατοδιαλυτά παρασκευάσματα και 
οργανικές ενώσεις αδιάλυτες σε οργανικούς διαλύτες, τα διαλύματα της δοκιμαζόμενης ουσίας καλό 
είναι, για ευκολότερη εφαρμογή τους, να ετοιμάζονται μέσα σε ασθενές διάλυμα ενός αντιδραστηρίου 
διαβροχής του εμπορίου (π.χ. Α§γ 3Ι, Οίΐιοινειΐ, Ευότοί, ΤπΙοη, Τχνεεπ). 

Απαιτούνται κατάλληλα διαλύματα για τους μάρτυρες όταν δηλαδή χρησιμοποιείται διαλύτης ή 
πρόσθετο διασποράς για τη διαλυτοποίηση της δοκιμαζόμενης ουσίας, πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
δύο χωριστές ομάδες μαρτύρων η μία θα εκτεθεί σε υδατικό διάλυμα και η άλλη σε διάλυμα που θα 
περιέχει διαλύτη/πρόσθετο διασποράς. 
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1.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1.6.1 Ομάδες υπό δοκιμασία και ομάδες μάρτυρες 

Ο αριθμός των δόσεων και των επαναλήψεων της δοκιμασίας για κάθε δόση θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις στατιστικές απαιτήσεις για προσδιορισμό της τιμής Εϋ5ο με όριο εμπιστοσύνης 
95 %. Απαιτούνται κανονικά για τη δοκιμασία πέντε συγκεντρώσεις που θα διαφέρουν η μία από την 
άλλη κατά συντελεστή όχι μεγαλύτερο από 2,2 και που θα καλύπτουν την περιοχή τιμών Εϋ5ο. 
Εντούτοις, ο αριθμός των δόσεων πρέπει να προσδιορίζεται σε σχέση με την κλίση της καμπύλης 
τοξικότητας (δόση/θνησιμότητα) και με συνεκτίμηση της στατιστικής μεθόδου βάσει της οποίας θα 
γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων. Μια δοκιμασία εντοπισμού εύρους τιμών εξυπηρετεί την επιλογή 
των κατάλληλων δόσεων. 

Η δοκιμασία γίνεται με τρεις τουλάχιστον όμοιες ομάδες, δέκα μελισσών η καθεμιά, για την κάθε 
συγκέντρωση (δόση). 

Επιπλέον δοκιμάζονται τρεις τουλάχιστον ομάδες μαρτύρων, δέκα μελισσών η καθεμιά. Εάν 
χρησιμοποιηθεί οργανικός διαλύτης ή αντιδραστήριο διαβροχής, πρέπει να προβλεφθούν τρεις 
επιπλέον ομάδες μαρτύρων δέκα μελισσών η καθεμιά για τον διαλύτη ή το αντιδραστήριο διαβροχής. 

1.6.2 Πρότυπη τοξική ουσία 

Στις δοκιμασίες πρέπει να συμπεριληφθεί μια πρότυπη τοξική ουσία και να επιλεγούν τρεις 
τουλάχιστον δόσεις ώστε να καλυφθούν οι αναμενόμενες τιμές ΕΟίο. Για κάθε δόση 
χρησιμοποιούνται τρεις τουλάχιστον κλωβοί με δέκα μέλισσες ο καθένας. Ως πρότυπη τοξική ουσία 
προτιμάται ο διμεθοϊκός εστέρας, για τον οποίο καταγράφονται τιμές ΕΩ50-24 6 στην περιοχή τιμών 
0,10-0,35 μ% δραστικής ουσίας ανά μέλισσα (2). Μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν κι άλλες 
πρότυπες τοξικές ουσίες (π.χ. παραθείο) όταν υπάρχουν επαρκή δεδομένα προς επαλήθευση της 
αναμενόμενης απόκρισης στην εκάστοτε δόση. 

1.6.3 Έκθεση 

1.6.3.1 Χορήγηση δόσεων 

Η τοπική εφαρμογή του διαλύματος γίνεται χωριστά σε καθεμιά από τις αναισθητοποιημένες 
μέλισσες. Η επιλογή των μελισσών για τις διάφορες δόσεις και ελέγχους γίνεται τυχαία. Στη ραχιαία 
πλευρά της θωρακικής χώρας εφαρμόζεται με τη βοήθεια ειδικής μικροδιάταξης 1 μΐ διαλύματος με τη 
δοκιμαζόμενη ουσία στην κατάλληλη συγκέντρωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κι άλλοι όγκοι, 
αυτό όμως πρέπει να αιτιολογηθεί. Μετά την εφαρμογή, οι μέλισσες τοποθετούνται μέσα σε κλωβούς 
όπου υπάρχουν διαλύματα γλυκόζης. 

1.6.3.2 Διάρκεια 

Η δοκιμασία διαρκεί κατά προτίμηση 48 Η. Εάν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τις 24 μέχρι 
τις 48 ώρες η θνησιμότητα αυξηθεί κατά περισσότερο από 10 %, η διάρκεια της δοκιμασίας 
παρατείνεται μέχρι το πολύ 96 Η, υπό τον όρο ότι η θνησιμότητα ελέγχου δεν υπερβαίνει ποσοστό 10 
%. 

1.6.4 Παρατηρήσεις 

Η θνησιμότητα καταγράφεται μετά παρέλευση 4 δ, 24 Η και 48 1ι από τη χορήγηση της εκάστοτε 
δόσης. Εάν χρειαστεί να παραταθεί η διάρκεια των παρατηρήσεων, πρέπει να συνεχιστούν οι 
αξιολογήσεις ανά 24 Η, μέχρι το πολύ 96 ά, υπό τον όρο ότι η θνησιμότητα των μαρτύρων δεν 
υπερβαίνει ποσοστό 10 %. 

Καταγράφεται κάθε είδους αφύσικη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. 

1.6.5 Οριακή δοκιμασία 

Σε ορισμένες περιπτώσεις (όταν για παράδειγμα μια δοκιμαζόμενη ουσία αναμένεται να είναι χαμηλής 
τοξικότητας), ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μια οριακή δοκιμασία, με τη χρησιμοποίηση 100 μ§ 
δραστικής ουσίας ανά μέλισσα για να αποδειχτεί ότι η τιμή της Εϋ5ο είναι μεγαλύτερη από την τιμή 
αυτή. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε τρεις όμοιες ομάδες για την εκάστοτε δόση, τους 
αντίστοιχους μάρτυρες και την πρότυπη τοξική ουσία. Εάν σημειωθούν θάνατοι, θα πρέπει να γίνει 
πλήρης μελέτη. Εάν παρατηρηθούν επιπτώσεις σχεδόν θανατηφόρες (βλ. 1.6.4), πρέπει να 
καταγραφούν. 
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2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ Κ.ΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα δεδομένα καταγράφονται συνοπτικά σε πίνακες, όπου εμφαίνονται, για κάθε ομάδα που εκτίθεται 
στη δοκιμαζόμενη ουσία, καθώς και για τις ομάδες των μαρτύρων και τις ομάδες που εκτίθενται στην 
πρότυπη τοξική ουσία, ο αριθμός των χρησιμοποιηθεισών μελισσών, η θνησιμότητα ανά χρονικό 
διάστημα παρατήρησης και ο αριθμός μελισσών με αφύσικη συμπεριφορά. Τα δεδομένα τα σχετικά με 
τη θνησιμότητα αναλύονται με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους (π.χ. ανάλυση ρτοβίΐ, κινητός 
μέσος, διωνυμική πιθανότητα) (3)(4). Χαράσσονται καμπύλες δόσης-απόκρισης για κάθε συνιστώμενη 
χρονική διάρκεια παρατήρησης (24 Η και 48 Η, ενδεχομένως δε 72 Η και 96 Η) και υπολογίζονται οι 
κλίσεις των καμπύλών και οι μέσες θανατηφόρες δόσεις (Ι·Π>5ο) με όριο εμπιστοσύνης 95 %. Με τη 
βοήθεια της διόρθωσης ΑδόοΙΙ (4)(5), μπορούν να γίνουν διορθώσεις της θνησιμότητας των μαρτύρων. 
Η Εϋδο πρέπει να εκφράζεται σε μ§ δοκιμαζόμενης ουσίας ανά μέλισσα. 

2.2 ΕΚΘΕΣΗ 

Η έκθεση με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

2.2.1 Δοκιμαζόμενη ουσία 

— φυσικές ιδιότητες και φυσικοχημικές ιδιότητες (π.χ. σταθερότητα στο νερό, τάση ατμών)· 

— χημικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων συντακτικός τύπος, καθαρότητα (προκειμένου για 
φυτοφάρμακα, ταυτότητα και συγκέντρωση των δραστικών ουσιών). 

2.2.2 Χρησιμοποιηθέν είδος 

— επιστημονικό όνομα, φυλή, ηλικία κατά προσέγγιση (σε εβδομάδες), τρόπος και ημερομηνία 
συλλογής· 

— πληροφορίες για τις αποικίες από τις οποίες προέρχονται οι μέλισσες που χρησιμοποιήθηκαν 
στην υπόψη μελέτη (υγεία, τυχόν ασθένειες στα ενήλικα άτομα, τυχόν προηγούμενη αγωγή, 
κ.λπ.). 

2.2.3 Συνθήκες της δοκιμασίας 

— θερμοκρασία και σχετική υγρασία του πειραματικού χώρου· 

— τύπος, μέγεθος και υλικό των κλωβών 

— πληροφορίες σχετικές με τη χορήγηση της δοκιμαζόμενης ουσίας (π.χ. διαλύτης/φορέας, όγκος 
διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε για τοπική εφαρμογή, αναισθητικό)· 

— περιγραφή της δοκιμασίας σε γενικές γραμμές (πόσες και ποιες δόσεις χρησιμοποιήθηκαν, 
αριθμός μαρτύρων, αριθμός κλωβών και μελισσών ανά κλωβό για κάθε δόση και ομάδα 
μαρτύρων)· 

— ημερομηνία της δοκιμασίας. 

2.2.4 Αποτελέσματα 

— αποτελέσματα τυχόν προκαταρκτικής μελέτης εντοπισμού εύρους τιμών· 

— ακατέργαστα δεδομένα: θνησιμότητα για κάθε δόση και χρονική διάρκεια παρατήρησης· 

— γραφικές παραστάσεις δόσης-απόκρισης στο τέλος της δοκιμασίας- 

— τιμές ΙΧ>μ με όριο εμπιστοσύνης 95 % για κάθε χρονική διάρκεια παρατήρησης, ουσία και 
πρότυπη τοξική ουσία· 

— στατιστικές μέθοδοι προσδιορισμού της 1Τ)5ο· 

— θνησιμότητα κατά τους ελέγχους· 

— άλλες παρατηρήσεις ή μετρήσεις βιολογικών επιπτώσεων και κάθε αφύσικη συμπεριφορά των 
μελισσών· 
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— τυχόν παρέκκλιση από τις περιγραφόμενες εδώ διαδικασίες της δοκιμασίας και κάθε άλλη 
σχετική πληροφορία. 
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Γ.18. ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ/ΕΚΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΤΙΔΑ 


1. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η παρούσα μέθοδος αποτελεί αντιγραφή της ΟΕΟΘ ΤΟ 106, για τον προσδιορισμό της 
προσρόφησης/εκρόφησης εδαφών με μέθοδο ισορροπίας κατά παρτίδα (2000). 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη μέθοδο ελήφθη υπόψη κυκλική δοκιμή και συνάντηση ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την 
επιλογή εδαφών για την ανάπτυξη δοκιμής προσρόφησης (1)(2)(3)(4) καθώς επίσης και υφιστάμενες 
κατευθυντήριες γραμμές σε εθνικό επίπεδο (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11). 


Οι μελέτες προσρόφησης/εκρόφησης είναι χρήσιμες για τη λήψη βασικών πληροφοριών για την 
κινητικότητα των χημικών ουσιών και την κατανομή τους στο έδαφος, το νερό και τα αέρια στρώματα 
της βιόσφαιρας (12)( 13)( 14)(15)( 16)( 17)(18)(19)(20)(21). Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην πρόβλεψη ή εκτίμηση, π.χ., της διαθεσιμότητας μιας χημικής ουσίας προς αποικοδόμηση 
(22)(23), μετασχηματισμό και πρόσληψή της από οργανισμούς (24), της απόπλυσής της διαμέσου των 
εδαφικών στρωμάτων (16)( 18)( 19)(21 )(25)(26)(27)(28), της πτητικότητάς της από το έδαφος 
(21)(29)(30) και της απορροής της από χερσαίες επιφάνειες σε φυσικά ύδατα (18)(31)(32). Τα δεδομένα 
προσρόφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκριτικούς και προτυποποιητικούς σκοπούς 
(Ι9)(33)(34)(35). 


Η κατανομή μιας χημικής ουσίας μεταξύ εδάφους και υδατικών φάσεων αποτελεί μία πολύπλοκη 
διεργασία που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: τη χημική φύση της ουσίας 
(12)(36)(37)(38)(39)(40), τα χαρακτηριστικά του εδάφους 

(4)( 12)(13)( 14)(41 )(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49) και κλιματικούς παράγοντες όπως οι βροχοπτώσεις, 
η θερμοκρασία, το φως του ήλιου και ο άνεμος. ?Ετσι, τα πολυάριθμα φαινόμενα και μηχανισμοί που 
εμπλέκονται στη διεργασία της προσρόφησης μιας χημικής ουσίας στο έδαφος δεν μπορούν να 
οριστούν πλήρως από ένα απλοποιημένο εργαστηριακό μοντέλο όπως η παρούσα μέθοδος. Εντούτοις, 
έστω κι αν η παρούσα προσπάθεια δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιβαλλοντικώς πιθανές 
περιπτώσεις, προσφέρει επαρκείς πληροφορίες για τη σημασία σε σχέση με το περιβάλλον της 
προσρόφησης μιας χημικής ουσίας. 

Βλ. επίσης Γενική Εισαγωγή. 

1.2 ΠΕΔΙΟΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η μέθοδος αποσκοπεί στην εκτίμηση της συμπεριφοράς μιας χημικής ουσίας από πλευράς 
προσρόφησης/εκρόφησης στο έδαφος. Στόχος είναι να ληφθεί μία τιμή ρόφησης που να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψη της κατανομής σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες. Για το σκοπό 
αυτό, προσδιορίζονται συντελεστές προσρόφησης σε ισορροπία για μια χημική ουσία σε διάφορα 
εδάφη σε συνάρτηση με τα εδαφικά χαρακτηριστικά (π.χ. περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα, 
περιεκτικότητα σε άργιλο και υφή και το ρΗ του εδάφους). Για να καλυφθούν όσο το δυνατό 
καλύτερα οι αλληλεπιδράσεις μιας δεδομένης ουσίας με φυσικώς απαντώμενα εδάφη, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι εδαφών. 


Στην παρούσα μέθοδο, η προσρόφηση αντιπροσωπεύει τη διεργασία της σύνδεσης μιας χημικής 
ουσίας με επιφάνειες εδαφών. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών διεργασιών προσρόφησης 
(φυσική και χημική προσρόφηση) και διεργασιών όπως η επιφανειακώς καταλυόμενη αποικοδόμηση, 
η κατά μάζα προσρόφηση ή η χημική αντίδραση. Προσρόφηση η οποία απαντάται σε κολλοειδή 
σωματίδια (διάμετρος < 0.2 μιπ) δημιουργούμενα από το έδαφος δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Οι εδαφικές παράμετροι που πιστεύεται ότι παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην προσρόφηση είναι: 
η περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα (3)(4)(Ι2)(13)(14)(41)(43)(44)(45)(46)(47)(48), η 
περιεκτικότητα σε άργιλο και η υφή του εδάφους (3)(4)(4Ι)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48) και το ρΗ για 
τις ιονιζόμενες ενώσεις (3)(4)(42). Αλλες εδαφικές παράμετροι οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την 
προσροφηση/εκροφηση μιας συγκεκριμέρης ουςίας είναι, η ενεργός κατιοανταλλακτική ικανότητα 
(ΕΟΕΟ), η περιεκτικότητα σε άμορφα οξείδια σιδήρου και αργιλλίου, ιδιαίτερα για ηφαιστειακά και 
τροπικά εδάφη (4), καθώς επίσης και η ειδική επιφάνεια (49). 


Η δοκιμή έχει σχεδιαστεί για την εκτίμηση της προσρόφησης μιας χημικής ουσίας σε διάφορους 
τύπους εδαφών με ποικίλη περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα, άργιλο και εδαφική υφή και ρΗ. 
Περιλαμβάνει τρία μέρη: 

Μέρος 1: Προκαταρκτική μελέτη για να προσδιοριστούν: 

— ο λόγος εδάφους/διάλυμα, 

— ο χρόνος ισορροπίας για την προσρόφηση και η προσροφημένη ουσία κατά την 
ισορροπία, 

— η προσρόφηση της υπό δοκιμή ουσίας στην επιφάνεια των δοκιμαστικών δοχείων και η 
σταθερότητά της κατά τη διάρκεια της δοκιμής. 

Μέρος 2: Αοκιιιή ποοσανατολισιιού : μελετάται η προσρόφηση σε πέντε διαφορετικούς τύπους 

εδαφών μέσω της κινητικής της προσροφήσεως σε μία μόνη συγκέντρωση και 
προσδιορισμού των συντελεστών κατανομής Κ .4 και Κ<*. 

Μέρος 3: Ποοσδιοοισιιός των ισοθέοαων προσρόφησης ΡτΕυηδΙίοίι για τον προσδιορισμό της 

επίδρασης της συγκέντρωσης στην έκταση της προσρόφησης στα εδάφη. 

Μελέτη ττκ εκοόιρησης ιιέσω ττκ κινητικής εκοόφησης/ισοθέοιιων εκοόιρησης ΡτεμπάΙίεβ 
(Παράρτημα 1). 

1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ Κ.ΑI ΜΟΝΑΔΕΣ 


Σύμβολο 

Ορισμός 

Μονάδες 

Αΐ ί 

ποσοστιαία προσρόφηση τη χρονική στιγμή ίι 

% 

Αβα 

ποσοστιαία προσρόφηση στην κατάσταση ισορροπίας 

% 

ΠΐΙ^ίί;) 

μάζα της προσροφημένης στο έδαφος υπό δοκιμή ουσίας τη 
χρονική στιγμή 1, 

με 

ιπ| £ΐ3 (Δΐ ί ) 

μάζα της προσροφουμένης στο έδαφος υπό δοκιμή ουσίας 
κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος ΔΙ, 

με 

ιτι| εΐ5 (βη) 

μάζα της προσροφημένης στο έδαφος υπό δοκιμή ουσίας 
στην κατάσταση ισορροπίας 

με 

ΓΠ 0 

μάζα της υπό δοκιμή ουσίας στο δοκιμαστικό σωλήνα στην 
αρχή της δοκιμής προσρόφησης 

με 


μάζα της υπό δοκιμή ουσίας ανευρισκόμενη σε ποσότητα 
() τ ύ χρονική στιγμή η 

με 


μάζα της ουσίας στο διάλυμα σε κατάσταση ισορροπίας 
προσρόφησης 

με 

™ 5 οϊΙ 

ποσότητα της εδαφικής φάσης, εκφραζόμενη σε ξηρή μάζα 
εδάφους 

ε 

α 

κ.ο. συγκέντρωση του αρχικού διαλύματος της ουσίας 

με ειυ' 3 

Οο 

αρχική κ.ο. συγκέντρωση του υπό δοκιμή διαλύματος σε 
επαφή με το έδαφος 

με ΟΉ 3 

εΐ^ί) 

κ.ο. συγκέντρωση της ουσίας στην υδατική φάση τη 
χρονική στιγμή η της ανάλυσης 

μ§ υπι' 3 
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ν ρ 

ν Τ 

όγκος του διαλύματος που λαμβάνεται από το σωλήνα για τη 
μέτρηση της υπό δοκιμή ουσίας σε κατάσταση ισορροπίας 
εκρόφησης 

ΟΓΠ ^ 

ΜΒ 

υπόλοιπο μάζας 

% 

ΙΠ Ε 

συνολική μάζα της υπό δοκιμή ουσίας που εκχυλίζεται από το 
έδαφος και τα τοιγώματα του δοχείου δοκιμής σε δύο στάδια 

μ§ 

ν Γ „ 

όγκος του υπερκειμένου υγρού που ανακτάται μετά την 
αποκατάσταση ισορροπίας προσρόφησης (οπΓ 3 ) 

ειη 3 

Ρ<™ 

συντελεστής κατανομής σε οκτανόλη/νερό 


Ρλα 

σταθερά διαστάσεως 

- 

5» 

υδατοδιαλυτότητα 



1.4 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ 


Γνωστοί όγκοι διαλυμάτων της υπό δοκιμή ουσίας, ραδιοϊχνηθετημόνης ή μη, σε γνωστές 
συγκεντρώσεις σε 0.01 Μ ΟαΟΐ 2 προστίθενται σε δείγματα εδαφών γνωστού ξηρού βάρους που έχουν 
προηγουμένως σταθεροποιηθεί σε 0.01 Μ 0»Οΐ2. Το μίγμα αναδεύεται για κατάλληλο χρονικό 
διάστημα. Τα εδαφικά εναιωρήματα διαχωρίζονται κατόπιν με φυγοκέντρηση και, εφόσον επιθυμείται, 
διήθηση και η υδατική φάση αναλύεται. Η ποσότητα της υπό δοκιμή ουσίας που προσροφάται στο 
εδαφικό δείγμα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της ποσότητας της υπό δοκιμή ουσίας που υπήρχε 
αρχικά στο διάλυμα και της ποσότητας που παραμένει στο τέλος του πειράματος (έμμεση μέθοδος). 


Εναλλακτικώς, η ποσότητα της προσροφουμένης υπό δοκιμή ουσίας μπορεί επίσης να προσδιοριστεί 
απευθείας με ανάλυση του εδάφους (άμεση μέθοδος). Η διαδικασία αυτή, η οποία συνίσταται σε 
σταδιακή εκχύλιση του εδάφους με κατάλληλο διαλύτη, συνιστάται σε περιπτώσεις όπου η διαφορά 
στη συγκέντρωση της ουσίας στο διάλυμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς. Παραδείγματα 
τέτοιων περιπτώσεων είναι: προσρόφηση της υπό δοκιμή ουσίας στην επιφάνεια των δοκιμαστικών 
σωλήνων, αστάθεια της υπό δοκιμή ουσίας στη χρονική κλίμακα του πειράματος, ασθενής 
προσρόφηση που επιφέρει μικρές μόνο μεταβολές συγκεντρώσεως στο διάλυμα και ισχυρή 
προσρόφηση που απολήγει σε χαμηλή συγκέντρωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς. 
Εφόσον χρησιμοποιείται ραδιοϊχνηθετημένη ουσία, η εκχύλιση του εδάφους μπορεί να αποφευχθεί με 
ανάλυση της εδαφικής φάσης μέσω καύσης και καταμέτρησης υγρού σπινθηρισμού. Εντούτοις, η 
καταμέτρηση υγρού σπινθηρισμού είναι μία μη εξειδικευμένη τεχνική που δεν μπορεί να διακρίνει 
μεταξύ αρχικών και προϊόντων μετασχηματισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον 
εφόσον η υπό δοκιμή ουσία είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

1.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗ ΟΥΣΙΑ 

Τα χημικά αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας. Συνιστάται η χρήση μη 
ιχνηθετημένων υπό δοκιμή ουσιών με γνωστή σύσταση και, κατά προτίμηση, 95% τουλάχιστον βαθμό 
καθαρότητας ή ραδιοϊχνηθετημένων υπό δοκιμή ουσιών με γνωστή σύσταση και ραδιοκαθαρότητα. 
Στην περίπτωση ιχνηθετών βραχείας ημιζωής, θα πρέπει να γίνονται διορθώσεις σχετικά με τη 
διάσπαση. 

Πριν από την εκτέλεση μιας δοκιμής προσρόφησης-εκρόφησης, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα 
εξής στοιχεία για την υπό δοκιμή ουσία: 

ε) Υδατοδιαλυτότητα (Α.6.) 

6) Τάση ατμών (Α.4.) και/ή σταθερά του νόμου του Ηεηιγ 
ε) Αβιοτική αποικοδόμηση: Υδρόλυση σε συνάρτηση με το ρΗ (Ο.7.) 
ά) Συντελεστής κατανομής (Α.8.) 

ε) ?Αμεση βιοαποικοδομησιμότητα (0.4.) ή αερόβιος και αναερόβιος μετασχηματισμός στο 

έδαφος 

0 ρΚε ιοντίσιμων ουσιών 

§) ?Αμεση φωτόλυση στο νερό (δηλ. φάσμα απορρόφησης υν-Ορατού στο νερό, 
Κ,βαντοαπόδοση) και φωτοαποικοδόμηση στο έδαφος. 
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1.6 ΕΦΑΡΜΟΣ1ΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗ! 

Η δοκιμή μπορεί να εφαρμοστεί σε χημικές ουσίες για τις οποίες υπάρχει αναλυτική μέθοδος με 
επαρκή ορθότητα (αιχ-μπκγ). Μία σημαντική παράμετρος που μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία 
των αποτελεσμάτων, ειδικά όταν ακολουθείται η έμμεση μέθοδος, είναι η σταθερότητα της υπό 
δοκιμή ουσίας στη χρονοκλίμακα της δοκιμής. Έτσι, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της σταθερότητας 
με μια προκαταρκτική δοκιμή. Εφόσον παρατηρηθεί μετασχηματισμός στη χρονοκλίματα της δοκιμής, 
συνιστάται η κύρια μελέτη να πραγματοποιείται με ανάλυση τόσο της εδαφικής όσο και των υδατικών 
φάσεων. 

Κατά τη διεξαγωγή αυτής της δοκιμής, είναι δυνατόν να προκόψουν δυσκολίες για ουσίες με χαμηλή 
υδατοδιαλυτότητα ($„ < 10"* $ Γ 1 ), καθώς επίσης και για ουσίες με υψηλό φορτίο, λόγω του ότι η 
συγκέντρωση στην υδατική φάση δεν μπορεί να μετρηθεί αναλυτικά με επαρκή ορθότητα. Στις 
περιπτώσεις αυτές, πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα. Οδηγίες για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών παρέχονται στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας μεθόδου. 

Κατά τη δοκιμή πτητικών ουσιών, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή απωλειών κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιμής. 

1.7 Π ΕΡΙ ΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

1.7.1 Οργανα και χημικά αντιδραστήρια 

Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός και ειδικότερα τα εξής: 

ιι) Σωλήνες ή δοχεία για τη διεξαγωγή των πειραμάτων. Είναι σημαντικό οι σωλήνες αυτοί ή δοχεία: 

— να ταιριάζουν απόλυτα στη φυγοκεντρική συσκευή για την ελαχιστοποίηση σφαλμάτων 
χειρισμού ή μεταφοράς, 

— να είναι από αδρανές υλικό, ώστε να ελαχιστοποιείται η προσρόφηση της υπό δοκιμή ουσίας 
στην επιφάνειά τους. 

δ) Συσκευή αναδεύσεως: ονείρεμά ανάμεικτης ή ισοδύναμος εξοπλισμός. Η συσκευή αναδεύσεως θα 
πρέπει να διατηρεί το έδαφος εν αιωρήσει κατά τη διάρκεια της ανακίνησης. 

ε) Φυγόκεντρος: κατά προτίμηση υψηλής ταχύτητας, π.χ. ταχύτητα φυγοκέντρησης > 3000§, 
ελεγχόμενης θερμοκρασίας και δυνάμενη να απομακρύνει σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη από 
0.2 μηι από υδατικό διάλυμα. Τα δοχεία θα πρέπει να είναι καλυμμένα κατά τη διάρκεια της 
ανάδευσης και φυγοκέντρησης για να αποφεύγονται απώλειες πτητικών συστατικών και νερού. 
Για την ελαχιστοποίηση της προσρόφησης σε αυτά, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
απενεργοποιημένα καλύμματα όπως βιδωτά πώματα επενδεδυμένα με τεφλύν. 

ά) Προαιρετικό: διάταξη διηθήσεως: φίλτρα με πορώδες 0.2 μιυ, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην επιλογή του υλικού του φίλτρου για να 
αποφεύγονται τυχόν απώλειες της υπό δοκιμή ουσίας σε αυτό. Στην περίπτωση ουσιών χαμηλής 
διαλυτότητας, συνιστάται η χρήση φίλτρων από οργανικό υλικό. 

ε) Αναλυτικά όργανα, κατάλληλα για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της υπό δοκιμή ουσίας. 

0 Εργαστηριακός κλίβανος με δυνατότητα διατήρησης της θερμοκρασίας στην περιοχή των 103 Τ 
έως 110 °0. 

1.7.2 Χαρακτηρισμός και επιλογή εδαφών 

Τα εδάφη θα πρέπει να χαρακτηρίζονται με βάση τρεις παραμέτρους που θεωρούνται ως οι βασικοί 
παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η προσροφητική ικανότητα: την περιεκτικότητα σε οργανικό 
άνθρακα, την περιεκτικότητα σε άργιλο και υφή του εδάφους και το ρΗ. ?Οπως αναφέρθηκε ήδη (βλ. 
πεδίο εφαρμογής), ρόλο στην προσρόφηση/εκρόφηση μιας συγκεκριμένης ουσίας μπορεί να παίζουν 
και άλλες φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους οι οποίες και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις 
περιπτώσεις αυτές. 
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Οι μέθοδοι ποι χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό των εδαφών παίζουν σπουδαίο ρόλο και 
μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα. Συνιστάται λοιπόν το ρΗ του εδάφους να 
μετριέται σε διάλυμα 0.01 Μ Ο 1 Ο 2 (δηλ. το διάλυμα που χρησιμοποιείται στη δοκιμή 
προσρόφησης/εκρόφησης) σύμφωνα με την αντίστοιχη μέθοδο 150 (150-10390-1). Συνιστάται επίσης 
και οι υπόλοιπες σχετικές εδαφικές ιδιότητες να προσδιορίζονται σύμφωνα με τυποποιημένες 
μεθόδου- (Εγχειρίδιο ανάλυσης εδαφών 150). Με τον τρόπο αυτό η ανάλυση των δεδομένων ρόφησης 
βασίζεται σε διεθνώς τυποποιημένες εδαφικές παραμέτρους. Ορισμένες οδηγίες για τις υφιστάμενες 
τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και χαρακτηρισμού εδαφών περιλαμβάνονται στις παραπομπές 
(50-52). Για τη διακρίβωση των μεθόδων δοκιμής εδαφών, συνιστάται η χρήση εδαφών αναφοράς. 

Οδηγίες για την επιλογή εδαφών για δοκιμές προσρόφησης/εκρόφησης δίνονται στον πίνακα I. Τα 
επτά επιλεγόμενα εδάφη καλύπτουν τύπους εδαφών που απαντιόνται σε εύκρατες γεωγραφικές ζώνες. 
Στην περίπτωση ιονισίμων προς δοκιμή ουσιών, τα επιλεγόμενα εδάφη θα πρέπει να καλύπτουν μία 
μεγάλη περιοχή ρΗ, για να μπορεί να εκτιμηθεί η προσρόφηση της ουσίας στην ιονισμένη και μη 
ιονισμένη μορφή της. Οδηγίες σχετικά με το πόσα διαφορετικά εδάφη πρέπει να χρησιμοποιούνται 
στα διάφορα στάδια της δοκιμής δίνονται στο 1.9 "Εκτέλεση της δοκιμής”. 

Εφόσον προτιμηθούν άλλοι τύποι εδαφών, αυτά θα πρέπει να χαρακτηρίζονται με τις ίδιες 
παραμέτρους και οι ιδιύτητές τους να εμπίπτουν στις ίδιες περιοχές με εκείνες που περιγράφονται 
στον πίνακα 1. έστω κι αν δεν πληρούν απολύτως τα κριτήρια. 

Πίνακας 1: Οδηγίες επιλογής εδαφικών δειγμάτων για δοκιμές προσρόφησης- εκρόφησης 


Τύπος εδάφους 

Περιοχή ρΗ (σε 
0.01 Μ ΟαΟΙι) 

Περιεκτικότητα σε 
οργ. άνθρακα(%) 

Περιεκτικότητα σε 
άργιλο (%) 

Υφή εδάφους* 

1 

4.5-5.5 

1.0-2.0 

65-80 

άργιλος 

2 

>7.5 

3.5-5.0 

20-40 

αργιλώδης πηλός 

3 

5.5-7.0 

1.5-3.0 



4 

4.0-5.5 

3.0-4.0 

15-30 

πηλός 

5 

< 4.0 - 6.0* 

<0.5 - 1.5*· 

< 10- 15* 

αργιλώδης άμμος 

6 

>7.0 

<0.5- 1.0** 

40-65 


7 

<4.5 

> 10 

< 10 



* Σύμφωνα με το σύστημα ΡΑΟ και το αμερικανικό σύστημα (85). 

$ Οι αντίστοιχες μεταβλητές θα πρέπει, κατά προτίμηση, να έχουν τιμές μέσα στην προβλεπόμενη περιοχή. Εάν, 
εντούτοις, συναντώνται δυσκολίες στην ανεύρεση κατάλληλων εδαφών, είναι αποδεκτές και τιμές κάτω της 
υποδεικνυόμενης ελάχιστης τιμής. 

ζ Εδάφη με λιγότερο από 0.3% οργανικό άνθρακα μπορεί να διαταρράςουν τη σχέση μεταξύ περιεκτικότητας σε 
οργανικό άνθρακα και προσρόφησης. Συνιστάται λοιπόν η χρήση εδαφών με περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα 
τουλάχιστον 0.3%. 

1.7.3 Συλλογή και αποθήκευση εδαφικών δειγμάτων 

1.7.3.1 Συλλογή 


Δεν χρειάζονται εςειδικευμένες τεχνικές ή σύνεργα δειγματοληψίας. Η τεχνική δειγματοληψίας 
εςαρτάται από το σκοπό της μελέτης (53)(54)(55)(56)(57)(58). 


Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 


ο) απαιτούνται λεπτομερείς πληροφορίες για το ιστορικό του εδαφικού πεδίου συμπεριλαμβανομένης 
της τοποθεσίας, της βλάστησης, των χρήσεων γεωργικών φαρμάκων και/ή λιπασμάτων, 

βιολογικών προσθηκών ή τυχαίας μόλυνσης. Για την περιγραφή του τύπου δειγματοληψίας θα 
πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του προτύπου του 150 για τη δειγματοληψία εδαφών (150 
10381-6), 
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6) ο τόπο; δειγματοληψίας πρέπει να ορίζεται με ϋΤΜ (υηίνετϊίΐΙ ΤηιηϋχνΓϋαΙ Μίίχιιιοι- 
Ριχήυιπίοη/ΕιίΓορίΐιη ΗοπζοηΙπΙ Οίΐΐυιη) ή γεωγραφικές συντεταγμένες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 
επανασι λλογής ενός συγκεκριμένου εδάφους στο μέλλον ή μπορεί να βοηθήσει στο ορισμό του 
εδάφους με βάση διάφορα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες. 
Επίσης, θα πρέπει να συλλέγεται μόνον ορίζοντας Α μέχρι μέγιστο βάθος 20 αιι. Ειδικά στην 
περίπτωση του εδάφους αριθ.7, εφόσον ως τμήμα του εδάφους υπάρχει ορίζοντας Οι, . αυτός 0α 
πρέπει \α περιλαμβάνεται στη δειγματοληψία. 


Τα δείγματα των εδαφών θα πρέπει να μεταφέρονται με περιέκτες και υπό συνθήκες θερμοκρασίας 
που να εγγιώνται ότι οι αρχικές ιδιότητες του εδάφους δεν πρόκειται να αλλοιωθούν σημαντικά. 

1.7.3.2 Αποθήκευση 

Προτιμάται η χρήση προσφάτως ληφθέντων εδαφών. Μόνον εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τότε τα 
εδάφη θα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και να διατηρούνται ξηραινόμενα 
στον αέρα. Δεν προβλέπεται κάποιο χρονικό όριο στην αποθήκευση, τα εδάφη όμως που 
αποθηκεύονται για διάστημα μεγαλύτερο των τριών χρόνων θα πρέπει να επανυποβάλλονται, πριν 
χρησιαοποιηθούν, σε ανάλυση ως προς την περιεκτικότητά τους σε οργανικό άνθρακα, το ρΗ και τη 

οε<:. 

1.7.3.3 Χειρισμός και προετοιμασία εδαφικών δειγμάτων για τη δοκιμή 


Τα εδάφη ξηραίνονται στον αέρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (κατά προτίμηση μεταξύ 20-25 "Ο). 
Τυχόν αποσυσσωμάτωση θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ελάχιστη δυνατή δύναμη, έτσι ώστε η 
αρχική υφή του εδάφους να παραμένει κατά το δυνατόν αναλλοίωτη. Τα εδάφη κοσκινίζονται μέχρι 
μεγέθους σωματιδίων < 2 ππη. Για το κοσκίνισμα, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του 
προτύπου 150 για τη δειγματοληψία εδαφών (150 10381-6). Συνιστάται προσεκτική ομοιογενοποίηση, 
καθώς έτσι ενισχύεται η αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων. Η υγρασία κάθε εδάφους 
προσδιορίζεται σε τρία δείγματα με θέρμανση στους 105 °0 μέχρις ότου να μην υπάρχει καμμία 
σημαντική μεταβολή στο βάρος (περ. 12Η). Για όλους τους υπολογισμούς η μάζα του εδάφους αναφέρεται 
σε ξηρά εκ κλιβάνου μάζα δηλ. το βάρος του εδάφους διορθωμένο ως προς την υγρασία. 


1.7.4 Προετοιμασία της υπό δοκιμή ουσίας για προσθήκη στο έδαφος 


Η υπό δοκιμή ουσία διαλύεται σε διάλυμα 0.01 Μ 0<ιΟ 2 σε απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Το διάλυμα 
ΟαΟ: χρησιμοποιείται ως η φάση υδατικού διαλύτη για τη βελτίωση της φυγοκέντρησης και την 
ελαχιστοποίηση της κατιοανταλλαγής. Η συγκέντρωση του αρχικού διαλύματος θα πρέπει, κατά 
προτίμηση, να είναι τρεις τάξεις μεγέθους υψηλότερη από το όριο ανίχνευσης της χρησιμοποιούμενης 
αναλυτικής μεθόδου. Το ελάχιστο αυτό όριο διασφαλίζει την πραγματοποίηση επακριβών μετρήσεων σε 
σχέση με τη μεθοδολογία που ακολουθείται σε αυτή τη μέθοδο. Επιπλέον, η συγκέντρωση του αρχικού 
διαλύματος θα πρέπει να είναι μικρότερη από την υδατοδιαλυτότητα της υπό δοκιμή ουσίας. 

Το αρχικό διάλυμα θα πρέπει, κατά προτίμηση, να παρασκευάζεται λίγο πριν από την προσθήκη του σε 
εδαφικά δείγματα και να διατηρείται κλειστό στο σκότος στους 4 “Ο. Ο χρόνος αποθήκευσης εξαρτάται 
από τη σταθερότητα της υπό δοκιμή ουσίας και τη συγκέντρωσή της στο διάλυμα. 


Αποκλειστικά στην περίπτωση ασθενώς διαλυτών ουσιών (5„ < ΙΟ" 1 § Γ 1 ), μπορεί να χρειάζεται ένας 
κατάλληλος διαλυτοποιητικός παράγοντας όταν η υπό δοκιμή ουσία είναι δύσκολο να διαλυθεί. Ο 
διαλυτοποιητικός αυτός παράγοντας: (α) θα πρέπει να αναμειγνύεται με νερό όπως η μεθανόλη ή το 
ακετονιτρίλιο, (β) η συγκέντρωσή του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1% του συνολικού όγκου του 
αρχικού διαλύματος, ενώ θα πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή στο διάλυμα της υπό δοκιμή ουσίας που 
θα έλθει σε επαφή με το έδαφος (κατά προτίμηση, μικρότερη του 0,1%) και (γ) δεν θα πρέπει να είναι 
τασιενεργύς ή να υφίσταται διαλυτολυτικές αντιδράσεις με την υπό δοκιμή χημική ουσία. Εφόσον 
χρησιμοποιείται διαλυτοποιητικός παράγοντας, αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται και να αιτιολογείται 
στην αναφορά των στοιχείων. 
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Μια άλλη εναλλακτική λύση για τις ασθενώς διαλυτές ουσίες είναι η προσθήκη της υπο δοκιμή ουσίας 
στο υπό δοκιμή σύστημα μέσω οργανικού διαλύτη: η υπό δοκιμή ουσία διαλύεται σε οργανικό διαλύτη 
και ποσότητα αυτού προστίθεται στο σύστημα εδάφους και διαλύματος 0,01 Μ ΟιΟ; σε απεσταγμένο ή 
απιονισμιένο νερό. Η περιεκτικότητα του οργανικού διαλύτη στην υδατική φάση θα πρέπει να διατηρείται 
όσο το δι\οτό χαμηλότερη, χωρίς να υπερβαίνει κανονικά το 0.1%. Η προσθήκη μέσω οργανικού 
διαλύματος μπορεί να παρουσιάζει αδυναμία στο θέμα της ογκομετρικής επαναληψιμύτητας . Έτσι, 
μπορεί να εισαχθεί ένα πρόσθετο σφάλμα καθώς η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας και του 
συνδιαλύτη μπορεί να μην είναι η ίδια σε όλες τις δοκιμές. 

1.8 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ/ΕΚΡΟΦΗΣΗΣ 

1.8.1 Αναλυτική μέθοδος 

Στις βασικές παραμέτρους που μπορεί να επηρρεάσουν την ορθότητα των μετρήσεων ρόιρησης 
περιλαμβάνονται η ορθότητα της αναλυτικής μεθόδου στην ανάλυση τόσο του διαλύματος όσο και των 
προσροφημένων φάσεων, η σταθερότητα και καθαρότητα της υπό δοκιμή ουσίας, η επίτευξη ισορροπίας 
ρόιρησης, το μέγεθος της μεταβολής της συγκέντρωσης του διαλύματος, ο λόγος εδάφους/διάλυμα και οι 
μεταβολές στη δομή του εδάφους κατά τη διάρκεια της διεργασίας αποκατάστασης ισορροπίας (35)(59- 
62). Μερικά παραδείγματα σχετικά με θέματα ορθότητας δίδονται στο παράρτημα 2. 


Η αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης αναλυτικής μεθόδου πρέπει να εξελέγχεται στην περιοχή 
συγκεντρώσεων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης κατά τη διάρκεια της δοκιμής. 
Ο πειραματιζόμενος θα πρέπει να έχει την ελευθερία ανάπτυξης κατάλληλης μεθόδου με την κατάλληλη 
ορθότητα, ακρίβεια, αναπαραγωγιμότητα, όρια ανίχνευσης και ανάκτηση. Οδηγίες για την εκτέλεση της 
δοκιμής δίδονται στο πείραμα που περιγράφεται παρακάτω. 

Κατάλληλος όγκος διαλύματος 0.01 Μ Ο<ιθ 2 , π.χ. 100 ειη 3 , αναδεύεται για 4 Η με ποσότητα εδάφους, π.χ. 
20 υψηλής προσροφησιμότητας, δηλ. με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και άργιλο. Οι 
τιμές αυτές βαρών και όγκων μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις αναλυτικές ανάγκες, ένα όμως 
πρόσφορο σημείο εκκίνησης είναι ένας λόγος εδάφους/διάλυμα 1:5. Το μίγμα φυγοκεντρείται και η 
υδατική φάση μπορεί να διηθηθεί. Στην τελευταία προστίθεται ορισμένος όγκος του αρχικού διαλύματος 
της υπό δοκιμή ουσίας ώστε να επιτευχθεί ονομαστική συγκέντρωση στα πλαίσια της περιοχής 
συγκεντρώσεων που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Ο όγκος 
αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% του τελικού όγκου της υδατικής φάσης έτσι ώστε η μεταβολή 
στη φύση του προ της αποκατάστασης ισορροπίας διαλύματος να είναι όσο το δυνατό μικρότερη. Το 
διάλυμα υποβάλλεται σε ανάλυση. 


Στην ύλη διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνεται και η ανάλυση τυφλού δείγματος αποτελούμενου από 
σύστημα εδάφους + διαλύματος ΟαΟ; (χωρίς υπό δοκιμή ουσία) για να ελέγχεται η τυχόν ύπαρςη 
τεχνικών σφαλμάτων στην αναλυτική μέθοδο ή παρενεργειών από το έδαφος. 


Στις αναλυτικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετρήσεις ροφήσεως περιλαμβάνονται η 
χρωματογραφία αερίου-υγρού (ΟΕΟ), η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (ΗΡΕ(Γ), η 
φασματυμετρία (π.χ. φασματομετρία ΟΘ/μάζας, φασματομετρία ΗΡΙΧ/μάζας) και η καταμέτρηση 
σπινθηρισμού σε υγρό (για ραδιοεπισημασμένες ουσίες μόνο). Ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη 
αναλυτική μέθοδο, ως κατάλληλα ποσοστά ανακτήσεως θεωρούνται ποσοστά μεταξύ 90 "ϊ. και 110% της 
ονυμιαστικής τιμιής. Για να μπορεί να γίνει ανίχνευση και αξιολόγηση μετά την κατανομή, τα όρια 
ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο τάξεις μεγέθους κάτω της 
ονομαστικής συγκεντρώσεως. 

Τα χαρακτηριστικά και τα όρια ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου που διατίθεται για την εκτέλεση των 
μελετών προσρόφησης παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των συνθηκών δοκιμής και την όλη 
πειραματική εκτέλεση της δοκιμής. Η μέθοδος αυτή ακολουθεί μια γενική πειραματική οδό και αποτελεί 
πηγή καθοδήγησης και κατευθύνσεων για εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων αν τυχόν η αναλυτική 
μέθοδος και οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς. 
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18.2 Επιλογή των άριστων λόγων εδάφους/διάλυμα 


Η επιλογή των κατάλληλων λόγων εδάφους προς διάλυμα στις μελέτες προσρόφησης εξαρτάται από 
το συντελεστή κατανομής Κ.^ και το σχετικό επιθυμητό βαθμό προσρόφησης. Η μεταβολή της 
συγκέντρωσης της ουσίας στο διάλυμα καθορίζει τη στατιστική ορθότητα της μέτρησης με βάση τη 
μορφή της εξίσωσης προσρόφησης και το όριο της αναλυτικής μεθοδολογίας, στην ανίχνευση της 
συγκέντρωσης της διαλελυμένης χημικής ουσίας. Συνεπώς, στην πράξη, είναι χρήσιμο να 
καθορίζονται μερικοί πάγιοι λόγοι στους οποίους το προσροφούμενο ποσοστό να είναι πάνω από 20".. 
και. κατά προτίμηση, >50% (62), ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε η συγκέντρωση 
της υπό δοκιμή ουσίας στην υδατική φάση να διατηρείται αρκετά υψηλή για να λαμβάνονται ορθές 
μετρήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση υψηλών ποσοστών προσρόφησης. 

Μια πρόσφορη προσέγγιση στην επιλογή των κατάλληλων λόγων εδάφους/νερύ βασίζεται στον 
υπολογισμό της τιμής Κ,ι είτε με προκαταρκτικές μελέτες είτε με καθιερωμένες τεχνικές εκτίμησης 
(παράρτημα 3). Κατόπιν, μπορεί να γίνει επιλογή του κατάλληλου λόγου με βάση την καμπύλη των 
λόγων εδάφους/διάλυμα συναρτήσει των Κ,ι για συγκεκριμένα ποσοστά προσρόφησης (εικ. I). Στην 
γραφική αυτή παράσταση υποτίθεται ότι η εξίσωση προσρόφησης είναι γραμμική 1 . Η προς εφαρμογή 
σχέση λαμβάνεται με αναδιασκευή της εξίσωσης (4) του Κ,ι στη μορφή της εξίσωσης (I): 


V 


0 


^ίοί! 


= (■ 


ιυΙ^Ιβη) 


■*) Κ ι1 


(1) 


ή στη λογαριθμική της μορφή όπου Κ = ιτι^ι/Υα και Α„,νΐ00 = 


ιι^ 5 !^) . 
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(Ι-Α ες %/10'0) 
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Εικ. I Σχέση μεταξύ λόγων εδάφους προς διάλυμα και τιμών Κα για διάφορα ποσοστά προσροφημένης 

υπό δοκιμή ουσίας 
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Στην εικ. 1 εμφαίνονται οι λόγοι εδάφους/διάλυμα σε συνάρτηση με τις τιμές για διάφορα επίπεδα 
προσρόφησης. Για παράδειγμα, με λόγο εδάφους/διάλυμα 1:5 και τιμή Κ Λ =20, η προσρόφηση ανέρχεται 
περίπου στο 80".., Για την επίτευξη προσρόφησης 50% με τον ίδιο Κ* πρέπει να χρησιμοποιηθεί λόγος 
1:25. Η προσέγγιση αυτή για την επιλογή των κατάλληλων λόγων εδάφους/διάλυμα παρέχει στον 
ερευν ητή άνεση στην αντιμετώπιση των διαφόρων πειραματικών αναγκών. 

Οι περιπτώσεις που είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν είναι εκείνες όπου η ουσία προσροφάται σε 
υψηλό ή πολύ χαμηλό βαθμό. ?Οταν η προσρόφηση είναι χαμηλή, συνιστάται λόγος εδάφους/διάλυμα 1:1 
, αν και στην περίπτωση ορισμένων πολύ οργανικών εδαφικών τύπων μπορεί να χρειάζονται μικρότεροι 
λογοι για τη λήψη υδαρούς αιωρήματος. Πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε με την αναλυτική 
μεθοδολογία να μετρώνται μικρές μεταβολές στη συγκέντρωση του διαλύματος, Διαφορετικά, η μέτρηση 
προσροφήσεως δεν θα είναι ακριβής. Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση πολύ υψηλών συντελεστών 
κατανουής Κ,ι, μπορεί να φθάσουμε σε τιμές λόγου 1:100 εδάφους/διάλυμα για να παραμείνει σημαντική 
ποσότητα ουσίας στο διάλυμα. Εντούτοις, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται καλή 
ανάμειξη, να αφήνεται δε ικανός χρόνος για την αποκατάσταση ισορροπίας στο σύστημα. Μία 
εναλλακτική προσέγγιση είναι να προβλεφθεί η τιμή Κυ εφαρμόζοντας τεχνικές εκτίμησης που 
βασίζονται, π.χ., στις τιμές Ρ„, (παράρτημα 3). Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για πολικές 
ουσίες χαμηλής προσρόφησης με Ρ,™ < 20 και υψηλής ροφησιμότητας λιπόφιλες ουσίες με Ρ,„ >10. 

1.9 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

1.9.1 Συνθήκες δοκιμής 

?Ολα τα πειράματα γίνονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και, εφόσον είναι δυνατό, σε σταθερή 
θερμοκρασία μεταξύ 20 °0 και 25 °0. 

Με τις εφαρμοζόμενες συνθήκες φυγοκέντρησης θα πρέπει να μπορούν να απομακρύνονται από το 
διάλυμα σωματίδια με μέγεθος μεγαλύτερο από 0.2 μπι. Η τιμή αυτή εκφράζει το μικρότερο σωματίδιο που 
θεωρείται ως στερεό σωματίδιο και αποτελεί το όριο μεταξύ στερεός και κολλοειδούς καταστάσεως. 
Οδηγίες για τον καθορισμό των συνθηκών φυγοκέντρησης δίδονται στο παράρτημα 4. 

Εάν με τον υφιστάμενο φυγοκεντρικό εξοπλισμό δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απομάκρυνση σωματιδίων 
μεγαλύτερων από 0.2 μπι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός φυγοκέντρησης και διήθησης με φίλτρα 
0.2 μσι. Τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να είναι από κατάλληλο αδρανές υλικό για την αποφυγή τυχόν 
απωλειών της υπό δοκιμή ουσίας σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση απωλειών της υπό δοκιμή ουσίας κατά τη διάρκεια της διήθησης. 

1.9.2 Μέρος 1- Προκαταρκτική μελέτη 


Ο σκοπός της διεξαγωγής προκαταρκτικής μελέτης έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο του πεδίου 
εφαρμογής. Κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή της δοκιμής αυτής δίδονται με το περιγραφόμενο κατωτέρω 
πείραμα. 

1.9.2.1 Επιλογή των άριστων λόγων εδάφους/διάλυμα 

Χρησιμοποιούνται δύο τύποι εδαφών και τρεις λόγοι εδάφους/διάλυμα (έξι πειράματα). Ο ένας τύπος 
εδάφους έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και χαμηλή σε άργιλο ενώ ο άλλος έχει 
χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα και υψηλή σε άργιλο. Προτείνονται οι ακόλουθοι λόγοι: 

-50 £ εδάφους και 50 επί 3 υδατικού διαλύματος της υπό δοκιμή ουσίας (λόγος 1/1); 

-10 £ εδάφους και 50 επί 3 υδατικού διαλύματος της υπό δοκιμή ουσίας (λόγος 1/5); 

-2 ^ εδάφους και 50 οιπ 3 υδατικού διαλύματος της υπό δοκιμή ουσίας (λόγος 1/25). 

Η ελάχιστη ποσότητα εδάφους στην οποία μπορεί να εκτελεστεί το πείραμα εξαρτάται από τον 
εργαστηριακό εξοπλισμό και την απόδοση των χρησιμοποιούμενων αναλυτικών μεθόδων. Πάντως, 
συνιστάται να χρησιμοποιείται ποσότητα τουλάχιστον 1 §, και κατά προτίμηση 2 §, για τη λήψη 
αξιόπιστων αποτελεσμάτων από τη δοκιμή. 

Σε δείγμα-μάρτυρα που αποτελείται μόνον από την υπό δοκιμή ουσία σε διάλυμα 0.01 Μ ΟιΟ; (χωρίς 
έδαφος) εφαρμόζονται τα ίδια ακριβώς βήματα όπως και στα υπό δοκιμή συστήματα, για να ελεγχθεί η 
σταθερότητα της υπό δοκιμή ουσίας στο διάλυμα του ΟαΟζ και η πιθανή της προσρόφηση στην 
επιφάνεια των δοκιμαστικών δοχείων. 
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Για κάθε τύπο εδάφους διενεργείται τυφλό πείραμα με την ίδια ποσότητα εδάφους και συνολικό όγκο 50 
ναΤ διαλύματος 0.01 Μ ΟαΟ» (χωρίς υπό δοκιμή ουσία) ακολουθώντας την ίδια διαδικασία δοκιμής. Το 
πείραμα αυτό χρησιμεύει ως βασικός μάρτυρας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης για την ανίχνευση τυχόν 
παρεμβαινουσών ουσιών ή μολυσμένων εδαφών. 


Όλα τα πειράματα, συμπεριλαμβανομένων των μαρτύρων και των τυφλών, θα πρέπει να εκτελούνται 
τουλάχιστον εις διπλούν. Ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη 
μελέτη μπορεί να υπολογιστεί με βάση τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. 

Οι μέθοδοι για την προκαταρκτική μελέτη και την κύρια μελέτη είναι γενικά οι ίδιες, τυχόν δε εξαιρέσεις 
πρέπει να αναφέρυνται. 

Τα ξηραμένα στον αέρα δείγματα φέρονται σε κατάσταση ισορροπίας αναδεύοντάς τα με 45 επΤ 0.01 Μ 
Οι(Γ1; όλη τη νύκτα (12 Η) πριν από την ημέρα του πειράματος. Στη συνέχεια, προστίθεται ορισμένος 
όγκος αρχικού διαλύματος της υπό δοκιμή ουσίας μέχρι τελικού όγκου 50 αιν'. Ο προστιθέμενος αυτός 
όγκος αρχικού διαλύματος: (α) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% του τελικού όγκου των 50 υπν’ της 
υδατικής φάσης ώστε η μεταβολή στη φύση του προ της ισορροπίας διαλύματος να είναι όσο το δυνατό 
μικρότερη και (β) θα πρέπει κατά προτίμηση να οδηγεί σε μία αρχική συγκέντρωση της υπό δοκιμή 
ουσίας που έρχεται σε επαφή με το έδαφος (Οι) δύο τάξεις μεγέθους τουλάχιστον υψηλότερη από το όριο 
ανιχνεύσεως της αναλυτικής μεθόδου. Το ελάχιστο αυτό όριο εξασφαλίζει την πραγματοποίηση ορθών 
μετρήσεων ακόμη κι όταν υπάρχει υψηλή προσρόφηση (> 90%) και τον προσδιορισμό αργότερα των 
ισοθέρμων προσρόφησης. Συνιστάται επίσης, εφόσον είναι δυνατό, η αρχική συγκέντρωση της ουσίας 
(Οι) να μην υπερβαίνει το ήμισυ του ορίου διαλυτότητάς της. 

'.Ένα παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού της συγκέντρωσης του αρχικού διαλύματος (Ο*) δίδεται 
παρακάτω. Υποτίθεται ότι το όριο ανίχνευσης είναι 0.01 μ§ υιτύ 3 και η προσρόφηση 90Τ,. .Έτσι, η αρχική 
συγκέντρωση της σε επαφή με το έδαφος υπό δοκιμή ουσίας θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι I μ§ ατΓ 
(δύο τάξεις μεγέθους υψηλότερη από το όριο ανίχνευσης). Υποθέτοντας ότι προστίθεται ο μέγιστος 
συνιστώμενος όγκος του αρχικού διαλύματος δηλ. 5 έως 45 ειτι 3 διαλύματος εξισορρόπησης 0.01 Μ ΟαΟ. 
(= 10% του αρχικού διαλύματος έως τα 50 επί 3 συνολικού όγκου της υδατικής φάσης), η συγκέντρωση του 
αρχικού διαλύματος θα πρέπει να είναι 10 μ£ αη' 3 . Η τιμή αυτή είναι τρεις τάξεις μεγέθους υψηλότερη 
από το όριο ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου. 


Πριν και μετά την επαφή με το έδαφος θα πρέπει να μετριέται το ρΗ της υδατικής φάσης επειδή παίζει 
σπουδαίο ρόλο στην ύλη διεργασία προσρόφησης, ειδικά στην περίπτωση ιονίσιμων ουσιών. 


Το μίγμα ανακινείται μέχρις ότου επιτευχθεί ισορροπία προσρόφησης. Ο χρόνος ισορροπίας στα διάφορα 
εδάφη παρουσιάζει υψηλή διαφοροποίηση, ανάλογα με την ουσία και το έδαφος. Γενικά, 24 Η είναι 
αρκετές (77). Στην προκαταρκτική μελέτη, τα δείγματα μπορούν να συλλέγονται αλληλοδιαδόχως μέσα 
σε 48ωρο διάστημα ανάμειξης (π.χ. 4, 8, 24, 48 Η). Εντούτοις, οι χρόνοι αναλύσεως θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με ελαστικότητα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα στο εργαστήριο. 


Υπάρχουν δύο επιλογές για την ανάλυση της υπό δοκιμή ουσίας στο υδατικό διάλυμα: (α) η 
παράλληλη μέθοδος και (β) η εν σειρά μέθοδος. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, αν και η παράλληλη 
μέθοδος είναι πειραματικά πιο κουραστική, η μαθηματική επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι 
απλούστερη (παράρτημα 5). Πάντως, η επιλογή της μεθοδολογίας που πρέπει να ακολουθηθεί, 
επαφίεται στον πειραματιζύμενο ο οποίος θα πρέπει να εξετάζει τις διαθέσιμες εργαστηριακές 
διευκολύνσεις και πόρους. 


(α) παράλληλη ιιέθοδοε : παρασκευάζονται δείγματα με τον ίδιο λύγο εδάφους/διάλυμα, τόσα όσα και 
τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα στα οποία επιθυμείται να μελετηθεί η κινητική προσρόφησης. 
Μετά τη φυγοκέντρηση και, εφόσον επιθυμείται, τη διήθηση, η υδατική φάση του πρώτου σωλήνα 
ανακτάται όσο το δυνατό πληρέστερα και μετριέται μετά π.χ. 4 Η, εκείνη του δεύτερου σωλήνα μετά 8 
Ιι, εκείνη του τρίτου σωλήνα μετά 24, κλπ. 


(β) εν σειρά αέθοδοε : για κάθε λόγο εδάφους/διάλυμα παρασκευάζεται μόνον ένα διπλό δείγμα. Σε 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα το μίγμα φυγοκεντρείται για να διαχωριστούν οι φάσεις. Μικρή 
ποσότητα της υδατικής φάσης υποβάλλεται αμέσως σε ανάλυση για την υπό δοκιμή ουσία, κατόπιν δε 
το πείραμα συνεχίζεται με το αρχικό μίγμα. Εφόσον μετά τη φυγοκέντρηση ακολουθεί διήθηση, το 
εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει το σχετικό εξοπλισμό για το χειρισμό της διήθησης μικρών 
υδατικών ποσοτήτων. Συνιστάται ο συνολικός όγκος των λαμβανομένων ποσοτήτων να μην 
υπερβαίνει το 1% του συνολικού όγκου του διαλύματος, για να μην αλλάζει σημαντικά ο λόγος 
εδάφους/διάλυμα και μειώνεται η μάζα της διαθέσιμης για προσρόφηση κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
διαλελυμένης ουσίας. 
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Η ποσοστιαία προσρόφηση υπολογίζεται σε κάθε χρονική στιγμή (Ο με βάση την ονομαστική 

αρχική συγκέντρωση και τη μετρούμενη συγκέντρωση κατά το χρόνο δειγματοληψίας (1·). 
διορθωμένη ως προς την τιμή του τυφλού. Για την εκτίμηση της επίτευξης κατάστασης ισορροπίας 
χαράσσονται καμπύλες της Α ( . συναρτήσει του χρόνου (Εικ. I παράρτημα 5) ενώ υπολογίζεται 

επίσης και η τιμή Κ<ι στην ισορροπία. Με βάση την τιμή αυτή επιλέγονται από την εικ. I 
κατάλληλοι λόγοι εόάφους/διάλυμα. έτσι ώστε η εκατοστιαία προσρόφηση να ρθάνει πάνω από το 
20 και κατά προτίμηση >50% (61). Όλες οι εφαρμοζόμενες εξισώσεις και αρχές σχεδιασμου της 
γραφικής παράστασης δίδονται στο τμήμα "Δεδομένα και έκθεση αναφοράς" και στο παράρτημα 5. 

1.9.2.2 Προσδιορισμός του χρόνου αποκατάστασης ισορροπίας προσρόφησης και της ποσότητας της 

προσροφημένης υπό δοκιμή ουσίας κατά την ισορροπία. 


?Οπως αναφέρθηκε ήδη, με τις γραφικές παραστάσεις των Α[ ή συναρτήσει του χρόνου 

επιτυγχάνεται η εκτίμηση της επίτευξης ισορροπίας προσρόφησης και τη; ποσότητας της 
προσροφημένης στην ισορροπία υπό δοκιμή ουσίας. Στις εικ. 1 και 2 του παραρτήματος 5 εμφαίνονται 
παραδείγματα τέτοιων γραφικών παραστάσεων. Χρόνος αποκατάστασης ισορροπίας είναι ο χρόνος που 
χρειάζεται το σύστημα για να φθάσει σε οριζοντίωση της καμπύλης. 

Εάν, σε ένα συγκεκριμένο έδαφος, δεν εμφανίζεται οριζοντίωση αλλά μόνο σταθερή αύςηση, αυτό 
μπορεί να οφείλεται σε διάφορους πολύπλοκους παράγοντες όπως βιοαποικοδύμηση ή βραδεία διάχυση. 
Το φαινόμενο της βιοαποικοδόμησης μπορεί να καταδειχθεί επαναλαμβάνοντας το πείραμα με ένα στείρο 
δείγμα εδάφους. Εάν, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, δεν εμφανιστεί οριζοντίωση, ο 
πειραματιζύμενος θα πρέπει να ερευνήσει και για άλλα φαινόμενα που μπορεί να εμπλέκονται στις 
συγκεκριμένες μελέτες του. Αυτό μπορεί να γίνει με κατάλληλες τροποποιήσεις των συνθηκών 
πειραματισμού (θερμοκρασία, χρόνοι ανάδευσης, λόγοι εδάφους/διάλυμα). ^Εναπόκειται στον 
πειραματιζύμενο να αποφασίσει αν θα συνεχίσει τη διαδικασία δοκιμής παρά το ενδεχόμενο αποτυχίας 
στην αποκατάσταση ισορροπίας. 


1.9.2.3 Προσρόφηση στην επιφάνεια του δοκιμαστικού δοχείου και σταθερότητα της υπό δοκιμή ουσίας 


Από την ανάλυση των δειγμάτων-μαρτύρων μπορεί να ληφθούν ορισμένες πληροφορίες για την 
προσρόφηση της υπό δοκιμή ουσίας στην επιφάνεια των δοκιμαστικών δοχείων. Εάν παρατηρηθεί 
έλλειμμα μεγαλύτερο από το τυποποιημένο σφάλμα της αναλυτικής μεθόδου, αυτό μπορεί να σημαίνει 
την ύπαρξη αβιοτικής αποικοδόμησης και/ή προσρόφησης στην επιφάνεια του δοκιμαστικού δοχείου. 
Διάκριση μεταξύ των δύο αυτών φαινομένων μπορεί να γίνει πλένοντας προσεκτικά τα τοιχώματα του 
δοχείου με γνωστό όγκο κατάλληλου διαλύτη και υποβάλλοντας το διάλυμα πλύσεως σε ανάλυση για την 
υπό δοκιμή ουσία. Εφόσον στην επιφάνεια των δοκιμαστικών δοχείων δεν παρατηρηθεί προσρόφηση, το 
έλλειμμα αποδεικνύει αβιοτική αστάθεια της υπό δοκιμή ουσίας. Εφόσον διαπιστωθεί προσρόφηση, είναι 
αναγκαία η αλλαγή του υλικού των δοκιμαστικών δοχείων. Πάντως, τα δεδομένα για την προσρόφηση 
στην επιφάνεια των δοκιμαστικών δοχείων που λαμβάνονται από αυτό το πείραμα δεν μπορούν να 
παρεκταθούν άμεσα στο πείραμα εδάφους/διάλυμα. Η παρουσία του εδάφους επηρεάς,ει την προσρόφηση 
αυτή. 

Πρόσθετες πληροφορίες για τη σταθερότητα της υπό δοκιμή ουσίας μπορούν να αντληθούν 
προσδιορίζοντας το υπόλοιπο της αρχικής μάζας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι 
πραγματοποιείται ανάλυση για την υπό δοκιμή ουσία στην υδατική φάση, στα εδαφικά εκχυλίσματα και 
τα τοιχώματα του δοκιμαστικού δοχείου. Η διαφορά μεταξύ της μάζας της προστιθέμενης υπό δοκιμή 
ουσίας και του αθροίσματος των μαζών της χημικής ουσίας στην υδατική φάση, τα^εόαφικά εκχυλίσματα 
και τα τοιχώματα του δοκιμαστικού δοχείου, είναι ίση με την αποικοδομημένη μάζα και/ή απωλεσθείσα 
λόγω πτητικότητας και/ή μη εκχυλισθείσα. Για τον προσδιορισμό του υπολοίπου, θα πρέπει να έχει 
αποκατασταθεί ισορροπία προσρόφησης μέσα στο χρονικό διάστημα του πειράματος. 


“ Ρ1υΐ5 οΓιΙκ* υοικοηΐΓΐιΙίυπ υΓιΙω ιομι ίωδϋίαικε ϊη Ιΐκ* άμυλου* ρΗα5<ί ((Γ^ 5 ) νυη>υ$ Ιϊηκ αηιΐϋ ιιΐϋυ ιιηιχ! ίο οκΐίηηιΐυ Ιΐκ αυΐιίονοηκηΐ 
οΙΊΙκ οιμιΐΐΐδπιιιη ρΐιιΐϋϋΐι ($ιχ ΡΪ£. 2 ίη Αηηυχ 5). 
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Η ανάλυση για το υπόλοιπο μάζας εκτκλείται σε εδάφη και για ένα λόγο εδάφους/διάλυμα ανά έδαφος 
που εμφανίζει έλλειμμα πάνω από 20".· και κατά προτίμηση >50".. στην κατάσταση ισορροπίας. '.Όταν το 
πείραμα ανεύρεσης του λόγου ολοκληρωθεί με την ανάλυση του τελευταίου δείγματος της υδατικής 
φάσης μετά 48 Η, οι φάσεις διαχωρίζονται με φυγοκέντρηση και, εφόσον επιθυμείται, διήθηση. Η υδατική 
φάση ανακτάται όσο το δυνατό πληρέστερα και στο έδαφος προστίθεται κατάλληλος διαλύτης 
εκχυλίσεως (συντελεστής εκχυλίσεως τουλάχιστον 95"<>) για την εκχύλιση της υπό δοκιμή ουσίας. 
Συνιστάται η πραγματοποίηση δύο τουλάχιστον διαδοχικών εκχυλίσεων. Προσδιορίζεται η ποσότητα της 
υπό δοκιμή ουσίας στο έδαφος και τα εκχυλίσματα του δοκιμαστικού δοχείου και υπολογίζεται το 
υπόλοιπο μάζας (εξίσωση 10, Δεδομένα και έκθεση αναφοράς). Εάν είναι λιγότερο από 90%, η υπό 
δοκιμή ουσία θεωρείται ως ασταθής στη χρονοκλίμακα της δοκιμής. Πάντως, οι μελέτες μπορούν ακόμη 
να συνεχιστούν, λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια της υπό δοκιμή ουσίας. Στην περίπτωση αυτή, 
συνιστάται να υποβάλλονται σε ανάλυση και οι δύο φάσεις στην κύρια μελέτη. 

1.9.2.4 Μέρος 2 - Κινητική προσρόφησης σε μία συγκέν τωση της υπό δοκιμή ουσίας 


Χρησιμοποιούνται πέντε εδάφη που επιλέγονται από τον πίνακα I. Το να συμπεριληφθούν μεταξύ των 
πέντε αυτών εδαφών ορισμένα ή και όλα τα εδάφη που χρησιμοποιούνται στην προκαταρκτική μελέτη, 
αποτελεί πλεονέκτημα. Στην περίπτωση αυτή, το μέρος 2 δεν χρειάζεται να επαναληφθεί για τα εδάφη 
που χρησιμοποιούνται στην προκαταρκτική μελέτη. 

Ο χρόνος αποκατάστασης ισορροπίας, ο λόγος εδάφους/διάλυμα, το βάρος του εδαφικού δείγματος, ο 
όγκος της υδατικής φάσης που είναι σε επαφή με το έδαφος και η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας 
στο διάλυμα επιλέγονται με βάση τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής μελέτης. Η ανάλυση θα πρέπει 
να γίνεται κατά προτίμηση περίπου μετά 2, 4, 6, 8 (ενδεχομένως και 10) και 24 1ι επαφής. Ο χρόνος 
ανάδευσης μπορεί να φθάσει το πολύ τις 48 1ι στην περίπτωση που μια χημική ουσία απαιτεί μεγαλύτερο 
χρόνο αποκατάστασης ισορροπίας σε σχέση με τα αποτελέσματα εύρεσης του λόγου. Πάντως, οι χρόνοι 
ανάλυσης μπορούν να αντιμετωπίζονται με ελαστικότητα. 


Κάθε πείραμα (ένα έδαφος και ένα διάλυμα) γίνεται τουλάχιστον εις διπλούν για να μπορέσει να γίνει 
εκτίμηση της διακύμανσης των αποτελεσμάτων. Σε κάθε πείραμα περιλαμβάνεται και ένα τυφλό. 
Απυτελείται από το έδαφος και διάλυμα 0.01 Μ 030! , χωρίς υπό δοκιμή ουσία, ενώ το βάρος και ο 
όγκος, αντίστοιχα, είναι ίδιος με εκείνους του πειράματος. Δείγμα-μάρτυρας που περιέχει μόνο την υπό 
δοκιμή ουσία σε διάλυμα 0.01 Μ 0 εΟ 2 (χωρίς έδαφος) υποβάλλεται την ίδια διαδικασία δοκιμής, 
ενέργεια που αποβλέπει στη διασφάλιση του πειράματος από τυχόν απρόσμενα. 

Η ποσοστιαία προσρόφηση υπολογίζεται σε κάθε χρονική στιγμή Α ( . και/ή χρονικό διάστημα Α Δ( 

(ανάλογα με τις ανάγκες) και παρίσταται ως γραφική συνάρτηση του χρόνου. Υπολογίζονται επίσης ο 
συντελεστής κατανομής Κ,α στην ισορροπία καθώς επίσης και ο τυποποιημένος συντελεστής κατανομής 
οργανικού άνθρακα «.«(για μη πολικές οργανικές χημικές ουσίες). 


Αποτελέσιιατα τηε δοκιαπτ κινπτικικ ποοσοοιριίσεακ 

Η γραμμική τιμή περιγράφει γενικά με ορθότητα τη ροφητική συμπεριφορά στο έδαφος (35)(78) και 
αποτελεί έκφραση της εγγενούς κινητικότητας των χημικών στο έδαφος. Σε γενικές γραμμές, π.χ., 
ουσίες με < 1 ςπι 3 θεωρούνται ως ποιοτικώς κινητικές. Ομοίως, από τους ΜαςΌαΙΙ εΐ αΙ. (16), έχει 
αναπτυχθεί ένα σχήμα ταξινόμησης κινητικοτήτων με βάση τις τιμές Κ,* . Επιπλέον, υπάρχουν σχήματα 
ταξινόμησης αποπλύσεων που βασίζονται σε μία σχέση μεταξύ Κ« και ϋΤ-50 3 (32)(79). 


Επίσης, σύμφωνα με μελέτες ανάλυσης σφαλμάτων (61), τιμές κάτω των 0.3 ςιη 3 δεν μπορούν να 
εκτιμηθυύν ορθά από τη μείωση της συγκεντρώσεως στην υδατική φάση, ακόμη κι όταν εφαρμόζεται η 
ευνοϊκότερη (από πλευράς ορθότητας) σχέση εδάφους/διάλυμα, δηλ, 1:1. Στην περίπτωση αυτή, 
συνιστάται να γίνεται ανάλυση και των δύο φάσεων, εδάφους και διαλύματος. 


ΠΤ-50: ιΐυ^πιιΐιιΐίυη Ιίιιιο Ιογ 50% οΓΐΙκ ΙιιϊΙ .ιιιΐυ,ΐαηιχ 
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Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, συνιστάται η μελέτη της προσροφητικής συμπεριφοράς μια*, 
ουσίας στο έδαφος και της εν δυνάμει κινητικότητάς της να συνεχίζεται προσδιορίζοντας τις ισόθερμους 
προσρυφήσεως ΡΓ^υπάΙίυΙι για τα συστήματα αυτά, για τα οποία είναι δυνατός ο ορθός προσδιορισμός της 
Κα με το πειραματικό πρωτόκολλο που ακολουθείται στη μέθοδο αυτή δοκιμής. Ο ορθός προσδιορισμός 
είναι δυνατός εάν η τιμή η οποία προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την Κ«ι με το λύγο εδάφους/διάλυμα είναι 
> 0.3. όταν οι μετρήσεις βασίζονται στη μείωση της συγκέντρωσης στην υδατική φάση (έμμεση 
μέθοδος), ή > 0.1, όταν αναλύονται και οι δύο φάσεις (άμεση μέθοδος) (61). 


1.9.2.5 Μέρος 3 - Ισόθερμοι προσρόφησης και κινητική εκρόφησης/ισόθερμοι εκρόφησης 
1.9.2.5.1 Ισόθερμοι προσρόφησης 

Χρησιμοποιούνται πέντε συγκεντρώσεις υπό δοκιμή ουσίας, που καλύπτουν κατά προτίμηση δύο τάςεις 
μεγέθους. Για την επιλογή αυτών των συγκεντρώσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η 
υδατοδιαλυτότητα και οι προκύπτουσες συγκεντρώσεις υδατικής ισορροπίας. Καθ' όλη τη μελέτη, θα 
πρέπει να τηρείται ο ίδιος λόγος εδάφους/διάλυμα κατά έδαφος. Η δοκιμή προσρόφησης εκτελείται όπως 
περιγράφεται ανωτέρω, με μόνη τη διαφορά ότι η υδατική φάση αναλύεται μόνο μία φορά κατά το χρόνο 
που απαιτείται για την επίτευξη ισορροπίας όπως προσδιορίστηκε προηγουμένως στο Μέρος 2. Οι 
συγκεντρώσεις ισορροπίας στο διάλυμα προσδιορίζονται και η προσροφημένη ποσότητα υπολογίζεται 
από τη μείωση της υπό δοκιμή ουσίας στο διάλυμα ή με την άμεση μέθοδο. Η προσροφημένη μάςα ανά 
μονάδα μάζας εδάφους παρίσταται ως συνάρτηση της συγκέντρωσης ισορροπίας της υπό δοκιμή ουσίας 
(βλ. Δεδομένα και έκθεση αναφοράς). 

Αποτελέσματα από το πείοααα ισοθέοαων ποοσοόφησϊΚ 

Μεταξύ των μέχρι τούδε προταθέντων μαθηματικών μοντέλων προσρόφησης, η ισόθερμος ΡτουπάΠεΙι 
είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη για την περιγραφή διεργασιών προσρόφησης. Λεπτομερέστερες 
πληροφορίες για την ερμηνεία και σπουδαιύτητα των μοντέλων προσρόφησης παρέχονται στις 
παραπομπές (4 ί )(45)(80)(81 )(82). 


Σημείωση: Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύγκριση τιμών Κρ (συντελεστής προσρόφησης ΡτεαπάΙίοΗ) για 
διάφορες ουσίες είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτές οι τιμές Κρ εκφράζονται στις ίδιες μονάδες (83). 

1.9.2.5.2 Κινητική εκρόφησης 

Σκοπός του πειράματος αυτού είναι να διευρευνηθεί αν μια χημική ουσία προσροφάται σε ένα έδαφος με 
τρόπο αναστρέψιμο ή μη. Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές, γιατί η διεργασία εκρόφησης παίζει 
και αυτή σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά μιας χημικής ουσίας σε ένα εδαφικό πεδίο. Περαιτέρω, τα 
δεδομένα εκρόφησης αποτελούν χρήσιμα προς εισαγωγή στοιχεία στη μέσω υπολογιστών σχεδίαση 
μοντέλων απόπλυσης και προσομοίωση απορροής διαλελυμένων ουσιών. Εφόσον επιθυμείται η 
διενέργεια μελέτης εκρόφησης, συνιστάται η μελέτη που περιγράφεται κατωτέρω να πραγματοποιείται 
σε κάθε σύστημα για το οποίο κατέστη δυνατός ο επακριβής προσδιορισμός του στο προηγηθέν 
πείραμα κινητικής προσρόφησης. 

?Οπως και στη μελέτη της κινητικής προσρόφησης, υπάρχουν δύο επιλογές για την πραγματοποίηση του 
πειράματος της κινητικής εκρόφησης: (α) η παράλληλη μέθοδος και (β) η εν σειρά μέθοδος. Η επιλογή 
της προς εφαρμογή μεθοδολογίας εναπόκειται στον ερευνητή ο οποίος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις 
διαθέσιμες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και πόρους. 
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(α) παράλληλη ΐίέθοδο- : για κάθε έδαφος που επιλέγεται να υποβληθεί σε μελέτη εκρόφησης. 
παρασκευάζονται δείγματα με τον ίδιο λόγο εδάψους/διάλυμα, όσα είναι και τα χρονικά διαστήματα στα 
οποία επιθυμείται να μελετηθεί η κινητική εκρόφησης. Κατά προτίμηση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
τα ίδια χρονικά διαστήματα με εκείνα του πειράματος της κινητικής προσρόφησης. Εντούτοις, ο 
συνολικός χρόνος μπορεί να παραταθεί όσο χρειάζεται ώστε το σύστημα να φθάσει σε ισορροπία 
εκρόφησης. Σε κάθε πείραμα (ένα έδαφος, ένα διάλυμα) αντιστοιχεί και ένα τυφλό. Το τυφλό συνίσταται 
από το έδαφος και διάλυμα 0,01 Μ ΟαΟι . χωρίς υπό δοκιμή ουσία, αλλά με το ίδιο βάρος και όγκο, 
αντίστοιχα, με εκείνα του πειράματος. Στην ίδια διαδικασία δοκιμής υποβάλλεται ως δείγμα-μάρτυρας η 
υπό δοκιμή ουσία σε διάλυμα 0.01 Μ (ΓαΟ; (χωρίς έδαφος). ?Ολα τα μίγματα του εδάφους με το διάλυμα 
αναδεύονται μέχρι να επιτευχθεί ισορροπία προσρόφησης (όπως καθορίστηκε προηγουμένως στο τμήμα 
2). Κατόπιν, οι φάσεις διαχωρίζονται με φυγοκέντρηση και οι υδατικές φάσεις απομακρύνονται όσο το 
δυνατό πληρέστερα. Ο όγκος του απομακρυνόμενου διαλύματος αντικαθίσταται από ίσο όγκο διαλύματος 
0.01 Μ Οα(Γύ χωρίς υπό δοκιμή ουσία και τα νέα μίγματα αναδεύονται ξανά. Η υδατική φάση του πρώτου 
σωλήνα ανακτάται όσο το δυνατό πληρέστερα και μετριέται έπειτα από, π.χ., 2 ώρες, εκείνη του 
δεύτερου σωλήνα έπειτα από 4 ώρες, εκείνη του τρίτου έπειται από 6 ώρες, μέχρι; ύτου να επιτευχθεί 
ισορροπία εκρόφησης. 

(13) εν σειρά ιιέθοδοε : μετά το πείραμα της κινητικής προσρόφησης, το μίγμα φυγοκεντρείται και η 
υδατική φάση απομακρύνεται κατά το δυνατό πληρέστερα. Ο όγκος του απομακρυνόμενου διαλύματος 
αντικαθίσταται από ίσο όγκο 0.01 Μ ΟΟι χωρίς υπό δοκιμή ουσία. Το νέο μίγμα αναδεύεται μέχρις ότου 
επιτευχθεί ισορροπία εκρόφησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, σε καθορισμένα 
χρονικά διαστήματα, το μίγμα φυγοκεντρείται προς διαχωρισμό των φάσεων. Μικρή ποσότητα της 
υδατικής φάσης υποβάλλεται αμέσως σε ανάλυση. Κατόπιν, το πείραμα συνεχίζεται με το αρχικό μίγμα. 
Ο όγκος κάθε επιμέρους ποσότητας θα πρέπει να είναι λιγότερο του 1".. του συνολικού όγκου. Η ίδια 
ποσότητα πρόσφατου διαλύματος 0.01 Μ ΟαΟΙ> προστίθεται στο μίγμα προς διατήρηση του λόγου 
εδάφους προς διάλυμα και η ανάδευση συνεχίζεται μέχρι το επόμενο χρονικό διάστημα. 

Η ποσοστιαία εκρόφηση υπολογίζεται σε κάθε χρονική στιγμή (0 ( .) και/ή χρονικό διάστημα (Ρ^ ( ) 

(ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτην) και παρίσταται γραφικώς συναρτήσει του χρόνου. Υπολογίζεται 
επίσης ο συντελεστής εκρόφησης Κ** στην κατάσταση ισορροπίας. ?Ολες οι εξισώσεις που 
εφαρμόζονται δίδονται στο τμήμα "Δεδομένα και έκθεση αναφοράς” και στο Παράρτημα 5. 

Αποτελέσιιατα από το πείοααα κινητική: εκοόωησικ 


Με κοινές γραφικές παραστάσεις της ποσοστιαίας εκρόφησης και προσρόφησης Α ( . συναρτήσει 

του χρόνου είναι δυνατή η εκτίμηση της αναστρεψιμότητας της διεργασίας προσρόφησης. Εάν η 
ισορροπία εκρόφησης επιτευχθεί έστω και στο διπλάσιο του χρόνου της ισορροπίας προσρόφησης, και η 
συνολική εκρόφηση είναι πάνω από το 75'Ά. της προσροφηθείσας ποσότητας, η προσρόφηση θεωρείται 
ότι είναι αναστρέψιμη. 


1.9.2.5.3 Ισόθερμοι εκρόφησης 


Οι ισόθερμοι εκρόφησης ΡΓειιηόΙίεΙι προσδιορίζονται στα εδάφη που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα των 
ισοΟέρμων προσρόφησης. Η δοκιμή εκρόφησης εκτελείται όπως περιγράφεται στην ενότητα “Κινητική 
εκρόφησης”, με μόνη τη διαφορά ότι η υδατική φάση υποβάλλεται μόνο μια φορά σε ανάλυση, στην 
κατάσταση ισορροπίας εκρόφησης. Υπολογίζεται η ποσότητα της εκροφηθείσας υπό δοκιμή ουσίας. Η 
ποσότητα της υπό δοκιμή ουσίας που παραμένει προσροφημένη στο έδαφος σε κατάσταση ισορροπίας 
εκρόφησης παρίσταται γραφικώς ως συνάρτηση της συγκέντρωσης ισορροπίας της εν διαλύματι υπό 
δοκιμή ουσίας (Βλ. Δεδομένα και έκθεση αναφοράς και παράρτημα 5). 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται με τη μορφή πίνακα (βλ. παράρτημα 6). Δίδονται οι επιμέρους 
μετρήσεις και οι υπολογισθέντες μέσοι όροι. Παρέχονται γραφικές παραστάσεις των ισοΟέρμων 
προσρόφησης. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται όπως περιγράφεται κατωτέρω. 


Για τους σκοπούς της δοκιμής, θεωρείται ότι το βάρος 1 επί 3 υδατικού διαλύματος είναι |£. Ο λόγος 
εδάφους/διάλυμα μπορεί να εκφραστεί σε μονάδες \ν/ιν ή ιν/νοί με τον ίδιο αριθμό. 
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2.1 


ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ 


Ω; προσρόφηση (Α ( .) ορίζεται η % ποσότητα της προσροφημένης στο έδαφος ουσίας σε σχέση με την 

ποσότητα που υπήρχε στην αρχή της δοκιμής, υπό τις συνθήκες δοκιμής. Εάν η υπό δοκιμή ουσία είναι 
σταθερή και δεν προσροφάται σημαντικά στα τοιχώματα του δοχείου, η Α ( . υπολογίζεται σε κάθε 


χρονική στιγμή !„ σύμφωνα με την εξίσωση: 

Γη“ ϋ 5 (£:)·Ι 00 

Α, =—- ! - (%) 

' ιηΟ 


( 3 ) 


όπου: 

Α[. = ποσοστιαία προσρόφηση τη χρονική στιγμή η, (%); 

ιη ^ 3 (I;) = μάζα της προσροφημένης στο έδαφος υπό δοκιμή ουσίας τη στιγμή 1 „ (μ§); 


ιη,ι = μάζα της υπό δοκιμή ουσίας στο δοκιμαστικό σωλήνα στην αρχή της δοκιμής (μ§). 

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού προσρόφησης Α ( . με την 
παράλληλη και εν σειρά μέθοδο δίδονται στο παράρτημα 5. 

Συντελεστή κατανοαιί; είναι ο λόγος μεταξύ της συγκέντρωσης της ουσίας στην εδαφική φάση και 
τη; κ.ο. συγκέντρωσης της ουσίας στο υδατικό διάλυμα, υπό τις συνθήκες δοκιμής, όταν επιτευχθεί 
ισορροπία προσρόφησης. 

κ„- £ζ!Μ = ^!Μ Α (β πΥ) ( 4) 

ηΊη 5 (2ς) ^εοιί 


όπου: 

(Γί^Ικη) = συγκέντρωση της προσροφημένης στο έδαφος ουσίας σε ισορροπία προσρόφησης (μ§ § ); 

Ε^ 5 (βη) = κ.ο. συγκέντρωση της ουσίας στην υδατική φάση σε ισορροπία προσρόφησης (μ§ αη ). Η 

συγκέντρωση αυτή προσδιορίζεται αναλυτικής λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που 
λαμβάνονται από τα τυφλά 

ιιΐ 5 ^ 8 ( 6 η) = μάζα της προσροφημένης στο έδαφος ουσίας σε ισορροπία προσρόφησης (μ§) 


πι^ίνη) = μάζα της ουσίας στο διάλυμα σε ισορροπία προσρόφησης (μ§) 

ιη,ο,ι = ποσότητα της εδαφικής φάσης, εκφρασμένη σε ξηρή μάζα εδάφους (β) 
V,, = αρχικός όγκος της υδατικής φάσης σε επαφή με το έδαφος (οιη 3 ). 


Η σχέση μεταξύ Α„, και Κ,ι δίδεται από τον τύπο: 
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όπου: 


Α„ι = ποσοστιαίο προσρόφηση στην κατάσταση ισορροπία;, "ν 

Ο τυποποιηιιένο; συντελεστή; ποοσοόιΐίΐισητ οργανικού άνθρακα Κ<* παρέχει τη σχέση του συντελεστή 
κατανομής Κ,ι με την περιεκτικότητα του εδαφικού δείγματος σε οργανικό άνθρακα: 


100 3 , 

Κας-Κά·- («η 8 ) (6) 

%ος 


όπου: 

""θα = ποσοστό οργανικού άνθρακα στο εδμφικό δείγμα (8 8 ')· 

Ο συντελεστής Κ« αντιπροσωπεύει μία μοναδική τιμή που χαρακτηρίζει την κατανομή κυρίως μη 
πολικών οργανικών χημικών ουσιών μεταξύ οργανικού άνθρακα στο έδαφος ή ίζημα και νερό. Η 
προσρόφηση των χημικών αυτών ουσιών σχετίζεται με το οργανικό περιεχόμενο του ροφούντος στερεού 
(7). ?Ετσι, οι τιμές Κ* εξαρτώνται από τα ειδικά χαρακτηριστικά του χουμικών κλασμάτων που διαφέρουν 
σημαντικά στη ροφητική ικανότητα, λόγω διαφορών στην προέλευση, τη γένεση, κλπ. 


2 . 1.1 


Ισόθερμοι προσροφήσεως 


Η εξίσωση των ισοθέοαων ποοσοοωήσεοκ Ρτκμηιΐΐίυΐι σχετίζει την ποσότητα της προσροφημένης υπό 
δοκιμή ουσίας με τη συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στο διάλυμα κατά την ισορροπία (εξίσωση 8). 


Η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται όπως και στην ενότητα "Προσρόφηση" και, για κάθε δοκιμαστικό 
σωλήνα, υπολογίζεται η συγκέντρωση της προσροφημένης στο έδαφος υπό δοκιμή ουσίας μετά τη 

δοκιμή προσρόφησης (0|^ 5 (εη), αλλαχού δηλούμενη ως χ/ιπ). Υποτίθεται ότι έχει επιτευχθεί ισορροπία 

και ότι το αντιπροσωπεύει την τιμή ισορροπίας: 


ύ (βς) = 


"’ίοί! 


ε 0 -^Η· ν ο 

--(Μ8 8 ) 

•"δοί! 


ϋ) 


Η εξίσωση προσρόφησης ΡΓβαηάΙίςΙι αντιπροσωπεύεται από τον τύπο (8): 

€5ν<,) - Κ*· ·0ΐ^ (ε <ι) 1/η (μ88-') (8) 


ή με τη γραμμική μορφή; 

Ιθ8€^ 5 (6η) = Ιο Β Κ^ 5 + 1/η Ιθ8θ^ 5 («|) 


(9) 
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όπου: 

- συντελεστής προσρόφηση» ΡτυιιηιΙΙίιΉ. Οι διαστάσεις του είναι ιιυ ^ μόνον εφόσον I /η ~ I. 
Σε όλε; τις άλλες περιπτώσεις, στις διαστάσεις του Κρ εισέρχεται και το Ι/η (μ;; (αιι ) 
8 1 ): 

ιι - σταθερά αναγωγής. Το 1/η κυμαίνεται εν γένει μεταςύ 0.7 - 1.0, δείχνοντας ότι τα δεδομένα 

ροφήσεως είναι συχνά ελαφρώς μη γραμμικά. 


Οι εξισώσεις (8) μιιά (9) παρίστανται γραφικώς και οι τιμές των Κρ και Ι/η υπολογίζονται με ανάλυση 

αναγωγής χρησιμοποιώντας την εξίσωση 9. Υπολογίζεται επίσης ο συντελεστής συσχέτισης γ της 
λογαριθμικής εξισώσεως. Παράδειγμα τέτοιων καμπύλών δίδεται στην εικ. 2. 



Εικ. 2. Καμπύλη προσρόφησης ΡιευηάΙίοΗ, κανονική και γραμμική 
2.1.2 Υπόλοιπο μάζας 

Ως υπόλοιπο αάνατ (ΜΒ) ορίζεται το εκατοστιαίο ποσοστό της ουσίας που μπορεί να ανακτηθεί με 
αναλυτικά μέσα έπειτα από δοκιμή προσρόφησης συναρτήσει της ονομαστικής ποσότητας της ουσία, 
στην αρχή της δοκιμής. 

Η επεξεργασία των στοιχείων διαφέρει εάν ο διαλύτης είναι πλήρως αναμείξιμος με νερό. Στην 
περίπτωση υδατοαναμείξιμου διαλύτη, για τον προσδιορισμό της ποσότητας της ουσίας που ανακτάται με 
εκχύλιση με διαλύτη, μπορεί να εφαρμοστεί η επεξεργασία των στοιχείων που περιγράφεται στο 
κεφάλαιο "Εκρόφηση". Εάν ο διαλύτης είναι λιγότερο αναμείςιμος με νερό, πρέπει να γίνεται 
προσδιορισμός της ποσότητας. 

Το υπόλοιπο μάζας ΜΒ για την προσρόφηση υπολογίζεται ως εξής: υποτίθεται ότι ο όρος (ιτιε) 
αντιστοιχεί στο άθροισμα των χημικών μαζών που εκχυλίζονται από το έδαφος και την επιφάνεια του 
δοκιμαστικού δοχείου με οργανικό διαλύτη: 

ΜΒ - ίνΓ 6 ο ·^η)^ Ε ) Ι00 (|0) 

νο οο 


όπου: 

ΜΒ = υπόλοιπο μάζας (%); 

ιπ Ε = ολική μάζα της υπό δοκιμή ουσίας που εκχυλίζεται από το έδαφος και τα τοιχώματα του 

δοκιμαστικού δοχείου σε δύο στάδια (μις): 

Ο, = αρχική κ. ο. συγκέντρωση του υπό δοκιμή διαλύματος σε επαφή με το έδαφος (μ§ ειυ ). 

V™ = όγκος του υπερκειμένου που ανακτάται μετά την ισορροπία προσρόφησης (υιτι ). 
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ΕΚ.ΡΟΦΗΙΗ 


Ως εκοόωηση (ϋ) ορίζεται το ποσοστό της υπό δοκιμή ουσίας που εκροφάται σε σχέση με την 
προηγουμένως προσροφηθείσα ποσότητα ουσίας, υπό τις συνθήκες δοκιμής: 


όπου: 


ηι& 5 (ΐ:) 

ϋ, =—^—!—· 100 (%) 

' η,^ ( α,) 


= ποσοστό εκρύφησης τη χρονική στιγμή 1„ (%); 


(II) 


“(η) 


= μάζα της εκροφημένης από τό έδαφος υπό δοκιμή ουσίας τη χρονική στιγμή 1„ (μα): 


ιιι^ίεη) = μάζα της προσροφημένης στο έδαφος υπό δοκιμή ουσίας κατά την ισορροπία 

προσρόφησης (μ§). 

Λεπτομερείς πληροφορ'ίες για τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού εκρόφησης στην παράλληλη 
και εν σειρά μέθοδο δίδονται στο παράρτημα 5. 


Φαινόυενος συντελεστή: εκοόωησηε υπό τις συνθήκες δοκιμής, είναι η σχέση μεταξύ της 

συγκέντρωσης της ουσίας που παραμένει στην εδαφική φάση και της κ.ο. συγκέντρωσης της 
εκροφημένης ουσίας στο υδατικό διάλυμα, όταν επιτευχθεί ισορροπία εκρόφησης: 




"■ ?**(«)>-■" !%*(«!) ν Τ 


(οπι’β' 1 ) 


( 12 ) 


όπου: 

= συντελεστής εκρόφησης (αη 3 

ιυ^ 5 ( 2 η) = συνολική μάζα της εκροφημένης από το έδαφος ουσίας στην ισορροπία εκρύφησης, (μ£): 

νχ = συνολικός όγκος της υδατικής φάσης σε επαφή με το έδαφος κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
κινητικής εκρόφησης (ςπι 3 ). 

Οδηγίες για τον υπολογισμό της ιυί^βς) δίδονται στο παράρτημα 5 υπό τον τίτλο 'Έκρόφηση". 
Παρατήρηση 

Εάν η προηγηθείσα δοκιμή προσρόφησης εκτελέστηκε με την παράλληλη μέθοδο, ο όγκος ν Τ στην 
εξίσωση (12) θεωρείται ότι είναι ίσος με VI,. 

2.2.1 Ισόθερμοι εκρόφησης 

Η εξίσωση των ισοθέουων εκοόιοησηε ΡΐΈΐιηάΙίεΙι δίδει την υπάρχουσα σχέση της συγκέντρωσης της 
υπό δοκιμή ουσίας που παραμένει προσροφημένη στο έδαφος με τη συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας 
στο διάλυμα σε κατάσταση ισορροπίας εκρόφησης (εξίσωση 16). 

Για κάθε δοκιμαστικό σωλήνα, η συγκέντρωση της ουσίας που παραμένει προσροφημένη στο έδαφος σε 
κατάσταση ισορροπίας εκρόφησης υπολογίζεται ως εξής: 
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< 5 («ι) ορίζεται 


ως : 


= ΓΠ ηΤ 5 (£ιί>—]Γ“ 111 ηη (μβ) 

ν Γ 


(Η) 


όπου: 


ε?"(«ι) 


- συγκέντρωση της υπό δοκιμής ουσία; που παραμένει προσροφημένη στο 
έδαφος σε κατάσταση ισορροπίας εκρόφησης (μ§ §') 


πιίΤ(βς) 


= μάζα ουσίας που προσδιορίζεται αναλυτικώς στην υδατική φάση σε 
κατάσταση ισορροπίας εκρόφησης (μ§) 


ΓΠ 


Α 

ος 


= μάζα της υπό δοκιμή ουσίας που περισσεύει από την ισορροπία 
προσρόφησης λόγω ατελούς κατ' όγκο αντικατάστασης (μβ) 


<(«!) 


= μάζα της ουσίας στο διάλυμα σε κατάσταση ισορροπίας προσρόφησης (μβ): 


-η&,=η^εη)|^-^ (15) 

ν Γ ρ = όγκος του διαλύματος που παραλαμβάνεται από το σωλήνα για τη μέτρηση 

της υπό δοκιμή ουσίας σε κατάσταση ισορροπίας εκρόφησης, (ειη 1 ) 

νκ= όγκος του υπερκείμενου υγρού που απομακρύνεται από το σωλήνα μετά την 

επίτευξη ισορροπίας προσρόφησης και αντικαθίσταται από το ίδιο όγκο 
διαλύματος 0.01 Μ Οι01 2 , (αη 3 ); 

Η εξίσωση εκρόφησης Ρτευηάΐίεΐι δίνεται από τον τύπο (16): 

^ 65 (εη)= Κ^ ε5 .^ 5 (ες) 1/Π (μββ' 1 ) (16) 

ή με γραμμική μορφή: 


ΙοβΟ^Ιεη) =Ιο§Κ^ 5 + 1/η ■ ΙοβΟ^ες) (17) 

όπου: 

Κ ρ £5 = συντελεστής εκρόφησης ΡτευηδΙίςή, 

η = σταθερά αναγωγής, 

(?ί^| 8 (εΐ|) = κ.ο. συγκέντρωση της ουσίας στην υδατική φάση σε κατάσταση ισορροπίας εκρόφησης 

(μβ ειη' 3 ). 
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2 . 2.2 


Οι εξισώσει; (16) αηιΐ (17) μπορούν να παρασταθούν γραφικώς και οι τιμές των και 1/η 

υπολογίζονται με ανάλυση αναγωγής χρησιμοποιώντας την εξίσωση 17. 


Παρατήρηση : 


Εάν υ εκθέτης προσρόφησης ή εκρόφησης ΡινυικΙΙίιΊι 1/η είναι ίσος με I, οι σταθερές συνόέσκως 
προσρόφησης ή εκρόφησης Ρκιιικ11ίι.·1ι (Κρ^ 5 και Κρί 5 ) θα είναι ίσες με τις σταθερές ισορροπίας 

προσρόφησης ή εκρόφησης (Κ^ και Κ.**) αντιστοίχως, και οι καμπύλες των 0 5 νδ Ο*, θα είναι γραμμικές. 
Εάν οι εκθέτες δεν είναι ίσοι με I, οι καμπύλες των Ο, νδ (Γ*, δεν θα είναι γραμμικές και οι σταθερές 
προσρόφησης και εκρόφησης θα διαφέρουν κατά μήκος των ισόθερμων. 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Στην έκθεση δοκιμής θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

— Η πλήρης ταυτότητα των χρησιμοποιηθέντων εδαφικών δειγμάτων συμπεριλαμβανομένων: 

του γεωγραφικού εντοπισμού της τοποθεσίας (γεωγραφικό πλάτος και μήκος), 
της ημερομηνίας δειγματοληψίας, 

του προτύπου χρήσεως (π.χ. γεωργικό έδαφος, δάσος, κλπ.); 

του βάθους δειγματοληψίας, 

της περιεκτικότητας σε άμμο/προσχωσιγενή/άργιλο, 

των τιμών ρΗ (σε 0.01 Μ 0&€1 2 ); 

της περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα, 

της περιεκτικότητας σε οργανική ύλη, 

της περιεκτικότητας σε άζωτο, 

της σχέσης Ο/Ν, 

της κατιοανταλλακτικής ικανότητας (πυηοΙ/Ε^); 

κάθε στοιχείου σχετικού με τη συλλογή και αποθήκευση εδαφικών δειγμάτων, 

όπου χρειάζεται, κάθε σχετικού στοιχείου για την ερμηνεία της προσρόφησης-εκρόφησης της 
υπό δοκιμή ουσίας, 

αναφοράς των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό κάθε παραμέτρου. 

— πληροφορίες για την υπό δοκιμή ουσία, όπου απαιτείται, 

— η θερμοκρασία των πειραμάτων, 

— οι συνθήκες φυγοκέντρησης, 

— η αναλυτική διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της υπό δοκιμή ουσίας, 

— αιτιολόγηση της τυχόν χρήσεως διαλυτοποιητικού μέσου για την παρασκευή του αρχικού διαλύματος 
της υπό δοκιμή ουσίας, 

— επεξηγήσεις για τις τυχόν διορθώσεις που έγιναν στους υπολογισμούς, 

— δεδομένα σύμφωνα με το έντυπο (παράρτημα 6) και γραφικές παραστάσεις, 

— κάθε πληροφορία και παρατήρηση που είναι χρήσιμη για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των 
δοκιμών. 
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Σχήμα δοκιμής 


Υπαρξη κατάλληλη; αναλυτικής μεθόδου 


Δαθέαμη? 



I 


Μι περαιτέρω δοκιμή 


Προκαταρκτική μελέτη 


8* 


Ο. 


2 


Επι λογή άρ σιου λόγου 
εδάφους άάλυμα 


2 εδάφη 



Προσδι ορ σμός 
χρόνου ισορροπίας 


τ_ 

Ελεγχος προσρόφησης 

στην επιφάνεια ίου δοχείου 


Τ 



τ 


Ελεγχος τη; σταθερότητας 
μέσω υπολοίπου αρχική: 
μάζας 


Επιτυγχάνετε! κατάσταση 
I σορροπί ας 



►I 


14νητική προσρόφησης 


/ Εάν υπόλα πο μάζα; < 90%. η αιά αεί να 
απαθή; στη χρον ώίμακα τη; δοκίμι; 

Η δοκιμή μπορεί να συνεχιστεί οκ/αλιίυντας 
κα ας δυο φάσεις. έδαφος κα άάλυμή 


2 



Κμ* (ΓΤί,ϋ/νοι > 0.3 (έμμεση ρθοδος ιέτρηση ελάττωσις δαλύματοό 
Κμ *(γτΚο/ Υο) > 0.1 (έφεση μέθοδος ίέτρηση κα τον δώ φάσεον) 



-ω 

2 


Ισόθερμα προσρόφησης 


▼ 

Κινητική εκρόφησης 

Τ 

Ισόθερμα εκρόφησης 











πΐο - 110 μ§ ογ ηΐο = 1 1 

ο=1.100 μβ/ςιτ^ (Γ 0 =1.100 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ 

Από τον πίνακα που ακολουθεί (84) καθίσταται προφανές ότι όταν η διαφορά μεταξύ της αρχικής 

μάζας (γπ.,= Ι 10 μ^) και της μάζας ισορροπίας (αι^Ι^Ι) =100μ§) της υπό δοκιμή ουσίας στο διάλυμα 

είναι πολύ μικρή, σφάλμα 5% στη μέτρηση της συγκέντρωσης ισορροπίας απολήγει σε σφάλμα 50".. 

ιιιΐί 

στον υπολογισμό της συγκέντρωσης της προσροοημένης στο έδαφος ουσίας ( 1,15 ^ ) και 52.4".. 
στον υπολογισμό του Κλ. 


Ποσότητα εδάφους πΐιοϋ 

Όγκος διαλύματος V., 


10 2 

100 απ' 
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<- 0 ' ν 0 

. 111^(04) = "Ό. "’αη^) ^ 5 («4) = ίϊ ^ϊ1 


= ΠΊ^ί,ΟΜ» ν 0 
πΐας 5 *^) "’ίοϋ 


■η^Ιβς) 

"Τ*ϋ^ 3 (β4) 

<:^ 5 (£4) 

<-’ϋη 5 <«ι) 


= μάζα της υπό δοκιμή ουσίας στην εδαφική φάση εν ισορροπία, μ^ 

= μάζα της υπό δοκιμή ουσίας στην υδατική φάση εν ισορροπία, μ£ 

= συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στην εδαφική φάση εν ισορροπία. μ§ §■■ 

= κ.ο. συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στην υδατική φάση εν ισορροπία, μ£ αιι' 

,, , αιΐ^ίεη) 

= αναλυτικό σφαλμα στον προσοιορισμο της ^ 

= υπολογισθέν σφάλμα λόγω του αναλυτικού σφάλματος Κ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ Κο 

I. Οι τεχνικές εκτίμησης επιτρέπουν την πρόβλεψη του Κ.3 με βάση συσχετισμούς με. π.χ., τιμές Ρο» 
(I 2)(39)(63-68). δεδομένα υδατοδιαλυτότητας (Ι2)(Ι9)(2Ι)(39)(68-73), ή δεδομένα πολικότητας 
προερχόμενα από εφαρμογή ΗΡΙΧ ανάστροφης φάσης (74-76). Όπως φαίνεται στους πίνακες I και 2. 
από τις εξισώσεις αυτές υπολογίζονται οι Κ,λ; ή Κ™. και στη συνέχεια, εμμέσως, ο Κϋ από τις 
εξισώσεις: 


Κοκ 


100 

Κά · — 

%οε (αη ϊ 8 ·' ; 


Κ(| 100 

Κ- ΟΙ11 

1.724 %οο (0 , η ? 8 ·') 


2. Η ιδέα αυτών των συσχετισμών βασίζεται σε δύο παραδοχές: (1) Η προσρόφηση μιας ουσίας 
επηρεάζεται κυρίως από την οργανική ύλη του εδάφους και (2) οι εμφανιζόμενες αλληλεπιδράσεις 
είναι κυρίως μη πολικές. Ως εκ τούτου, οι συσχετισμοί αυτοί: (I) δεν εφαρμόζονται, ή εφαρμόζονται 
μόνο σε κάποιο βαθμό, σε πολικές ουσίες και (2) δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου η 
περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ύλη είναι πολύ μικρή (12). Επιπλέον, αν και μεταξύ Ρο» και 
προσρόφησης (19) βρέθηκαν ικανοποιητικοί συσχετισμοί, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τη 
σχέση μεταξύ υδατοδιαλυτοτητας και βαθμού προσρόφησης (Ι9)(21). Μέχρι τώρα, οι διάφορες 
μελέτες έχουν αποδειχθεί πολύ αντιφατικές. 


3. Ορισμένα παραδείγματα συσχετισμών μεταξύ του συντελεστή προσρόφησης και του συντελεστή 
κατανομής οκτανόλης-νερού, καθώς επίσης και της υδατοδιαλυτοτητας δίδονται στους πίνακες I και 2, 
αντιστοίχως. 


Πίν. I. Παραδείγματα συσχετισμών μεταξύ συντελεστή κατανομής προσρόφησης και 
συντελεστή κατανομής οκτανόλης-νερού. Για περαιτέρω παραδείγματα, βλ. (12) (68). 


Ουσίες 

Συσχετισμοί 

Συγγραφείς 

Υποκατεςτημένες ουρίες 

Ιο§ Κο„, = 0.69 + 0.52 Ιο§ 

Βπ885(Ι981)(39) 

Αρωματικές χλωριωμένες 

Ιθ8 Κ« = - 0.779+ 0.904 Ιο° Ρ» 

ΟΗίοα αί αΐ. (1983) (63) 

ενώσεις 



Διάφορα γεωργικά 

Ιο® Κο™ = 4.4 + 0.72 Ιο§ Ρ„, 

ΟεΓδΙΙ αικΙ Μΐη§εΙ§πη (1984) (66) 

φάρμακα 



Αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες 

1θ8 Κ« =-2.53 + 1.15108 Ρο. 

ΥοινΙεί αη<1 Μαηΐοαπι (1987) (67) 


Πίνακας 2. Παραδείγματα συσχετισμών μεταξύ του συντελεστή κατανομής προσρόφησης και 
υδατοδιαλυτοτητας. Για περαιτέρω παραδείγματα βλ. (68) (69). 


Ενώσεις 

Συσχετισμοί 

Συγγραφείς 

Διάφορα γεωργικά 
φάρμακα 

Ιθ8Κο„, = 3.8-0.561 Ιοβ5„ 

ΟεΓϊΙΙ απιΐ Μίπ£εΐ8πη (1984) (66) 

Αλειφατικές, 

Ιθ8 Κ™ = (4.040 +/- 0.038) - (0.557 

ΟΙιίου βΐ αί (1979) (70) 

αρωματικές 
χλωριωμένες ενώσεις 

+/-0.012) 108$,, 


α-ναφθόλη 

ΙοβΚ,* = 4.273 - 0.686 1ο§ 

Η35561 61 31. (1981) (71) 

Κυκλικές, αλειφατικές 

ΙοβΚ« = - 1.405 - 0.921 Ιομ - 

ΚβγϊοΚιΗοΠ (1981) (72) 

αριυματικές ενώσεις 

0.00953 (τπρ-25) 


Διάφορες ενώσεις 

Ιο 8 Κ«,„ = 2.75 -0.45 Ιθ£5„ 

ΜυΓ6αΙε ναη ΒΙαιΙε ( 1982) (73) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ 


1. Ο χρόνος φυγοκέντρησης δίνεται από τον ακόλουθο τύπο, υποτιθεμένου ότι τα σωματίδια 

είναι σφαιρικά: 



Π 


]Ιπ(%, 


( 1 ) 


Για απλουστευτικούς λόγους, όλες οι παράμετροι εκφράζονται σε μονάδες 51 ($, ατι). 


όπου: 

β> 

ΓρίϊΙ 

Π 

Γρ 

Ρ* 

Ρας 

Κι 

Κι, 

Κι,-Κι 


= ταχύτητα περιστροφής (=2 π ιρπι/60), ηά 
=στροφές ανά λεπτό 
= ιξώδες διαλύματος, § Τ 1 ςπΓ 1 
= ακτίνα σωματιδίων, ο τη 
= πυκνότητα εδάφους, § ςπΓ 5 
= πυκνότητα διαλύματος, § ςπΓ^ 

= απόσταση από το κέντρο του στροφείου της φυγοκέντρου μέχρι την 
άνωεπιφάνεια του διαλύματος στο σωλήνα φυγοκέντρησης, επί 
= απόσταση από το κέντρο του στροφείου της φυγοκέντρου μέχρι τον πυθμένα του 
σωλήνα φυγοκέντρησης, αη 

= μήκος του μίγματος εδάφους/διαλύματος στο σωλήνα φυγοκέντρησης, οιυ. 


Στην πράξη, για να διασφαλιστεί πλήρης διαχωρισμός, χρησιμοποιούνται διπλάσιοι από τους 
υπολογιζόμενους χρόνους. 


2. Η εξίσωση (I) μπορεί να απλοποιηθεί περαιτέρω αν θεωρήσουμε το ιξώδες (η) και την πυκνότητα 
(ρ*ι) του διαλύματος ως ίσα με το ιξώδες και την πυκνότητα του νερού στους 25 °0. ?Ετσι, η = 8,95 χ 
ΙΟ' 3 § $"* ςπΓ 1 και =1.0 $.ςπΓ 3 . 

Τότε, ο χρόνος φυγοκέντρησης δίνεται από την εξίσωση (2): 

3.7 |π Λά 

(Φ «) 2 τρ 2 (/»-!) - 2 , 


3. Από την εξίσωση (2) καθίσταται προφανές ότι για τον ορισμό των συνθηκών φυγοκέντρησης, δηλ. 
του χρόνου (I) και της ταχύτητας (τριτι), προκειμένου να επιτευχθεί διαχωρισμός σωματιδίων με 
συγκεκριμένο μέγεθος ( στην περίπτωσή μας 0.1 μιτι ακτίνα), δύο παράμετροι παίζουν σημαντικό 
ρόλο: (I) η πυκνότητα του εδάφους και (2) το μήκος του μίγματος στο σωλήνα φυγοκέντρησης (Κι,-Κι). 
δηλ. η απόσταση που καλύπτει ένα σωματίδιο εδάφους από την άνω επιφάνεια του διαλύματος μέχρι 
τον πυθμένα του σωλήνα. Προφανώς, για συγκεκριμένο όγκο, το μήκος του μίγματος στο σωλήνα 
εξαρτάται από το τετράγωνο της ακτίνας του σωλήνα. 


4. Στην εικ, 1 παρίστανται οι μεταβολές του χρόνου φυγοκέντρησης (I) συναρτήσει της ταχύτητας 
φυγοκέντρησης (ΐ'ριτι) για διάφορες πυκνότητες εδάφους (ρ,) (Εικ.Ια) και διάφορα μήκη του μίγματος 
στους σωλήνες φυγοκέντρησης (Εικ.2α). Από την Εικ. Ια είναι εμφανής η επίδραση της εδαφικής 
πυκνότητας. Για παράδειγμα, για μία κλασσική φυγοκέντρηση 3000 Γριά ο χρόνος φυγοκέντρησης 
είναι περίπου 240 ιηίη για εδαφική πυκνότητα 1.2 § ιηΓ 3 , ενώ για 2.0 § επΓ 3 είναι μόνον 50 ιοίη. 
Ομοίως, από την Εικ, Iβ, για μία κλασσική φυγοκέντρηση 3000 τρία ο χρόνος φυγοκέντρησης είναι 
περίπου. 50 ιπίη για μήκος μίγματος 10 ατι και μόνον 7 γπϊπ για μήκος I επί. Εντούτοις, παίζει 
σημαντικό ρόλο το να βρεθεί η άριστη σχέση μεταξύ φυγοκέντρησης που απαιτεί το λιγότερο δυνατό 
μήκος και εύκολου χειρισμού για τον ερευνητή στο διαχωρισμό των φάσεων μετά τη φυγοκέντρηση. 
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5. Περαιτέρω, όταν ορίζονται οι πειραματικές συνθήκες για το διαχωρισμέ) των φάσεων 
εδάφους/διαλύματος, είναι σημαντικό να εξεταστεί η πιθανή ύπαρξη μιας τρίτης "ψευδοφάσεως", των 
κολλοειδών. Τα σωματίδια αυτά, με μέγεθος μικρότερο από 0.2 μπα, μπορεί να έχουν σημαντική 
επίπτωση στον όλο μηχανισμό προσρόφησης μιας ουσίας σε ένα εδαφικό εναιώρημα. ?Οταν 
εκτελείται φυγοκέντρηση όπως περιγράφεται ανωτέρω, τα κολλοειδή παραμένουν στην υδατική φάση 
και υποβάλλονται σε ανάλυση μαζί με την υδατική φάση. ?Ετσι, χάνονται οι πληροφορίες για την 
επίπτωσή τους. 


Εάν το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό υπερφυγοκέντρησης ή υπερδιήθησης, η 
προσρόφηση/εκρύφηση μιας ουσίας στο έδαφος μπορεί να μελετηθεί περισσότερο σε βάθος, 
συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για την προσρόφηση της ουσίας στα κολλοειδή. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζεται υπερφυγοκέντρηση με 60,000 τριτι/ισίη ή υπερδιήθηση με 
πορώδες φίλτρου 100,000 ϋαΐΐοπί για το διαχωρισμό των τριών φάσεων, έδαφος, κολλοειδή και 
διάλυμα. Το πρωτόκολλο δοκιμής θα πρέπει επίσης να τροποποιείται αναλύγως, ώστε και οι τρεις 
φάσεις να υποβληθούν σε ανάλυση για την ουσία. 


Ε ιοοο ^ 

ί 

Β 

ά 

> 100 £ 

Κ 

ο 


5Γ 

> 

•ο 


10 ^ 


_.Ι-.ΙΚΪΗ...] 


-,ρ =1*8.0111.5 

.(>_ = 1 : 48 . 0111 .] ’■> 

>2·9.οιρ.:'''-^__ 


_.(.«»_ 3 


=-4.9.0111.3 

ϊ . 
•69 001.3 


1000 


Ταχύτητα φυγοκέντρησης (τρπι) 


Εικ. Ια. Μεταβολές χρόνου φυγοκέντρησης (ί) συναρτήσει της ταχύτητας φυγοκέντρησης (τριπ) για διάφορες 

πυκνότητες εδάφους (ρ,). Κ., = 10 επί, Κ* -Κ, = 10 οπι, η - 8.95 χ 10' 3 § ε 'οπΓ 1 και θ Ρα, = 1.0 Β.οπι^ στους 25 “Ο. 



Ταχύτητα φυγοκέντρησης (ερπι) 
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Εικ. I β. Μεταβολές του χρόνου φυγοκέντρησης <0 συναρτήσει της ταχύτητας φυγοκέντρησης (ιριπ) για διάφορα μήκη 
του μίγματος στο σωλήνα φυγοκέντρησης (Β,ύ = Ε; Κ, = 10 οπι. η - 8.95 χ ί0'’« δ'^πΓ 1 . ** 1.0 ^χπΓ' 

στους 25 °0 και ρ* = 2.0 § αη* 3 . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ Α (%) ΚΑΙ ΕΚΡΟΦΗΣΗΣ ϋ (%) 
Το χρονικό σχήμα της διαδικασία; είναι: 


Δί ( Δ(ι Δΐ η .ι Δί„ 

I-1 - .1-1-1-► 

1« 4, ί 2 *„-2 ί„-Ι ί„ Χ Ρ° ν °^ 


Για όλους τους υπολογισμούς, υποτίθεται ότι η υπό δοκιμή ουσία είναι σταθερή και δεν προσροιράται 
σε μεγάλο βαθμό στα τοιχώματα του δοχείου. 

ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ Α (Α%) 

α) Παράλληλη μέθοδος 

Η ποσοστιαία προσρόφηση υπολογίζεται για κάθε δοκιμαστικό σωλήνα (ί) σε κάθε χρονική στιγμή 
(Ι,), σύμφωνα με την εξίσωση: 


3(1$ 

ΠΊς (I; ) · 100 

Α,. =—- 1 - (%) 

1 ιπΟ 


Οι όροι της εξίσωσης αυτής μπορούν να υπολογιστούν ως εξής: 


ιυΟ~(Γθ ν 0 Ιά8) 


(I ) 4 


( 2 ) 


α<]ϊ 
" 5 < 


= ΓΠΟ ' 


„3()5 

-3η 


(ΐ|) ■ νο (μβ) 


( 3 ) 


όπου: 

Α ( . = ποσοστιαία προσρόφηση (%) τη χρονική στιγμή η 

γπ 3 (1 1) = μα,α της υπο δοκιμή ουσίας στο έδαφος τη χρονική στιγμή I, που εκτεκειται η 

ανάλυση (μ§): 

ιτΐιι = μάζα της υπό δοκιμή ουσίας στο δοκιμαστικό σωλήνα, στην αρχή της δοκιμής (μ§); 

Οι = αρχική κ.ο. συγκέντρωση του υπό δοκιμή διαλύματος που είναι σε επαφή με το 

έδαφος (μ^αιΓ 3 ); 

0( ι ί) = κ ·°· συγκέντρωση της ουσίας στην υδατική φάση τη χρονική στιγμή I, κατά την οποία 

εκτελείται η ανάλυση (μ§ ςπΓ 3 ). Η συγκέντρωση αυτή προσδιορίζεται αναλυτικώς 
λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που βρέθηκαν στα τυφλά. 

V,, = αρχικός όγκος του υπό δοκιμή διαλύματος σε επαφή με το έδαφος (υιτι 3 ). 

Οι τιμές του ποσοστού προσρόφησης Α ( . ή Ο^ίΙ;) παριστάνονται γραφικώς συναρτήσει του χρόνου 

και προσδιορίζεται ο χρόνος μετά τον οποίο επιτυγχάνεται ισορροπία ρύφησης. Παραδείγματα τέτοιων 
καμπύλών εμφαίνονται στις εικ. I και 2 αντιστοίχως. 


Εξισώσεις εφαρμοζόμενες τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση μέθοδο. ?Ολες οι υπόλοιπες εξισώσεις εφαρμόζονται 
μόνον στην έμμεση μέθοδο. 
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β) Εν σειρά μέθοδος 

Στις εξισώσεις του ακολουθούν λαμβάνεται υπόυη ότι η διαδικασία προσρόφησης εκτελείται με μετρήσεις της υπό 
δοκιμή ουσίας σε μικρές ποσότητες της υδατικής φάσης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 


Κατά τη διάρκεια κάθε χρονικού διαστήματος, η ποσότητα της προσροφημένης στο έδαφος ουσίας υπολογίζεται ως 
εξής: 


-για το πρώτο χρονικό διάστημα ΔΙι = μ-Ιο 


ηΐ5^ 5 (όΙ| ) = ιπΟ - ιτΐη? 5 (ϊ [ )·| —¥■ 
1 να 


η αδϊ. 


(4) 


για το δεύτερο χρονικό διάστημα Λΐ 2 = ( 2 -ΐι 


πιΓ"(-μ 2 ) = ηι)ΐί , 5 (ΐ 1 )Ί-£- -ιη$ 5 (1 2 ) 
1 νΟ ) 


ν 0 -ν? 


(5) 


-για το τρίτο χρονικό διάστημα Δι 3 = 1 3 -ι 2 


γπ| 1 * 5 (Δ( 2 ) = ιτίπι 5 (1 2 )· 


<! Μ 
> 

1 

ο 

> 

-πιπι 5 (<3>· 

ίν 0 -2·ν Α 1 

Α 1 

, Α 

1 ν 3 ^ 


1 ν 3 ) 


( 6 ) 


-για το νιοστό χρονικό διάστημα Δ1„ = („-Ι η .ι 


ιη^ 5 (ΔΙ η ) = ιτΐηι 5 (!„_,) 


ν 0 -(η-2)·ν^ 

- ΙΤ1 ί I ν. )· 

^<Γ 

Ο 

1 

• 

1 

< 

ί ν Α ζ 

[Τ1 ΓΠ Π > 

ν Α 


(7) 


• Το ποσοστιαία προσρόφηση σε κάθε χρονικό διάστημα, Α^ ( , υπολογίζεται 


χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση: 




α Δι· 


(ΔΙ;) 


100 (%) 


( 8) 5 


ενώ το ποσοστιαία προσρόφηση (Α,.) τη χρονική στιγμή I, δίνεται από την εξίσωση: 


Α 


ΔΙ: 

Σ%ϊ*ϋ> 

■ΓΔΙ, 

Π1 

0 


•100 (%) 


(95 


Εξισώσεις εφαρμοζόμενες τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση μέθοδο. Όλες οι υπόλοιπες εξισώσεις εφαρμόζονται 
μόνον στην έμμεση μέθοδο. 
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Οι τιμές τη; προσρόφησης Α ( . ή Α^ ( (ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτης) παριστάνονται γραφικώς 
συναρτήσει του χρόνου και προσδιορίζεται ο χρόνος μετά τον οποίο επιτυγχάνεται ισορροπία ρόφησης. 

• Κατά το χρόνο ισορροπίας 1, Μ : 

-η μάζα της προσροφημένης στο έδαφος υπό δοκιμή ουσίας είναι: 

ηι! ιί5 (6η)= Ιπι^ΔΙ.) (ΙΟ) 5 

Δ( ί=> 

-η μάζα της υπό δοκιμή ουσίας στο διάλυμα είναι: 

αΐαα 5 (εη) = Π'ο ~ Ιπ^ΙΑΙ:) (ΙΙ)’ 

ΛΙ:=Ι 


-και το ποσοστιαία προσρόφηση στην ισορροπία είναι: 


Α Γη|^ς). 100 (%) 

Μ "Ό 


( 12) 5 


Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται παραπάνω ορίζονται ως: 


ηαί-^ΙΔΙ)). ιη^ιΔΙι).ηι^ΙΔίη) 


ιπ™ 5 (1ΐ). ιηίη^ίχ).· .^η^θη) 


ιη^ 3 (βη) 


ηι 


ιιάδ 

πη 


(εη) 


ν 


Α 

α 


Α 


Δΐ; 


Αεη 


= μάζα της προσροφημένης στο έδαφος ουσίας κατά τη 

διάρκεια των χρονικών διαστημάτων Δ,ι, Δα,.... Δ,„ 
αντιστοίχως (μ§); 

= μάζα της ουσίας που μετριέται σε όγκο ν^ τις χρονικές 
στιγμές Ιι, ι 2 ,...1» αντιστοίχως (μ@): 

= μάζα της προσροφημένης στο έδαφος ουσίας κατά την 
ισορροπία προσρόφησης (μ@); 

= μάζα της ουσίας στο διάλυμα κατά την ισορροπία 
προσρόφησης (μ§): 

= όγκος της ποσότητας στην οποία μετριέται η υπό δοκιμή 
ουσία (επί 3 ); 

= ποσοστιαία προσρόφηση που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα Δη, (%); 

= ποσοστιαία προσρόφηση κατά την ισορροπία προσρόφησης, 
(%). 


ΕΚΡΟΦΗΙΗ Ο (%) 


Ως χρόνος εκκίνησης του πειράματος κινητικής εκρόφησης Ιο λαμβάνεται η χρονική στιγμή κατά την 
οποία ο μέγιστος ανακτημένος όγκος του διαλύματος της υπό δοκιμή ουσίας (μετά την επίτευξη 
ισορροπίας προσρόφησης) αντικαθίσταται από ίσο όγκο διαλύματος 0.01 Μ 0ιιΟ 2 . 
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α) Παράλληλη μέθοδος 

Τη χρονική στιγμή ι,, μετριέται η μάζα της υπό δοκιμή ουσίας στην υδατική φάση που λαμβάνεται από το 
σωλήνα ί ( V)) και η προσροφημένη μάζα υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση: 


"’αη 5 · 1 !) = Π 'η? 5 ί ( ί λ| -^ρ| - Π'αη 


(13) 


Κ,ατάτην ισορροπία εκρόφησης και συνεπώς ηιί}| 5 (ΐ;) = πιί^ 8 (εη). 


Η μάζα της προσροφουμένη; υπό δοκιμή ουσίας κατά τη χρονική περίοδο (Δΐ,) δίνεται από την 
εξίσωση: 


ηΐ^ 5 (ΔΙ;) = ΙΤ 1 ^ 5 ([|)- I Π1^ 5 0) 


ί-1 




( 14 ) 


Η ποσοστιαία εκρύψηση υπολογίζεται: 

• τη χρονική στιγμή I, από την εξίσωση: 


_ ™ας 5 (ϊ|) 
*' ηι^ίεη) 


100 (%) 


(15) 


• και κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος (ΔΙ,) από την εξίσωση: 


ΙΪ1^ 5 (ΔΙ:) 

°λι =—Τ-—100 (%) 

Δ1 1 "^(«,) 


(16) 


όπου: 

ϋμ = ποσοστιαία εκρόφηση τη χρονική στιγμή 1„ (%) 

0 Δ( = ποσοστιαία εκρόφηση που αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα Δι„ (%) 


Παη 5 ( ( ί) 


ΠΊ 


ς1ε5 

αη 


(ΔΙ|) 


ΙΠ 


ϋβδ 

ΓΠ 


< ι ί) 


Π1 


Α 


= μάζα της προσροφημένης υπό δοκιμή ουσίας τη χρονική στιγμή ή, (μ^) 

= μάζα της προσροφουμένης υπό δοκιμή ουσίας κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος Δ1„ (μ@): 

= μάζα της υπό δοκιμή ουσίας που ανευρίσκεται αναλυτικώς τη χρονική στιγμή I, σε όγκο διαλύματος 
\ζ! ,που λαμβάνεται για ανάλυση, (μ^); 

= μάζα της υπό δοκιμή ουσίας που περισσεύει από την ισορροπία προσρόφησης λόγω ατελούς κατ' 
όγκο αντικατάστασης, (μ§): 
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Π1 


Α 

Δ I) 


α ϋ : 
Λ η 


( « η 1 


- V 


(17) 


πι^ίοιι) = μάζα της υπό δοκιμή ουσίας στο διάλυμα σε κατάσταση ισορροπίας προσρόφησης (μ&) 

ν κ = όγκος του υπερκειμένου υγρού που απομακρύνεται από το σωλήνα μετά την αποκατάσταση 

ισορροπίας προσρόφησης και αντικαθίσταται από τον ίδιο όγκο διαλύματος 0.01 Μ ΟίΟΙι, (ςιη 3 ) 

ν“ = όγκος του διαλύματος που λαμβάνεται από το σωλήνα (ί) για τη μέτρησης της υπό δοκιμή 

ουσίας στο πείραμα της κινητικής εκρόφησης, (αη ! ). 

Οι τιμές εκρόφησης 0 ( . ή (ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτης) παρίστανται γραφικώς συναρτήσει του 

χρόνου και προσδιορίζεται ο χρόνος μετά τον οποίο αποκαθίσταται ισορροπία εκρόφησης. 


β> Εν σειρά μέθοδος 


Στις εξισώσεις που ακολουθούν λαμβάνεται υπόψη ότι η διαδικασία προσρόφησης, που προηγήθηκε. 
πραγματοποιήθηκε με μέτρηση της υπό δοκιμή ουσίας σε μικρές ποσότητες (ν^) της υδατικής φάσης (εν σειρά 
μέθοδος στην ενότητα “Εκτέλεση της δοκιμής" 1.9.). Υποτίθεται ότι: α) ο όγκος του υπερκείμενου υγρού που 
απομακρύνθηκε από το σωλήνα μετά το πείραμα κινητικής εκρόφησης αντικαταστάθηκε από τον ίδιο όγκο 
διαλύματος 0.01 Μ ΟαΟζ (V*) και β) ο συνολικός όγκος της υδατικής φάσης σε επαφή με το έδαφος (ντ) κατά τη 
διάρκεια του πειράματος κινητικής εκρόφησης παραμένει σταθερός και δίνεται από την εξίσωση: 

ν Τ =ν 0 -.Σν£(ι) (18) 


Τη γοονική στινιιη I ,: 


Σε μικρή ποσότητα (ν^) μετριέται η μάζα της υπό δοκιμή ουσίας και η προσροφημένη μάςα 
υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση: 


πΐαϋ 5 (ΐ|) = ™ηΓ(ΐί)·! 


< 

Η 

5 

> 

(ν Τ -(ί - 1 )- ν Ρ) 


ν τ 


(19) 


Κατά την ισορροπία εκρόφησης η = και συνεπώς γπ^ΙΙ;) - αι^Ιεη) · 


Η ποσοστιαία εκρόφηση ϋ ( . υπολογίζεται με την ακόλουθη εξίσωση: 
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Ιι: χρονικό διάστημα (ΔΙή: 

• Κατά τη διάρκεια κάθε χρονικού διαστήματος η ποσότητα της εκροφουμένης ουσίας υπολογίζεται 
ως εξής: 


για το πρώτο χρονικο οιαστημα Δΐι - Ιι-1 ( , 


) = > “^3X1 31κ1 πι^ β5 (1ι) = η^ 4 ^)-γπ^ 5 (Δ[,) (21) 

Ι ν 3 ) 


— για το δεύτερο χρονικό διάστημα Δη = η-η 


πΐας 5 (Δΐ 2 ) = ι>ΐηι 5 ((2)· 


-πι^ 5 (Δΐ|)· 


ί( ν Τ - γ Ρ) 


Δ 


( ν τ _ν ?)] 


ΠΙ^ΙΙ, ) = πΐ^ 5 (εη) -[^ιτι^ 5 (ΔΙ| ) + ιπ^ 5 (Δ1 2 )] 
για το νιοστό χρονικό διάστημα Δ(„ = 1„ 1„.| 


( 22 ) 



- 


η.. ( > 




Π1 ας ^ Δι η^ ~ 

"οι ( ι η>' 

ν Τ 

Λ 

I 

ε 

1 

£ 


η-1 

- Σ 

ί=1,η*1 

[ (γ τ -(η-ι) ν 3 ) 

ϋ 

λ ν α ) 


1 ν τ 

) 

V ν Τ 


065 

■ Π1 3£1 (Λή) 


και ιιι^ 5 (ΐ η ) = πι^ 5 (ίί|)- Σ αι^ίΔΙ;) 

Μ,π*1 ^ 


η^ 65 ί 


(23) 


Τελικά, η ποσοστιαία εκρόφηση σε κάθε χρονικό διάστημα, , υπολογίζεται με την ακόλουθη 
εξίσωση: 


°ΛΙ = ——η——2'100 (%) 

^ Λη) 1 ’ 


(24) 


ενώ η ποσοστιαία εκρόφηση 0 ( . τη χρονική στιγμή I, δίνεται από την εξίσωση: 


Οι. = 


ΔΙ: 

Σ ιηα§ 5 0) 
>ΔΙ, 


η 3(Ι$ 


(« 1 > 


100 


11 ας 5 ! 1 !) 


„αδ$ 


(εη) 


100 (%) 


(25) 


όπου οι ανωτέρω χρησιμοποιούμενες παράμετροι ορίζονται ως: 

ιη,'ήΔη), ιη,'ήΔη).ιη;“(Δΐ„) = μάζα της ουσίας που παραμένει προσροφημένη στο έδαφος μετά 

τα χρονικά διαστήματα Δη, Δη,..., Δ1„ αντιστοίχως (μ§); 

ω^ 5 (Δΐ|), ω^ 5 (Δΐ 2 ).ω^ 5 (Δΐ η ) = μάζα της εκροφουμένης υπό δοκιμή ουσίας κατά τη διάρκεια 

των χρονικών διαστημάτων Δη, Δη,..., Δ1„ αντιστοίχως (μ§): 
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ιηίΓύιΙ· ιιι^ιΐ;).. .ιιι^“(ι„) = μάζα της ουσίας που ανευρίσκεται σε ποσότητα (νΡ) κατά τις χρονικές 

στιγμές ι,.ΐ;.αντιστοίχως (μ§): 

ν Γ = συνολικός όγκος της σε επαφή με το έδαφος υδατικής φάσης κατά τη 

διάρκεια του πειράματος κινητικής εκρόφησης που εκτελείται με την εν 
σειρά μέθοδο (οπτή; 

ιυ^ = μάζα της υπό δοκιμή ουσίας που περισσεύει από την ισορροπία 

προσρόφησης λόγω ατελούς κατ' όγκο αντικατάστασης, (μ§); 


ΐ'αη - 


ν 0 -.!<<■> -ν κ 

ι=1 


ν 0 - Ιν£(ί) 

ι=Ι 


ηΐαη 5 (ίμ) 


(26) 


ν Β = όγκος του υπερκειμένου υγρού που απομακρύνεται από το σωλήνα μετά 

την αποκατάσταση ισορροπίας προσρόφησης και αντικαθίσταται από τον 
ίδιο όγκο 0.01 Μ 0α01 2 . (ςιτι 5 ); 

νΡ = όγκος της ποσότητας που δειγματίζεται για αναλυτικούς σκοπούς από το 

σωλήνα (ί), κατά τη διάρκεια του πειράματος κινητικής εκρόφησης που 
εκτελείται με την εν σειρά μέθοδο, (ογπ 3 ); 

νΡ £ 0.02 ■ ν Τ (27) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ-ΕΚΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΗ: ΦΥΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 


0(_· 


Ζυγισθέν έδαφος 

§ 


Εδαφος: ξηρά μάζα 

% 


Ογκος διαλύματος €α(Π 2 

επν* 


Ονομαστική συγκέντρωση τελικού 
διαλύματος 

ΡΒ επί 0 


Συγκέντρωση τελικού διαλύματος βάσει 

μ® οιυ' 3 


αναλύσεως 




Αρχή της χρησιμοποιηθείσας αναλυτικής μεθόδου: 


Υκό δοκιμή ουσία: 

Υπό δοκιμή έδαφος: 

Ξηρά μάζα του εδάφους (105 °(λ 12 δ):. 

Θερμοκρασία:. 

Καταλληλότητα της αναλυτικής μεθόδου 


Διακρίβωση της αναλυτικής μεθόδου: 





















ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


10077 


Υπύ δοκιμή ουσία: 
Υπό δοκιμή έδαφος: 


εδάφους 


Θερμοκρασία:.. 

ς· 


Ακολουθούμενη αναλυτική μεθοδολογία: . Εμμεση □ Παράλληλη □ Ει ' σειρά □ 

.Αμεση □ 


Δοκιμή προσρόφησης: Δείγματα δοκιμής 
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Υπό δοκιμή ουσία: 


Υπό δοκιμή έδαφος: 

Ξηρά μάζα εδάφους (105 °€. 12 Η): 
Θερμοκρασία:. 


Δοκιμή προσρόφησης: τυφλά και μάρτυρας 





Τυφλό 

Τυφλό 

Μάρτυρας 

Σωλήνας αριθ. 









Ζυγισθέν έδαφος 

- 

§ 





0 

0 

Όγκος ύδατος στο ζυγισθέν 
έδαφος (υπολογιςθείς) 


3 

0ΓΤ1 





- 

■ 

Όγκος προστεΟέντος 
διαλύματος 0,01 Μ ΟαΟΙι 


3 

ΰΓΠ 







Όγκος του προστεΟέντος 
αρχικού διαλύματος της υπό 
δοκιμή ουσίας 


ςπι 3 

0 

0 





Συνολικός όγκος υδατικής 
φάσεως (υπολογισθείς) 


επί 3 





- 

- 

Αρχική συγκέντρωση της υπό 
δοκιμή ουσίας στην υδατική 
φάση 


μ§ υαι' 3 







| Έπειτα από ανάδευσπ και φυγοκέντρπση | 

Συγκέντρωση στην υδατική 
φάση 


μ§ υπι' 3 








Παρατήρηση: Εφόσον χρειάζεται, προσθέστε στήλες 
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Υπό δοκιμή ουσία: 
Υπό δοκιμή έδαφος: 


Θερμοκρασία:. 

Ο 


Υπόλοιπο μάζας 
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Υπό δοκιμή ουσία: 

Υπό δοκιμή έδαφος: 

Ξηρά μάζα του εδάφους (105 = <Γ, 12 Η):.% 

Θερμοκρασία:.°Γ 


Ισόθερμοι προσρόφησης 



Σύμβολο 

Μονάδες 









| Σωλήνας αριθ. 









Ζυγισθέν έδαφος 

- 

8 









Έδαφος: ξηρά μάζα 

Ε 

£ 









Όγκος ύδατος στο 
ζυγισθέν έδαφος 
(υπολογισθείς) 

ν »· 5 

ΟΓΠ 3 

1 

■ 


■ 

■ 




Όγκος 0.01 Μ ΟαΘΕ για 
εξισορρόπηση του εδάφους 


ςπι 3 


■ 







Όγκος προστεθέντος 
αρχικού διαλύματος 


επί 3 









Συνολικός όγκος υδατικής 
φάσης σε επαφή "με το 
έδαφος (υπολογιςθείς) 

ν 0 

επί 3 











μ§ ειπ° 









Χρόνος αποκατάστασης 
ισορροπίας 

- 

Η 


■ 

■ 




■ 

■ 

1 Έπειτα από ςινάδευσπ και <ρυγοκέντρηση | 

Συγκ. ουςίας στην υδατική 
φάση,λαμβανομένου 
υπόψη και του τυφλού 

<:?(«!> 

μ§ απ' 1 



■ 

■ 

■ 




Θερμοκρασία 


°0 









Προσροφ. μάζα ανά μονάδα 
εδάφους 

οΓ“(β«ι) 

μ8 8'' 










Αναγωγή: 


τιμή Κ Ρ : 
τιμή 1/η: 

συντελεστής αναγωγής γ“: 











































ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


10081 


Υπό δοκιμή ουσία: 

Υπό δοκιμή έδαφος: 

Ξηρά μάζα εδάφους (105 =0. 12 Ιι):. 

Θερμοκρασία:. 

0 

Ακολουθηθείσα μεθοδολογία ανάλυσης: 


' Εμμεση 


□ Παράλληλη □ 


Εν σειρά 



Δοκιμή εκρόφησης 



Σύμβολο 

Μονάδες 

Χρονικό 

διάστημα 

Χρονικό 

διάστημα 

Χρονικό 

διάστημα 


Σωλήνας αριθ. προερχόμενος από το 

ττάδιο προσρτ 

«ρήσης 





_ 

Μάζα ουσίας προσροφ. στο έδαφος 
σε κατάσταση ισορροπίας 
προσρόφησης 

πιΙ^ίβς) 

μ§ 





Απομακρυνθείς όγκος υόατ. φάσης, 
αντικατασταθείς από 0.01 Μ ΟαΟι 

ν κ 

επί 3 





Συνολικός όγκος υδατικής 
φάσης 

Σε επαφή με το έδαφος 

ΡΜ 

8Μ 

Η 

οπν 

επί 3 





Μάζα ουσίας που περισσεύει από 
την ισορροπία προσρόφησης λόγω 
ατελούς κατ όγκο 
αντικατάστασης 

ΓΠ Α 

01 αη 






1 Κινητική εκρόφησης | 

Μετρηθείσα μάζα εκροφημένης 
από το έδαφος ουσίας τη χρονική 
στιγμή 1, 

πΐπ? 5 (ΐί) 

μ§ 





Όγκος του διαλύματος που 
λαμβάνεται από το σωλήνα 
(ί) για 

τη μέτρηση της υπό 
δοκιμή ουσίας 

ΡΜ 


οιη 3 





5Μ 

νΡ 

αη 3 





Μάζα ουσίας εκροφημένη από το 
έδαφος τη χρονική στιγμή 1, 
(υπολογισθείσα) 

«ηί^ΐφ 

μ§ 





Μάζα ουσίας εκροφουμένη από το 
έδαφος κατά τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήματος ΔΙ, 
(υπολογισθείσα) 


με 





Ποσοστιαία εκρόφηση 

Εκρόφηση τη χρονική στιγμή η 

°*1 

% 





Εκρόφηση κατά το χρονικό 
διάστημα ΛΙι 

°*>ί 

% 





Φαινομενικός συντελεστής 
εκρόφησης 

Κ·ς1β5 







ΡΜ: Παράλληλη μέθοδος 

5Μ: Εν σειρά μέθοδος 
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Γ.Ι'λ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ— ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ (λ",*·) ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΑ Σ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΛΛΣΙΙΗΣ ΤΩΝ \ ΙΙΟΝΟΜΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΥΨΗΛΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΙΙΡΙΧ) 


I ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η παρούσα μέθύόος αποτελεί αναπαραγωγή της ΟΕΟΩ ΤΟ 121 (2000). 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ροφητική συμπεριφορά των ουσιών στο έδαφος ή στις λάσπες των υπονόμων μπορεί να περιγράφει 
μέσω παραμέτρων που προσδιορίζονται πειραματικά με τη μέθοδο δοκιμής 018. Μια σημαντική 
παράμετρος είναι ο συντελεστής προσροφήσεως που ορίζεται ως ο λόγος της συγκεντρώσεως της 
ουσίας στο έόαφυς/λάσπη προς τη συγκέντρωση της ουσίας στην υδατική φάση σε κατάσταση 
ισορροπίας προσροφήσεως. Ο τυποποιημένος σε σχέση με την περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα 
του εδάφους συντελεστής προσροφήσεως Κος είναι ένας χρήσιμος δείκτης της συνδετικής ικανότητας 
μιας χημικής ουσίας με την οργανική ύλη του εδάφους και τη λάσπη των υπονόμων που επιτρέπει να 
γίνονται συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων χημικών ουσιών. Η παράμετρος αυτή μπορεί να υπολογιστεί 
μέσω συσχετισμού με την υδατοδιαλυτότητα και το συντελεστή κατανομής η-υκτανόλης/νερό 
(1)(2)(3)(4)<5)<6)(7). 

Στην πειραματική μέθοδο που περιγράφεται στην παρούσα δοκιμή χρησιμοποιείται ΗΡΕΟ για τον 
υπολογισμό του συντελεστή προσρόφησης Κος στο έδαφος και στη λάσπη των υπονόμων (8). Τα 
αποτελέσματα είναι μεγαλύτερης αξιοπιστίας από εκείνα που λαμβάνονται με υπολογισμούς <3$ΑΚ. 
(9). Ως εκτιμητική μέθοδος, δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τα πειράματα ισορροπίας παρτίδας 
που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο δοκιμής 018. Εντούτοις, η υπολογιζόμενη Κ 0Ι μπορεί να 
αποδειχθεί χρήσιμη για την επιλογή κατάλληλων παραμέτρων δοκιμής για μελέτες 
προσρόφησης/εκρύφησης σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής 0.18 με υπολογισμό του ΙΟ (συντελεστής 
κατανομής) ή Κι (συντελεστής προσρόφησης ΡτευηϋΐίοΗ) σύμφωνα με την εξίσωση 3 (βλ. σημείο 1.2). 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Κζι : Ως συντελεστής κατανομής ορίζεται ο λόγος των συγκεντρώσεων ισορροπίας Ο διαλελυμένης 
υπό δοκιμή ουσίας σε διφασικό σύστημα που αποτελείται από ένα ρυφητικό μέσο (έδαφος ή λάσπη 
υπονόμων) και μια υδατική φάση. Είναι αδιάστατο μέγεθος όταν οι συγκεντρώσεις και στις δύο 
φάσεις εκφράζονται ως βάρος/βάρος. Στην περίπτωση που η συγκέντρωση στην υδατική φάση δίνεται 
ως βάρος/όγκο, τότε οι μονάδες είναι ηαI■ §- 1 . Ο ΙΟ μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ιδιότητες του 
ροφητικού μέσου, ενώ μπορεί να εξαρτάται και από τη συγκέντρωση. 


Κυ = - 


" 5ΐΐκ1(ξΟ 


(I) 


όπου: 


Οϊοιι = συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στο έδαφος σε κατάσταση ισορροπίας 
(μ§ · Β' 1 ) 

Οίΐαα 8 ι· = συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στη λάσπη σε κατάσταση ισορροπίας 

(μκ' §■') 

Ο, = συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στην υδατική φάση σε κατάσταση 
ισορροπίας (μ§ ■ , μ§ · ιηΓ'). 
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Κγ : Ως συντελεστής προσρόφησης ΡτευηάΙϊνΙι ορίζεται η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στο 
έδαφος ή στη λάσπη υπονόμων (χ/γπ) όταν η συγκέντρωση σε κατάσταση ισορροπίας <Γ.κ| στην 
υδατική φάση είναι ίση με ένα. Οι μονάδες είναι μ£.§-' ροφητικού μέσου. Η τιμή μπορεί να ποικίλε» 
ανάλογα με τις ιδιότητες του ροφητικού μέσου. 


χ ι 

1ο§ — = Ιύ£ Κι + — · (2) 

ιυ π 


όπου: 


χ/ιη = ποσότητα της υπό δοκιμή ουσίας χ (μ§) προσφροφημένη σε ποσότητα 
ροφητικού ιώ {§) σε κατάσταση ισορροπίας 
Ι/η = κλίση της ισόθερμου προσρόφησης ΡΓευιιάΙίιΊι 

= συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας στην υδατική φάση σε κατάσταση 
ισορροπίας (μ§ · γπΙ· ') 


χ 

1ε Ο, = ί, Ιοΰ Κγ = Ιο§ — 

ΙΤ1 


Κ ον : Συντελεστής κατανομής (Κα) ή συντελεστής κατανομής ΡπϊιιγκΙΙκΊί (Κι) τυποποιημένος ως προς 
την περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα (Γ«) ενός ροφητικού. Στην περίπτωση, ιδιαίτερα, μη 
ιοντισμένων χημικών ουσιών, αποτελεί κατά προσέγγιση δείκτη του βαθμού προσρόφησης μεταξύ 
μιας ουσίας και του ροφητικού και παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συγκρίσεων μεταξύ 
διαφόρων χημικών ουσιών. Ανάλογα με τις διαστάσεις των Κ<ι και Κγ, ο Κ« μπορεί να είναι 
αδιάστατος ή να έχει τις μονάδες αιΐ · §*' ή μ§ · §- ! οργανικής ύλης. 

Κοο = Κδ / ίόο (αδιάστατο ή πίΙ · §■’) ή ΚΓ / Γοο (μ§ · £*') (3) 

Η σχέση μεταξύ Κ^ και Κ.£ΐ δεν είναι πάντοτε γραμμική και έτσι, οι τιμές του Κοο, μπορεί να 
ποικίλουν από έδαφος σε έδαφος, η μεταβλητότητά τους όμως είναι μειωμένη σε μεγάλο βαθμό σε 
σύγκριση με τις τιμές των Κλ ή Κγ. 

Ο συντελεστής προσροφήσεως (Κοο) εξάγεται από τον παράγοντα ικανότητας (λ3 χρησιμοποιώντας 
καμπύλη διακρίβωσης του 1ο§ λ Γ συναρτήσει του Κοο των επιλεγμένων ενώσεων αναφοράς. 


Ιο 


(4) 


όπου: 

Ικ : χρόνος κατακράτησης οπό δοκιμή ουσίας και ουσίας αναφοράς ΗΡΙ.Γ (λεπτά) 
υ>: νεκρός χρόνος ΗΡΙΧ (λεπτά) (βλ. σημείο 1.8.2). 

Ρο\, Ως συντελεστής κατανομής οκτανύλης-νερυύ ορίζεται ο λόγος των συγκεντρώσεων της 
όιαλελυμένης ουσίας σε η-οκτανύλη και νερό. Είναι αδιάστατο μέγεθος. 

(2ϋιι [:ΙΠ οΙ 

Ρυνν = - 

Οικι 


( = Κο'.ν ) 


(5) 
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1.3 ΟΥΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 


Πριν να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος, θα πρέπει να είναι γνωστά ο συντακτικός τύπος, η καθαρότητα 
και η σταθερά διαστάσεως (εάν υπάρχει). Χρήσιμο, επίσης, είναι να υπάρχουν στοιχεία για τη 
διαλυτότητα στο νερό και σε οργανικούς διαλύτες,, για το συντελεστή κατανομής οκτανόλης-νερού 
και για τα χαρακτηριστικά υδρόλυσης. 

Για να συσχετιστούν τα μετρούμενα δεδομένα κατακράτησης ΗΡΕΟ μιας υπό δοκιμή ουσίας με το 
συντελεστή προσροφήσεως Κ 0Ε , πρέπει να χαραχθεί καμπύλη διακρίβωσης του 1ο§ Κ„γ συναρτήσει 
του Ιομ λ. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται έξι, κατ' ελάχιστο, σημεία αναφοράς, τουλάχιστον ένα 
πάνω και ένα κάτω από την αναμενόμενη τιμή της υπό δοκιμή ουσίας. Η ορθότητα (ικχυπιυΛ) της 
μεθόδου βελτιώνεται σημαντικά αν χρησιμοποιηθούν ουσίες αναφοράς με σύνταξη σχετική με εκείνη 
της υπό δοκιμή ουσίας. Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια δεδομένα, επαφίεται στον χρήστη να 
επιλέξει τις κατάλληλες ουσίες διακρίβωσητ. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επιλέγεται ένα 
γενικότερο σύνολο συντακτικώς ετερογενών ουσιών. Ουσίες και τιμές Κο, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αναγράφονται στο παράρτημα, στον πίνακα 1 για τη λάσπη υπονόμων και στον 
πίνακα 3 για το έδαφος. Τυχόν επιλογή άλλων ουσιών διακρίβωσης θα πρέπει να αιτιολογείται. 

1.4 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Η ΗΡΕΟ εκτελείται σε αναλυτικές στήλες πληρωμένες με διαθέσιμη στο εμπόριο κυανοπροιτυλική 
στερεά φάση, η οποία περιέχει λιπόφιλα και πολικά τμήματα. Χρησιμοποιείται μετρίως πολική 
στατική φάση με βάση πυρίτια: 


- Ο — 8ϊ ! 

I 

-ΟΗι-ΟΗζ-ΟΗ: ! - ΟΝ 

I 

πυρίτια ] 

1 

μη πολικό τμήμα \ πολικό τμήμα 

I 

1 

διαχωρισμού [ 


Η αρχή της μεθόδου είναι παρόμοια με εκείνη της μεθόδου δοκιμής Α.Β (Συντελεστής κατανομής, 
μέθοδος ΗΡΕΟ). Η ουσία, καθώς διέρχεται διαμέσου της στήλης μαζί με την κινητή φάση, αλληλεπιδρά 
με τη στατική φάση. Λόγω της κατανομής μεταξύ κινητής και στατικής φάσης, η υπό δοκιμή ουσία 
καθυστερεί. Η διττή σύσταση της στατικής φάσης με πολικές και μη πολικές περιοχές επιτρέπει την 
αλληλεπίδραση πολικών και μη πολικών ομάδων ενός μορίου με παρόμοιο τρόπο όπως στην περίπτωση 
οργανικής ύλης ευρισκόμενης στο έδαφος ή σε λάσπη υπονόμων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα 
προσδιορισμού της σχέσης μεταξύ χρόνου κατακράτησης στη στήλη και συντελεστή προσρόφησης 
στην οργανική ύλη. 


Το ρΗ έχει σημαντική επίδραση στη ροφητική συμπεριφορά, ιδιαίτερα στην περίπτωση πολικών 
ουσιών. Στα γεωργικά εδάφη ή στις δεξαμενές εργοστασίων επεξεργασίας λυμάτων, το ρΗ κυμαίνεται, 
κανονικά, μεταξύ ρΗ 5,5 και 7,5. Για τις ιοντίσιμες ουσίες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται δύο 
δοκιμές, σε ιοντισμένη και σε μη ιοντισμένη μορφή, σε κατάλληλα ρυθμιστικά διαλύματα, στις 
περιπτώσεις όμως μόνο όπου το 10 % τουλάχιστον της υπό δοκιμή ενώσεως διίσταται σε περιοχή ρΗ 5,5 
έως 7.5. 


Δεδομένου ότι, για την εκτίμηση, χρησιμοποιείται μόνον η σχέση μεταξύ της κατακράτησης στη στήλη 
ΗΡΕΟ και του συντελεστή προσρόφησης, δεν απαιτείται κάποια ποσοτική αναλυτική μέθοδος και αυτό 
που χρειάζεται μόνον είναι ο προσδιορισμός του χρόνου κατακράτησης. Εάν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο 
κατάλληλο σύνολο ουσιών αναφοράς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυπικές πειραματικές συνθήκες, 
η μέθοδος παρέχει ένα ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο εκτίμησης του συντελεστή προσρόφησης Κ.,κ. 
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1.5 ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚ.ΙΜΗΣ 


Η μέθοδος ΗΡ1Χ μπορεί να εφαρμοστεί σε χημικές ουσίες (επισημοσμένες ή μη) για τις οποίες υπάρχει 
διαθέσιμο κάποιο κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης (π.χ. φασματοφωτόμετρο, ανιχνευτής ραδιενέργειας) 
και οι οποίες είναι επαρκώς σταθερές κατά τη διάρκεια του πειράματος. Ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να 
υποδειχθεί για ουσίες που είναι δύσκολο να μελετηθούν σε άλλα πειραματικά συστήματα (δηλ. πτητικές 
ουσίες, ουσίες οι οποίες δεν είναι διαλυτές στο νερό σε επίπεδα συγκέντρωσης που να μπορούν να 
μετρηθούν αναλυτικά, ουσίες υψηλής συγγένειας με την επιφάνεια συστημάτων επώασης). Η μέθοδος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μίγματα που παρέχουν μη διακριτές ζώνες εκλούσεως. Στην περίπτωση 
αυτή, θα πρέπει να δηλώνονται τα άνω και κάτω όρια των τιμών Ιο§ Κ ΟΙ των ενώσεων του υπό δοκιμή 
μίγματος. 

Η ύπαρξη προσμείξεων μπορεί, μερικές φορές, να προκαλέσει προβλήματα στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων ΗΡΙΧ, δεν έχει όμως ιδιαίτερη σημασία εφόσον η υπό δοκιμή ουσία μπορεί σαφώς να 
ταυτοποιηθεί αναλυτικά και να διαχωριστεί από τις προσμείξεις. 

Η μέθοδος είναι έγκυρη για τις ουσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα I του παραρτήματος, ενώ 
εφαρμόζεται επίσης και σε διάφορες άλλες χημικές ουσίες που ανήκουν στις ακόλουθες χημικές τάξεις: 

- αρωματικές αμίνες (π.χ. τριφλουραλίνη, 4-χλωροανιλίνη, 3,5-δινιτροανιλίνη. 4-μεθυλανιλίνη, 
Ν-μεθυλανιλίνη, Ι-ναφθυλαμίνη); 

- εσπέρες αρωματικών καρβοξυλικών οξέων (π.χ. μεθυλεστέρας βενζυϊκού οξέος, 

αιθυλεστέρας 3,5-όινιτρυβενζοϊκού οξέος); 

- αρωματικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. τολουύλιο, ξυλύλιο, αιθυλοβενζόλιο, νιτροβενζόλιο); 

- εσπέρες αρυλοξυφαινοξυπροπιονικών οξέων (π.χ. άίυΙοΓορ-πιειΙινΙ, Γεηοχαρτορ-ι;ι1ιγ1, 

ΓεηοχίΐρΐΌρ-Ρ-υΙΙιχΙ); 

- μυκητοκτύνα βενζιμιδαζολίου και ιμιδαζολίου (π.χ. υαΓδεηδαζίιτι, ΓυδεπάαζοΙί. Ιπαζοχίάε); 

- αμίδια καρβοξυλικών οξέων (π.χ. 2-χλωροβενζαμίδιο, Ν,Ν-διμεθυλοβενζαμίδιο, 
3,5-όινιτρυβενζαμίδιο, Ν-μεθυλοβενζαμίδιο, 2-νιτροβενζαμίδιο, 3-νιτροβενζαμίδιο); 

- χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες (π.χ. εηϋοδίιΙΙιιη, ΟΟΤ, εξαχλωροβενζόλιο, ηυίηΐοζϊΐιε, 
1,2,3-τριχλωροβενζόλιο); 

- οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα (π.χ. αζϊηρΙιο5-ιτιι;11ιγΙ, (ϋκιιΙΓοΙοη, Γυηαπιίρ1ιυ5. ίεοίδηρίιοχ, ρνταζυρΙιο$, 
ϊυΙρΓοΙοϋ, (πιιζορίιοί); 

φαινόλες (π.χ. φαινόλη, 2-νιτροφαινόλη, 4-νιτροφαινόλη, πενταχλωροφαινόλη, 
2,4,6-τριχλωροφαινόλη, Ι-ναφθόλη); 

- παράγωγα φαινυλουρίας (π.χ. ίϊορίΌΐυΐΌΠ, ΓηοποΙίιιαίΌΠ, ρεπεγχιίΓοη); 

- χρωστικές πιγμέντων (π.χ. Αείϋ ΥεΙΙοιν 219, Βίΐείε ΒΙιιο 41, ΟϊτεεΙ Καί 81); 

- πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. ακεναφθένιο, ναφθαλίνιο); 

- ζιζανιοκτόνα 1,3,5-τριαζίνης (π.χ. ρΐΌΓηΜιγη, ρΓοραζίηκ, ϊίηηιζίιιο, ιοΓδυΙτνιι); 

- παράγωγα τριαζολίου (π.χ. ΙυδιιυοηαζοΙε, ΙπικΙίιηοΓοιι, ιπκίιηκηυΐ, Ιπαρκηΐίικηοΐ). 


Η μέθοδος δεν εφαρμόζεται σε ουσίες που αντιδρούν είτε με το εκλουστικύ μέσο, είτε με τη στατική 
φάση. Δεν εφαρμόζεται επίσης σε ουσίες που αλληλεπιόρούν με ειδικό τρόπο με ανόργανα συστατικά 
(π.χ. σχηματισμός συμπλύκων με ορυκτές αργίλους). Η μέθοδος μπορεί να μην είναι κατάλληλη για 
επιφανειοδραστικές ουσίες, ανόργανες ενώσεις και μετρίως ή ισχυρά οργανικά οξέα και βάσεις. 
Μπορούν να προσδιοριστούν τιμές 1ο§ Κ™ στην περιοχή από 1,5 έως 5,0. Οι ιοντίσιμες ουσίες πρέπει να 
μετριόνται με τη χρησιμοποίηση ρυθμισμένης κινητής φάσης, πρέπει όμως να δίνεται προσοχή για την 
αποφυγή καθίζησης ρυθμιστικών συστατικών ή της υπό δοκιμή ουσίας. 
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1.6 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

1-6.1 Ορθότητα 

Κανονικά, ο συντελεστής προσρόφησης μιας υπό δοκιμή ουσίας μπορεί να εκτιμηθεί με προσέγγιση 
+.'- 0.5 λογαριθμικής μονάδας της τιμής που προσδιορίζεται με τη μέθοδο ισορροπίας παρτίδας 
(βλ. πίνακα I στο παράρτημα). Υψηλότερη ορθότητα μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον οι 
χρησιμοποιούμενες ουσίες αναφοράς έχουν συντακτική δομή σχετική με εκείνη της υπό δοκιμή ουσία;. 

1.6.2 Επαναληψιμότητα 

Οι προσδιορισμοί θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον εις διπλούν. Οι τιμές 1οι> Κ Λ · που προέρχονται από 
μεμονωμένες μετρήσεις θα πρέπει να κυμαίνονται στα πλαίσια 0.25 λογαριθμικής μονάδας. 

I 6.3 Λναπαραγωγιμότητα 

Η εμπειρία που έχουν αποκομιστεί μέχρι τώρα από την εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί στοιχείο 
υποστηρικτικό της εγκυρότητάς της. Διερεύνηση της μεθόδου ΗΡΙΧ, χρησιμοποιώντας 48 ουσίες (κατά 
το πλείστον γεωργικά φάρμακα) για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα για το Κ 0 ι σε 
εδάφη, έδωσε συντελεστή συσχετισμού Κ. = 0.95 (10) (II). 

Πραγματοποιήθηκε διεργαστηριακή συγκριτική δοκιμή με 11 συμμετέχοντα εργαστήρια για τη 
βελτίωση και επικύρωση της μεθόδου (12). Τα αποτελέσματα δίνονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος. 

1.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ 

1.7.1 Προκαταρκτική εκτίμηση του συντελεστή προσρόφησης 

Ο συντελεστής κατανομής οκτανόλης-νερού Ρ,„ ν (= Κ ΰ\ν ) και, σε έναν ορισμένο βαθμό, η 
υδατυδιαλυτότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες του βαθμού προσρόφησης, ιδιαίτερα για μη 
ιοντίσιμες ουσίες και, έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προκαταρκτική εύρεση εύρους, χουν 
δημοσιευτεί ποικίλοι χρήσιμοι συσχετισμοί για διάφορες ομάδες χημικών ουσιών (I )(2)(3)(4)(5)(6)(7). 

1.7.2 Εςυπλ.ισμός 


Απαιτείται υγρός χρωματογράφος, εφοδιασμένος με απαλμική αντλία και κατάλληλη διάταξη 
ανίχνευσης. Συνιστάται η χρήση βαλβίδας εγχύσεως με βρόχο εγχύσεως. Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
διαθέσιμες στο εμπόριο κυανοπροπυλικές ρητίνες ενωμένες χημικώς σε βάση πυριτίας (π.χ. ΗνρυτείΙ και 
Ζοτόιιχ ΟΝ). Μεταξύ του συστήματος εγχύσεως και της αναλυτικής στήλης μπορεί να τοποθετηθεί 
στήλη προφύλαξης. Οι στήλες από διάφορους προμηθευτές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από 
πλευράς ικανότητας διαχωρισμού. Κατά κανόνα, θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι παράγοντες 
ικανότητας λ 1 : Ιο§ λ’> 0.0 για Ιο§ Κ« = 3.0 και 1υ§ Κ > - 0.4 για Ιο§ Κ™ = 2,0 όταν, ως κινητή φάση, 
χρησιμοποιείται μεθανόλη/νερό 55/45%. 
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1.7.3 Κινητές φάσεις 

Έχουν δοκιμαστεί διάφορες κινητέ: φάσεις και από αυτές συνιστώνται οι ακο/.ουθες δύο: 

- μεΟανόλη/νερό (55/45 % ν/ν) 

μεθανύλη/ρυθμιστικύ διάλυμα κιτρικών 0.01 Μ, ρΗ 6.0 (55/45".. ν/ν) 

Για την παρασκευή του διαλύτη εκλΰύσεως χρησιμοποιούνται μεθανόλη καθαρότητας Ι1Ρ1Χ και 
απεσταγμένο νερό ή ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών. Το μίγμα απαεριώνεται πριν από τη χρήση. Θα 
πρέπει να γίνεται χρήση ισοκρατικής εκλούσεω;. Εάν τα μίγματα μεθανόλης/νερυύ δεν είναι 
κατάλληλα, μπορούν να δοκιμαστούν και μίγματα άλλου οργανικού διαλυτη/νερού, π.χ. μίγματα 
αιθανύλης/νερού ή ακετονιτριλίου/νερού. Για τις ιοντίσιμες ενώσεις, συνιστάται η χρησιμοποίηση 
ρυθμιστικού διαλύματος για τη σταθεροποίηση του ρΗ. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
αποφυγή καθίζησης αλάτων και φθοράς της στήλης, πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί με ορισμένα 
μίγματα οργανικής φάσης/ρυΟμιστικού. 

Πρόσθετα, όπως αντιδραστήρια ιοντικού ζεύγους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επειδή μπορεί να 
επηρεάσουν τις ροφητικές ιδιότητες της στατικής φάσης. Οι αλλαγές αυτές της στατικής φάσης μπορεί 
να είναι μη αναστρέψιμες. Για το λόγο αυτό, πειράματα στα οποία χρησιμοποιούνται πρόσθετα, είναι 
υποχρεωτικό να γίνονται σε ξεχωριστές στήλες. 

1.7.4 Διαλυόμενα σώματα 

Οι ουσίες δοκιμής και αναφοράς θα πρέπει να διαλύονται στην κινητή φάση. 

1.8 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

1.8.1 Συνθήκες δοκιμής 

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των μετρήσεων θα πρέπει να καταγράφεται. Συνιστάται ζωηρά η 
χρησιμοποίηση διαμερίσματος στήλης ελεγχόμενης θερμοκρασίας για τη διασφάλιση σταθερών 
συνθηκών κατά τη διάρκεια των εργασιών διακρίβωσης και εκτίμησης και μέτρησης της υπό δοκιμή 
ουσίας. 

1 .8.2 Προσδιορισμός του νεκρού χρόνου 1 0 

Για τον προσδιορισμό του νεκρού χρόνου I», μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές μέθοδοι 
(βλ. επίσης σημείο 1.2). 

1.8.2.1 Προσδιορισμός του νεκρούχρόνου Ι,,μέσω ομόλογης σειράς 

Η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί ότι παρέχει αξιόπιστες και τυποποιημένες τιμές 1 0 . Για 
λεπτομέρειες, βλ. μέθοδο δοκιμής Α.8: Συντελεστής κατανομής (ιι-οκτανόλη/νερύ), μέθοδος ΗΡΓΟ 

1.8.2.2 Προσδιορισμός του νεκρού χρόνου η, με αδρανείς ουσίες που δεν κατακρατούνται αϊτό τη στήλη 

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην έγχυση διαλυμάτων φορμαμιόίου, ουρίας ή νιτρικού νατρίου. Οι 
μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον εις διπλούν. 
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1 .8.3 Προσδιορισμός των χρόνων κατακράτησης Ιβ 

Οι ουσίες αναφοράς θα πρέπει να επιλέγονται όπως περιγράφεται στο σημείο 1.3. Μπορούν να 
εγχύυνται ως μικτό πρότυπο για τον προσδιορισμό των χρόνων κατακράτησής τους, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι ο χρόνος κατακράτησης κάθε κάθε προτύπου αναφοράς δεν 
επηρεάζεται από την παρουσία των άλλων προτύπων αναφοράς. Η διακρίβωση θα πρέπει να εκτελείται 
σε τακτικά χρονικά διαστήματα δύο φορές, τουλάχιστον, ημερησίους, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν 
απροσδόκητες μεταβολές στην απόδοση της στήλης. Το καλύτερο είναι, οι εγχύσεις διακρίβωση; να 
πραγματοποιούνται πριν και μετά τις εγχύσεις της υπό δοκιμή ουσίας ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν 
έχουν υπάρξει μεταβολές στους χρόνους κατακράτησης. Οι υπό δοκιμή ουσίες εγχέονται ξεχωριστά σε 
όσο το δυνατό μικρότερες ποσότητες (για ιό αποφεύγεται υπερφόρτωση της στήλης) και 
προσδιορίζονται οι χρόνοι κατακράτησής τους. 

Για την αύξηση της αξιοπιστίας της μετρήσεως, θα πρέπει να γίνονται δύο. τουλάχιστον, 
προσδιορισμοί. Οι τιμές του Ιο§ Κ* που προέρχονται από μεμονωμένες μετρήσεις θα πρεπει να είναι 
στα όρια 0,25 λογαριθμικής μονάδας. 


1.8.4 Εκτίμηση 

Οι παράγοντες ικανότητας λ' υπολογίζονται από το νεκρό χρόνο 1 0 και τους χρόνους κατακράτησης !κ 
των επιλεγμένων ουσιών αναφοράς σύμφωνα με την εξίσωση 4 (βλ. σημείο 1.2). Στη συνέχεια, τα 
δεδομένα του Ιο§ λ'των ουσιών αναφοράς σημειώνονται επί χάρτου συναρτήσει των τιμών του Ιοϊ Κ.Λ¬ 
απά δοκιμές ισορροπίας παρτίδας που εμφαίνονται στους πίνακες 1 και 3 του παραρτήματος. 
Χρησιμοποιώντας τη γραφική αυτή συνάρτηση, η τιμή Ιο^ λ' μιας υπό δοκιμή ουσίας χρησιμοποιείται 
στη συνέχεια για τον προσδιορισμό της τιμής της 1ο§ Κο £ . Εάν τα λαμβανύμενα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι ο 1υ^ Κ οϊ της υπό δοκιμή ουσίας είναι εκτός της περιοχής όιακρίβωσης, η δοκιμή θα 
πρέπει να επαναλαμβάνεται χρησιμοποιώντας διαφορετικές, πιο κατάλληλες ουσίες αναφοράς. 


ΛΕΛΟΜΕΝΛ ΚΛ1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 


Στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: 


ταυτότητα των ουσιών δοκιμής και αναφοράς και καθαρότητά τους, καθώς και οι τιμές ρΚ.,, αν 
χρειάζεται, 

περιγραφή εξοπλισμού και συνθηκών εργασίας, π.χ. τύπος και διαστάσεις της αναλυτικής (και 
προφυλακτικής) στήλης, μέσα ανίχνευσης, κινητή φάση (λόγος συστατικών και ρΗ), περιοχή 
θερμοκρασιών κατά τις μετρήσεις, 

νεκρός χρόνος και μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της, 

ποσότητες ουσιών δοκιμής και αναφοράς που εισάγονται στη στήλη, 

χρόνοι κατακράτησης των ουσιών αναφοράς που χρησιμοποιούνται για διακρίβωση, 

λεπτομέρειες για τη διαμορφωμένη καμπύλη αναγωγής (Ιο£ Ιά συναρτήσει Ιο^ Κι*) και γράφημα 
της καμπύλης αναγωγής, 

στοιχεία μέσου χρόνου κατακράτησης και εκτιμώμενη τιμή Ιο§ Κο>· για την υπό δοκιμή ουσία, 
χρωματυγραφήματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


Π»νακ<κ 1 

Σύγκριση τιμών Κ 0€ για εδάφη και λάσπες υπονόμων 
και εκτιμώμενες τιμές με τη μέθοδο προσανατολισμού ΗΡΙΧ 


Ουσία 

ΟΑ8-Νο. 

1ο 8 Κ<* 
λασπών 
υπονόμιον- 

1ο§ Ιν« 
ΗΡΙΧ’ 


Ιθ£ Κ οε 

εδαφών 



Ατραίμνη 

1912-24-9 

1.66 

2.14 


1.81 



υηιίΓοη 

330-55-2 

2.43 

2.96 

0.53 

2.59 


■ 

ΡεηΙθίοη 

55-38-9 

3.75 



3.31 

ΚΚΞΒΙ 

■ 

Μοημτοη 

150-68-5 

1.46 


0.75 

ΒΒ3Η 

2.26 


Φαινανθρένιο 

,85-01-8 

4.35 

3.72 


ΜΜΜ 

3.52 

!Η!Β3ΜΙ 


93-99-2 

3.26 

3.03 


2.87 

2.94 


Βενεαμίδιο 



■ΕϋΗ 

ίβΕβίΗ 

1.26 

1.25 

ίΗΕΠ· 

4-Νιτροβενζαμίδιο 

619-80-7 

1.52 


■ϊ®; 1 ■ 

1.93 

1.66 

0.27 

Ακετανιλίδιο 

103-84-4 

1.52 

1.53 


1.26 

1.69 

0.08 

Ανιλίνη 

62-53-3 

1.74 

1.47 


2.07 

1.64 

0.43 

2,5-Διγλωροανιλίνη 

95-82-9 

2.45 

2.59 

■ΚΗ 

2.55 

2.58 



' \ν. ΚφπΙεΙ, ϋ. Ηεηηεελε, Μ. ΗεΐΎηιηηη (1997). Αρρίϊεηΐίοη οί Ιΐιε ΗΡΙΧ-δετεεπίπΕ πιείΐιοά Γογ Πιε 

εΐεΐεπτιιπαΐίοη οΓιΙιε ηθδΟΓρΙίοη εοείίΐείεηΐ οη 5ε\νη§ε 5ΐυ<3§εί>. Οΐιεπιοδρίιεί'ε, 35(1/2) , 121 - 128. 
ΐ \ν. Κ,φπίεΐ, ϋ. Ηεηηεελε, Ο. Ρε&ηΐίε (1997). ϋεΐεπτώΐίΐΐΐοη οΓ(Ιιε ϊιάδοι-ρΙίοη-εοεΓΠείεηίδ οΓοπ»ηίε 

δΐιβδίηηεεδ οη 5ε\νη§ε 5ΐικ1§ε5. Οιεπιοδρίιετε, 35 (1/2) . 107 - 119. 


Πίνακαν 2 


Αποτελέσματα διεργαστηριακής συγκριτικής δοκιμής (11 συμμετέχοντα εργαστήρια) 
που πραγματοποιήθηκε για τη βελτίωση και επικύρωση της μεθόδου ΗΡΙΧ’ 


Ουσία 

ΟΑ8-Νο. 


Κ κ 

Ιοε Κ„, | 

ΙΜέθοδος ΗΡΙ.ΓΙ 1 

Ατραίίνη 

1912-24-9 

1.81 

78 ± 16 

1.89 

Μοπογοπ 

150-68-5 

1.99 

100 ±8 

2.00 

Τπμρεηΐΐιειιοί 

77608-88-3 

2.37 

292 ± 58 

2.47 

ϋηιίΓοη 

330-55-2 

2.59 

465 ± 62 

2.67 

ΡεηΐΗίοη 

55-38-9 

3.31 

2062 + 648 

3.31 


\ν. Κφπίεΐ, Ο. ΚοΙΙΙιοίΓ, }. Μόΐΐετ (1995). ΗΡΙΧ-δεΓεεηίπμ ιτιείΚοθ Γογ Ιΐιε θεΙεΓηιίηαΙίοη οίΊΙιε ηεΙδΟΓρΠοη 
εοείΓιείεπΙ οη δοί]-Γε5υ1ΐ5 οί η πη£ ΙεδΙ. Οιειηοδρίιετε, 30(7) . 1373-1384. 
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Πίνακα; 3 


Συνιστώμενες ουσίες αναφοράς για τη μέθοδο προσανατολισμού ΗΡΙΧ' 
που βασίζεται σε δεδομένα προσρόφησης εδάφους 


Ουσία αναφοράς 



υΜΕ ι 


ΚΒΙ 

Ακετανιλίδιο 

103-84-4 

1.25 

4 


Ά 

Φαινόλη 

108-95-2 

1.32 

4 

0.70 

& 

2-Ν ιτροβενΐαμίδιο 

610-15-1 

1.45 

3 


δ 

Ν.Ν-διμεθυλοβεν^αμίδιο 

611-74-5 

1.52 

2 

0.45 

<1 

4-Μεθυλοβενζαμίδιο 

619-55-6 

1.78 

3 

1.76 

Ά 

Βενζοϊκός μεθυλεστέρας 

93-58-3 

1.80 

4 

1.08 

η 

Ατραζίνη 

1912-24-9 

1.81 

3 

1.08 

0 

ΙδΟρΓΟίΟΓΟΠ 


1.86 

5 

1.53 

€ 



1.95 

3 

1.31 

δ 


62-53-3 

2.07 

4 

1.73 

<1 

3,5-Δινιτροβενζαμίδιο 

121-81-3 

2.31 

3 

1.27 

δ 

ΟοΓδεηάμζίΓΠ 


2.35 

3 

1.37 

ς 

ΤπμβϊπιεηοΙ 


2.40 

3 

1.85 

€ 

Τπμζοχίάε 

72459-58-6 

2.44 

3 

1.66 

Ι' 

ΤπμζορΙιοϊ 

24017-47-8 

2.55 

3 

1.78 

ϋ 

Ι^ΐηιιΐ'οη 

330-55-2 

2.59 

3 

1.97 

0 

Ναφθαλίνιο 

91-20-3 

2.75 

4 

2.20 

Ά 

Εηόοδίιΐί'μη-όίοΐ 

2157-19-9 

3.02 

δ 

2.29 


ΜεΙδϊοεμί'δ 

2032-65-7 

3.10 

4 

2.39 

Ι' 

Αείά Υε11ο\ν 219 

63405-85-6 

3.16 

4 

2.83 

Ά 

1,2,3-Τριχλωροβενςάλιο 

87-61-6 

3.16 

4 

1.40 

£ΐ 

γ-ΗΟΗ 

58-89-9 

3.23 

5 

2.94 

Ά 

ΡεηΐΗίοη 

55-38-9 

3.31 

3 

2.49 

Ι' 

ϋίΓεεΙ Κ.ε4 81 


3.43 

4 

2.68 

Ά. 

Ρνΐ'3Ζ0ρ1ΐ05 

5- ■ .ΕΠΕ^Ι 

3.65 

3 

2.70 

0 

α-ΕηάϋϊΐιΙΓμη 

959-98-8 

4.09 

5 

3.74 

ο 

Οίρίοί’ορ-Γηεΐΐινί 



3 

3.77 

α 

Φαινανθρένιο 

85-01-8 

4.09 

4 

3.83 

ςΐ 

Βαδίε ΒΙαε 41 (ιηίχ) 

26850-47-5 

12270-13-2 

4.89 

4 

4.46 


ϋϋΤ 

50-29-3 

5.63 

1 


δ 


ΙάΙ \¥. Κφπίεΐ, 3. Μόΐΐεΐ' (1994). Βε5ΐίΐΏΐιιιιη§ άε5 ΑάϊΟφΙίοιυδοεΓίΙζίεηΙεη οφίΐηίδεδει· ΟιεπιίΙιμΙίεη ιτιίι άεε 

ΗΡ1Χ. 1)ΒΑ Κ ΚεροπΝο. 106 01 044(1994). 

/δ/ Β.ν. Οερεη, \Υ. ΚφΐίΙεΙ, Ψ. ΚΙείη. (1991). Φδεπιοφδειε, 22, 285-304. 

/;/ ϋμίμ ρΐΌνίάεό δ>' ίηδιυίΓν. 
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Γ.20 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΑΡΗΝΙΛ ΜΑΟΝΑ 


1. ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η εν λόγω μέθοδος μελέτης τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή αποτελεί επανάληψη της μεθόδου ΤΟ 211 
(1998) του ΟΟΣΑ. 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρωταρχικός στόχος της δοκιμασίας είναι να μελετηθούν οι επιπτώσεις των χημικών ουσιών στην 
αναπαραγωγή των Ωίΐρΐιηίίΐ ην\§ΠΆ. 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ 


Γεννήτορες: πρόκειται για τα θηλυκά Ρίψΐιηία που είναι παρόντα κατά την έναρίςη της δοκιμασίας και των 
οποίων οι αναπαραγωγικές επιδόσεις αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Απόγονοι: είναι τα νεαρά Ωαρίιηώ που παράγονται από τους γεννήτορες στη διάρκεια της δοκιμασίας. 


Ελάχιστη συγκέντρωση παρατηρούμενης επίπτωσης (ΕΟΕΟ): είναι η χαμηλότερη συγκέντρωση στην 
οποία παρατηρείται ότι μια ουσία έχει επίπτωση στατιστικός σημαντική (με ρ<0,05) σε συγκεκριμένη 
χρονική διάρκεια έκθεσης, στη θνησιμότητα των γεννητόρων και στην αναπαραγωγή, συγκριτικά με τους 
μάρτυρες. Εντούτοις, όλες οι συγκεντρώσεις οι μεγαλύτερες από τη ΕΟΕΟ πρέπει να ασκούν βλαβερή 
επίδραση ισοδύναμη ή μεγαλύτερη από την παρατηρούμενη με τη ΕΟΕΟ. Όταν δεν ικανοποιούνται οι δύο 
αυτές προϋποθέσεις, πρέπει να εξηγείται αναλυτικά πώς επελέγη η τιμή της ΕΟΕΟ (και κατά συνέπεια της 
ΝΟΕΟ). 


Συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίπτωσης (ΝΟΕΟ): είναι η συγκέντρωση η αμέσως χαμηλότερη της 
ΕΟΕΟ, η οποία, συγκριτικά με τους μάρτυρες, δεν έχει επίπτωση στατιστικός σημαντική (με ρ<0,05) σε 
συγκεκριμένη χρονική διάρκεια έκθεσης. 


ΕΟ Χ : είναι η συγκέντρωση της δοκιμαζόμενης ουσίας διαλελυμένης σε νερό, που έχει ως αποτέλεσμα να 
μειώνεται κατά χ% η αναπαραγωγή των ΟαρΠηηι ωμ§ώη μέσα σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια έκθεσης. 

Πραγματικός ρυθμός αύξησης: είναι ένα μέτρο της αύξησης του πληθυσμού στο οποίο συνυπάρχουν οι 
αναπαραγωγικές επιδόσεις και η θνησιμότητα ηλικίας (20) (21) (22). Σε σταθερούς πληθυσμούς είναι 
μηδενικός, σε αυξανόμενους είναι θετικός, αρνητικός δε σε πληθυσμούς που συρρικνώνονται. Στην 
τελευταία περίπτωση, οι πληθυσμοί προφανώς δεν είναι βιώσιμοι και τελικός θα εξαφανιστούν. 


! Ιριο ανίχνευσης: είναι η χαμηλότερη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση, όχι όμως και ποσοτικούς μετρήσιμη. 


’ Ιριο προσδιορισμού: είναι η χαμηλότερη ποσοτικός μετρήσιμη συγκέντρωση. 


Θνησιμότητα: ζώο καταγράφεται ως νεκρό εφόσον παραμένει ακίνητο, που σημαίνει όταν δεν μπορεί να 
κολυμπήσει ή όταν δεν παρατηρηθεί κίνηση των αποφύσεων ή της οπίσθιας κοιλιακής χώρας μέσα σε 
15 δευτερόλεπτα μετά από ελαφρά ανατάραξη του δοχείου της δοκιμής. (Εάν χρησιμοποιηθεί άλλος 
ορισμός, αναφέρεται υποχρεωτικά, μαζί με κάθε σχετική παραπομπή). 
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1.3 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Νεαρά θηλυκά ΰαρίιηϊίί (οι γεννήτορες), ηλικίας μικρότερης των 24 ωρών κατά την έναρξη της δοκιμασίας, 
εκτίθενται σε μια σειρά υδατικών διαλυμάτων της δοκιμαζόμενης ουσίας σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Η 
διάρκεια της δοκιμασίας είναι 21 ημέρες. Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, υπολογίζεται ο συνολικός 
αριθμός ζώντων απογόνων (οΩκρπης) ανά ζώντα γεννήτορα. Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται από τους 
υπολογισμούς απόγονοι (]ιινεηϊ1«>) γεννητόρων που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Οι 
αναπαραγωγικές επιδόσεις των γεννητόρων υπάρχει τρόπος να εκφραστούν και αλλιώς (π.χ. αριθμός 
ζώντων απογόνων (οίΓδρπη§) ανά γεννήτορα σε ημερήσια βάση, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα 
κατά την οποία εμφανίζονται απόγονοι), τα δεδομένα όμως αυτά πρέπει να αναφέρονται επιπλέον του 
συνολικού αριθμού ζώντων απογόνων (ίυνεηϊΐεδ) ανά ζώντα γεννήτορα στο τέλος της δοκιμασίας. Οι 
αναπαραγωγικές επιδόσεις των ζώων που εκτίθενται στη δοκιμαζόμενη ουσία συγκρίνονται προς το 
αντίστοιχο των μαρτύρων, για να προσδιοριστεί η τιμή ΓΟΕΟ'και συνεπώς η ΝΟΕΟ. Επιπλέον, και στον 
βαθμό που είναι δυνατό, τα δεδομένα αναλύονται με βάση ένα αναγωγικό μοντέλο για να υπολογιστεί 
κατ’εκτίμηση η συγκέντρωση που προκαλεί χ % μείωση του αναπαραγωγικού αποτελέσματος (π.χ. ΕΟίο, 
ΕΟίο, ή ΕΟιο). 

Αναφέρονται επίσης η επιβίωση των γεννητόρων και ο χρόνος μέχρις ότου εμφανιστούν οι πρώτοι 
απόγονοι. Μπορεί να εξεταστούν και άλλες επιπτώσεις (που σχετίζονται με την ουσία) σε παραμέτρους 
όπως η ανάπτυξη (π.χ. μήκος), ενδεχομένως δε και ο πραγματικός ρυθμός αύξησης. 

1.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑ 

Πρέπει να είναι γνωστά τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας μελέτης οξείας τοξικότητας (βλ. μέθοδο Γ.2 
μέρος 1) που πραγματοποιήθηκε σε Οαρίιηΐβ ηιη§ηη. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμα 
για τη σωστή επιλογή μιας σειράς συγκεντρώσεων για τις δοκιμασίες αναπαραγωγής. Πρέπει επίσης να 
είναι γνωστές η διαλυτότητα στο νερό και η τάση ατμών της δοκιμαζόμενης ουσίας, καθώς και μια 
αξιόπιστη αναλυτική μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού της ουσίας στα διαλύματα, της οποίας (μεθόδου) να 
αναφέρονται συντελεστής ανάκτησης και όριο προσδιορισμού. 

Πληροφορίες για την ουσία οι οποίες ενδέχεται να αποδειχτούν χρήσιμες για τον καθορισμό των συνθηκών 
της δοκιμασίας είναι ο συντακτικός τύπος, η καθαρότητα, η σταθερότητα στο φως, η σταθερότητα στις 
συνθήκες της δοκιμασίας, οι συντελεστές ρΚα, Ρ 0 \ν και τα αποτελέσματα μιας δοκιμασίας μελέτης της 
ευχέρειας βιοαποικοδομησης (βλ. μέθοδο Γ.4). 

1.5 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

Δοκιμασία θεωρείται έγκυρη εφόσον διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχων ότι ικανοποιούνται τα παρακάτω δύο 
κριτήρια: 

— η θνησιμότητα των γεννητόρων (θηλυκά Οαρίιηία) δεν υπερβαίνει ποσοστό 20 % στο τέλος της 
δοκιμασίας· 

— ο μέσος όρος ζώντων απογόνων (οίϊδρπηβ) ανά ζώντα γεννήτορα στο τέλος της δοκιμασίας είναι > 60. 

1.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

1.6.1 Συσκευές και όργανα 


Δοχεία και άλλα όργανα που θα έλθουν σε άμεση επαφή με τα διαλύματα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου από 
γυαλί ή άλλο υλικό χημικώς αδρανές. Τα δοχεία είναι κατά κανόνα γυάλινα κύπελλα. 


Θα χρειαστεί επιπλέον ο παρακάτω εξοπλισμός ή μέρος αυτού: 


οξυγονόμετρο (με μικρό ηλεκτρόδιο ή άλλο εξοπλισμό μέτρησης όιαλελυμένου οξυγόνου σε 
δείγματα μικρού όγκου)· 

κατάλληλη συσκευή παρακολούθησης της θερμοκρασίας· 
πεχάμετρο* 

εξοπλισμός προσδιορισμού της σκληρότητας του νερού* 

εξοπλισμός προσδιορισμού της συγκέντρωσης ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟΟ) στο νερό ή 
εξοπλισμός προσδιορισμού του χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (ΟΟΟ)· 

κατάλληλη συσκευή για τον έλεγχο του φωτισμού και τη μέτρησης της έντασης του φωτός. 
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1,6.2 Δοκιμαζόμενα είδη 

Το είδος που θα χρησιμοποιηθεί στη δοκιμασία ονομάζεται Οηρίιηιη ηΐΆ§η<ι δίπιιΐδ. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κι άλλα είδη ΟαρήηΐΆ, υπό τον ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια εγκυράτητας κατά 
περίπτωση (το κριτήριο εγκυρότητας το σχετικό με τις αναπαραγωγικές επιδόσεις των μαρτύρων πρέπει να 
ανταποκρίνεται στα είδη Ωαρίιηΐα). Αν χρησιμοποιηθούν άλλα είδη ΟίιρήινΆ. πρέπει να προσδιορίζονται 
σαφώς και να αιτιολογείται η επιλογή τους. 


Η ταυτοποίηση του κλώνου προτιμότερο είναι να γίνεται με βάση τον γονότυπο. Η έρευνα (1) έδειξε ότι οι 
αναπαραγωγικές επιδόσεις του κλώνου Α [ο οποίος προερχόταν από το ΙΚ.ΟΙΙΑ (ΙηδΙΐΙυΙ πίΐΐΐοηιιΐ 
τεεΗειχΗε οΐιίιυΐηυε ηρρίίηιιιε) της Γαλλίας] (3) ανταποκρίνονται στο κριτήριο εγκυρότητας που απαιτεί να 
είναι > 60 ο μέσος όρος απογόνων (οίΤδρίΊΠβ) ανά ζώντα γεννήτορα, στις συνθήκες της περιγραφόμενης 
μεθόδου. Γίνονται όμως δεκτοί κι άλλοι κλώνοι, αρκεί να αποδειχτεί ότι η καλλιέργεια των Ωίΐρΐιηΐίΐ 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια εγκυρότητας της δοκιμασίας. 


Στο ξεκίνημα της δοκιμασίας, τα ζώα θα πρέπει να είναι ηλικίας μικρότερης των 24 ωρών και να μην είναι 
απόγονοι πρώτης γενιάς. Πρέπει επίσης να προέρχονται από υγιή παρτίδα (να μην εμφανίζουν δηλαδή 
σημάδια στρες όπως υψηλή θνησιμότητα, παρουσία αρσενικών και εφιππίων, καθυστέρηση στην παραγωγή 
της πρώτης γενιάς, αποχρωματισμένα ζώα, κ.λπ.). Τα προς δοκιμασία ζώα πρέπει να διατηρούνται σε 
συνθήκες καλλιέργειας (φωτισμός, θερμοκρασία, μέσο, διατροφή και αριθμός ζώων ανά μονάδα όγκου) 
όμοιες με τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η δοκιμασία. Εάν το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την 
καλλιέργεια των ΟηρΙιηία στο πλαίσιο της δοκιμασίας είναι άλλο από το χρησιμοποιούμενο σε τρέχουσες 
καλλιέργειες ΟαρΙιηΐα , η ορθή πρακτική υπαγορεύει να προηγηθεί ένα χρονικό διάστημα εγκλιματισμού 3 
κανονικά εβδομάδων (μιας γενεάς δηλαδή), ώστε να αποφευχθεί το στρες στους γεννήτορες. 


1.6.3 Μέσο της δοκιμασίας 


Συνιστάται η χρησιμοποίηση ενός μέσου επακριβώς καθορισμένου. Αποφεύγεται έτσι η χρήση προσθέτων 
(π.χ. φύκη, εκχυλίσματα χώματος, κ.λπ.), που δύσκολα περιγράφονται, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι 
δυνατότητες τυποποίησης μεταξύ εργαστηρίων. Μέσα κατάλληλα προς τούτο θεωρούνται τα ΕΙεηάΙ Μ4 (4) 
και Μ7 (βλ. παράρτημα 1). Αποδεκτά είναι όμως κι άλλα μέσα (π.χ. (5) (6)). αρκεί οι επιδόσεις της 
καλλιέργειας Οηρίιηίη αποδεδειγμένα να ανταποκρίνονται στα κριτήρια εγκυρότητας της δοκιμασίας. 


Εάν στο μέσο της καλλιέργειας χρησιμοποι ηθούν πρόσθετα, τα τελευταία θα πρέπει να προσδιορίζονται με 
σαφήνεια, και στην έκθεση της δοκιμασίας να δίδονται πληροφορίες για τη σύνθεσή τους, αναφορικά 
κυρίως με την περιεκτικότητα σε άνθρακα, αφού το δεδομένο αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον 
καθορισμό της διατροφής. Συνιστάται να προσδιορίζεται ο ολικός οργανικός άνθρακας (ΤΟ€) ή/και το 
χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο ((ΓΟΟ) του κυρίως παρασκευάσματος με το οργανικό πρόσθετο, και να 
αξιολογείται η προκύπτουσα περιεκτικότητα του μέσου της δοκιμασίας σε ΤΟΟ/ΟΟΟ. Οι τιμές ΤΟ(Γ στο 
μέσο (προτού προστεθούν τα άλγη), συνιστάται να μην υπερβαίνουν 2 ιτι§/1 (7). 


Όταν οι υπό δοκιμή ουσίες περιέχουν μέταλλα, είναι σημαντικό να διαπιστώνεται κατά πόσον οι ιδιότητες 
του μέσου (π.χ. σκληρότητα, ικανότητα σχηματισμού χηλικών ενώσεων) μπορεί να έχουν επίπτωση στην 
τοξικότητα της δοκιμαζόμενης ουσίας. Το μέσο όπου θα γίνει η καλλιέργεια πρέπει λοιπόν να καθορίζεται 
επακριβώς. Τα μόνα όμως επακριβώς καθορισμένα μέσα που διατίθενται σήμερα για μακροπρόθεσμες 
καλλιέργειες Οπρίιηϊα ιηαρηα είναι τα Εΐεηάΐ Μ4 και Μ7. Περιέχουν και τα δύο τον χηλικό παράγοντα 
ΕΟΤΑ. Έχει αποδειχτεί (2) ότι η 'φαινόμενη τοξικότητα^ του καδμίου είναι κατά κανόνα χαμηλότερη όταν 
για τη δοκιμασία αναπαραγωγής χρησιμοποιούνται τα μέσα Μ4 3.ηό Μ7, παρά όταν χρησιμοποιούνται μέσα 
που δεν περιέχουν ΕΟΤΑ. Ετσι τα μέσα Μ4 και Μ7 δεν συνιστώνται για δοκιμαζόμενες ουσίες που 
περιέχουν μέταλλα, καθώς επίσης πρέπει να αποφεύγονται και άλλα μέσα που περιέχουν γνωστούς 
χηλικούς παράγοντες. Για ουσίες που περιέχουν μέταλλα, είναι ίσως σκόπιμο να χρησιμοποιείται ένα 
εναλλακτικό μέσο π.χ. σκληρό γλυκό νερό που έχει ανασυσταθεί με βάση τις υποδείξεις Α5ΤΜ (7), που δεν 
περιέχει ΕΟΤΑ, και στο οποίο έχει προστεθεί εκχύλισμα φυκών (8). Ο συνδυασμός τέτοιου σκληρού 
γλυκού νερού (Α5ΤΜ) με εκχύλισμα φυκών προσφέρεται και για μακροπρόθεσμες καλλιέργειες και 
δοκιμασίες Οχρύηία ιηαβηα (2), παρά το γεγονός ότι έχει κάποια ήπια χηλική δράση οφειλόμενη στα 
οργανικά συστατικά του προστεθειμένου εκχυλίσματος φυκών. 


Κατά την έναρξη της δοκιμασίας αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, η συγκέντρωση του διαλελυμένου 
οξυγόνου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3 ηι§/1. Το ρΗ πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή 6-9 και 
κανονικά να μην μεταβάλλεται κατά περισσότερο από 1,5 μονάδα στη διάρκεια μιας δοκιμασίας. Η 
σκληρότητα (εκφρασμένη ως 0<ι(Γθ3) συνιστάται να είναι μεγαλύτερη από 140 ιη§/1. Δοκιμασίες που έγιναν 
με την τιμή αυτή ή και μεγαλύτερες έδειξαν αναπαραγωγικές επιδόσεις ανταποκρινόμενες στα κριτήρια 
εγκυρότητας (9) (10). 
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1.6.4 Διαλύματα δοκιμών 

Η επιθυμητή συγκέντρωση των δοκιμαστικών διαλυμάτων επιτυγχάνεται συνήθως με αραίωση αρχικού 
πυκνού διαλύματος, Πυκνά διαλύματα πρέπει κατά προτίμηση να παρασκευάζονται με διάλυση της ουσίας 
στο μέσο όπου θα γίνει η δοκιμασία. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητη η χρήση οργανικών διαλυτών ή προσθέτων 
διασποράς ώστε το πυκνό διάλυμα που θα προκύψει να έχει την κατάλληλη συγκέντρωση, πρέπει όμως να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μη χρησιμοποιηθούν τέτοια υλικά. Ανάμεσα στους κατάλληλους 
διαλύτες περιλαμβάνονται η ακετόνη, η αιθανόλη, η μεθανόλη, το διμεθυλοφορμαμίδιο και η 
τριαιθυλενογλυκόλη, ενώ κατάλληλα πρόσθετα διασποράς είναι το ΟειηορΗοΓ ΚΗ40, μεθυλοκυτταρίνη 
0,01 % και Η 00-40. Πάντως, η δοκιμαζόμενη ουσία η περιεχόμενη στα διαλύματα δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το όριο διαλυτότητας στο μέσο όπου γίνεται η δοκιμασία. 

Οι διαλύτες χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πυκνού διαλύματος που να προστίθεται με ακρίβεια 
σε νερό. Στη συνιστώμενη συγκέντρωση του διαλύτη (<0,1 ηιΙ/1) μέσα στο τελικό μέσο της 
δοκιμασίας, οι διαλύτες που αναφέρονται παραπάνω , δεν πρέπει να είναι ούτε τοξικοί ούτε να 
αυξάνουν την διαλυτότητα μιας ουσίας στο νερό. 

Τα πρόσθετα διασποράς διευκολύνουν την επακριβή δοσομέτρηση και τη διασπορά. Στη συνιστώμενη 
συγκέντρωση (< 0,1 ηιΐ/ΐ) μέσα στο τελικό μέσο της δοκιμασίας, τα πρόσθετα διασποράς που 
αναφέρονται παραπάνω, δεν πρέπει να είναι ούτε τοξικά ούτε να αυξάνουν την διαλυτότητα μιας 
ουσίας στο νερό. 

1.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

Τα παρασκευάσματα τοποθετούνται στα δοχεία και όλοι οι μετέπειτα χειρισμοί των δοχείων πρέπει να 
γίνονται κατά τρόπο τυχαίο. Σε αντίθετη περίπτωση, αν σημειωθεί κάποια στρέβλωση, θα μπορούσε να 
ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα συναρτώ με νο με τη συγκέντρωση. Πιο συγκεκριμένα, εάν ο χειρισμός των 
πειραματικών μονάδων γίνεται κατά σειρά συγκέντρωσης, τότε κάποιο φαινόμενο συνδεόμενο με τον χρόνο 
(π.χ. κόπωση του χειριστή ή τυχόν σφάλμα) θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει το αποτέλεσμα σε 
υψηλότερες συγκεντρώσεις. Επιπλέον, εάν υπάρχει πιθανότητα επηρεασμού των αποτελεσμάτων της 
δοκιμασίας από μια αρχική ή περιβαλλοντική συνθήκη (π.χ. θέση στο εργαστήριο), τότε πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο τμηματικής πραγματοποίησης της δοκιμασίας. 


1.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1.8.1 Συνθήκες έκθεσης 

1.8.1.1 Διάρκεια 

Η διάρκεια της δοκιμασίας είναι 21 ημέρες. 

1.8.1.2 Φορτίο 


Σε κάθε δοχείο, που περιέχει 50 - 100 ιτιΐ του μέσου της δοκιμασίας, τοποθετείται ανά ένας γεννήτορας. 


Ενδέχεται να χρειαστούν και μεγαλύτεροι όγκοι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της ακολουθούμενης 
αναλυτικής διαδικασίας για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της δοκιμαζόμενης ουσίας, μολονότι δεν 
αποκλείεται και το ενδεχόμενο ανάμειξης διαλυμάτων της ίδιας συγκέντρωσης. Εάν χρησιμοποιηθούν 
όγκοι μεγαλύτεροι από 100 ιηΐ, ενδέχεται να χρειαστεί να αυξηθεί η μερίδα που χορηγείται στα ΩαρΙιηκι , 
ώστε και η διατροφή τους να είναι επαρκής αλλά και για τις ανάγκες εκπλήρωσης των κριτηρίων 
εγκυρότητας. Σε δοκιμασίες συνεχούς ροής, και για τεχνικούς λόγους, ο σχεδιαςμός μπορεί να αλλάξει 
(να τοποθετηθούν δηλαδή 4 ομάδες των 10 ζώων σε μεγαλύτερο όγκο), κάθε όμως αλλαγή στον σχεδιασμό 
της δοκιμασίας πρέπει να αναφέρεται. 
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1.8.1.3 Λ ριθμός ζώω ν 

Για ημιστατικές δοκιμασίες, απαιτούνται 10 τουλάχιστον ζώα που τοποθετούνται ανά ένα σε κάθε 
συγκέντρωση και 10 τουλάχιστον ζώα για τη σειρά των μαρτύρων. 

Για δοκιμασίες συνεχούς ροής, αποδείχτηκε ότι κατάλληλος αριθμός είναι 40 ζώα σε 4 ομάδες των 10 για 
κάθε συγκέντρωση (1). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρότερος αριθμός ζώων και 20 τουλάχιστον ζώα ανά 
συγκέντρωση υποδιαιρεμένα σε δύο ή περισσότερες ομάδες με τον ίδιο αριθμό ζώων η καθεμιά 
(π.χ. 4 ομάδες των 5 ά&ρΐιηΐίΐ η καθεμιά). Να σημειωθεί ότι, σε δοκιμασίες όπου τα ζώα τοποθετούνται 
ομαδικά, δεν είναι δυνατό να εκφραστούν οι αναπαραγωγικές επιδόσεις ως συνολικός αριθμός ζώντων 
απογόνων ανά ζώντα γεννήτορα στο τέλος της δοκιμασίας εάν σημειωθούν θάνατοι γεννητόρων. Στις 
περιπτο>σεις αυτές, οι αναπαραγωγικές επιδόσεις πρέπει να εκφραστούν ως 'συνολικός αριθμός ζώντων 
απογόνων ανά γεννήτορα στην αρχή της δοκιμασίας’. 

1.8.1.4 Τροφή 

Σε ημιστατικές δοκιμασίες, η παροχή τροφής πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται σε ημερήσια βάση, και 
πάντως τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα (σε συνάρτηση με τις αλλαγές του μέσου). Τυχόν 
διαφοροποιήσεις (π.χ. σε δοκιμασίες συνεχούς ροής) πρέπει να αναφέρονται. 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, η τροφή που παρέχεται στους γεννήτορες είναι κατά προτίμηση ζωντανά 
μονοκύτταρα άλγη ενός ή περισσοτέρων από τα είδη: ΟΙιΙογοΪΙά $ρ. §ε1αΐ35ΐηιηι οαρπνοπιυίιιιη (τώρα 
ΡαευάοΙίίΓνΙνιαΊο/Ια χιώοηρϊΐαΐίΐ (11)) και 8νεηεάα>ηηΐ5 ειώερίαιηιε. Η δίαιτα θα πρέπει να βασίζεται στην 
ποσότητα οργανικού άνθρακα (Ο) που παρέχεται σε κάθε γεννήτορα. Η έρευνα (12) έχει δείξει ότι για τα 
Οίΐρΐιηίη ηιη§ηη μερίδες μεταξύ 0,1 και 0,2 ηι§ Ο ανά ζώο ημερησίως αρκούν για να επιτευχθεί ο 
απαιτούμενος αριθμός απογόνων κατά την έννοια των κριτηρίων εγκυρότητας της δοκιμασίας. Η μερίδα 
μπορεί να παρέχεται είτε με σταθερό ρυθμό καθ'όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας ή, εάν κριθεί σκόπιμο, με 
βραδύτερο ρυθμό στην αρχή, που θα αυξάνεται στη συνέχεια όσο θα αναπτύσσονται οι γεννήτορες. Και 
σ’αυτήν όμως την περίπτωση, η μερίδα πρέπει πάντοτε να παραμένει στην περιοχή τιμών 0,1 έως 0,2 πΐβ Ο 
ανά ζώο ημερησίως. 

Εάν για πρακτικούς λόγους, όπως π.χ. ο αριθμός κυττάρων αλγών ή η απορρόφηση του φωτός, 
χρησιμοποιηθούν άλλες παράμετροι (π.χ.) για τον υπολογισμό της απαιτούμενης μερίδας (δεδομένου ότι η 
μέτρηση της περιεκτικότητας σε άνθρακα είναι χρονοβόρος), κάθε εργαστήριο οφείλει να εκπονήσει το 
δικό του νομογράφημα σχετικά με την εναλλακτική παράμετρο υπολογισμού της περιεκτικότητας της 
καλλιέργειας αλγών σε άνθρακα (βλ. παράρτημα 2 σχετικά με τη χάραξη νομογραφήματος). Τα 
νομογραφήματα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση, συχνότερα δε εάν μεταβληθούν στο 
μεταξύ οι συνθήκες της καλλιέργειας. Η απορρόφηση του φωτός βρέθηκε ότι υπερτερεί του αριθμού των 
κυττάρων ως εναλλακτική παράμετρος για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας σε άνθρακα (13). 

Στα ΟαρΗηϊίΐ πρέπει να δίδεται ως τροφή συμπυκνωμένο αιώρημα αλγών, ώστε ο όγκος του μέσου με τη 
καλλιέργεια αλγών που μεταγγίζεται στα δοκιμαστικά δοχεία να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Συμπύκνωση 
των αλγών μπορεί να επιτευχθεί με φυγοκέντρηση και εν συνεχεία επαναιώρηση σε απεσταγμένο νερό, 
απιονισμένο νερό ή μέσο με καλλιέργεια ΩαρΙαιΐΆ. 

1.8.1.5 Φως 

Φωτισμός επί 16 ώρες με ένταση όχι μεγαλύτερη από 15-20 μΕ· ην 2 · 8* 1 . 

1.8.1.6 Θερμοκρασία 

Η θερμοκρασία των μέσων στα οποία θα γίνει η δοκιμασία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Ι8-22°0 και, 
εφόσον είναι δυνατόν, να μην παρουσιάζει διακύμανση μεγαλύτερη από 2 0 ^ στο πλαίσιο μιας και μόνης 
δοκιμασίας (δηλ. 18-20, 19-21 ή 20-22°Ο). Για τις ανάγκες παρακολούθησης της θερμοκρασίας, ενδείκνυται 
ίσως η χρήση ενός επιπλέον δοκιμαστικού δοχείου. 

1.8.1.7 Αερισμός 

Τα δοχεία δεν πρέπει να αερίζονται κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. 
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1.8.2 Συγκεντρώσεις 


Κανονικά, η δοκιμασία πρέπει να γίνει σε πέντε τουλάχιστον συγκεντρώσεις που θα διαφέρουν μεταξύ τους 
κατά συντελεστή όχι μεγαλύτερο από 3,2 και να γίνει για την κάθε συγκέντρωση ο κατάλληλος αριθμός 
επαναλήψεων (βλ. 1.8.1.3). Εάν η δοκιμασία γίνει σε λιγότερες από πέντε συγκεντρώσεις, θα πρέπει να 
δοθούν εξηγήσεις. Οι ουσίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο διαλυτότητας στο μέσο της δοκιμασίας. 

Για τον καθορισμό του εύρους των συγκεντρώσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

ϊ. Προκειμένου για τον υπολογισμό των τιμών ΕΟΕΟ και ΝΟΕΟ, η χαμηλότερη συγκέντρωση πρέπει 
να είναι αρκετά χαμηλή ώστε η γονιμότητα σ’αυτήν να μην είναι πολύ χαμηλότερη από την 
αντίστοιχη της ομάδας των μαρτύρων. Σε αντίθετη περίπτωση, η δοκιμασία θα πρέπει να 
επαναληφθεί με μειωμένη τιμή χαμηλότερης συγκέντρωσης. 

ίϊ. Προκειμένου για τον υπολογισμό των τιμών ΕΟΕΟ και ΝΟΕΟ, η υψηλότερη συγκέντρωση πρέπει να 
είναι αρκετά χαμηλή ώστε η γονιμότητα σ’αυτήν να είναι πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη της 
ομάδας των μαρτύρων. Σε αντίθετη περίπτωση, η δοκιμασία θα πρέπει να επαναληφθεί με αυξημένη 
τιμή υψηλότερης συγκέντρωσης. 

ίϋ. Για τον υπολογισμό της τιμής ΕΟχ σχετικά με την επίπτωση στις αναπαραγωγικές επιδόσεις, 
συνιστάται η χρησιμοποίηση επαρκών συγκεντρώσεων ώστε η ΕΟχ να προσδιοριστεί με επαρκή 
αξιοπιστία. Για τον υπολογισμό της τιμής Εθ5ο, συνιστάται όπως η υψηλότερη συγκέντρωση είναι 
μεγαλύτερη από την εν λόγω ΕΟδο. Διαφορετικά, μολονότι ο υπολογισμός της ΕΟ$υ θα εξακολουθεί 
να είναι δυνατός, το διάστημα αξιοπιστίας θα είναι πολύ ευρύ, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να αξιολογηθεί ικανοποιητικά η επάρκεια του μοντέλου. 

ίν. Καλό θα ήταν να μην περιλαμβάνονται μεταξύ των συγκεντρώσεων της δοκιμασίας τιμές^ που να 
έχουν επίπτωση στατιστικώς σημαντική στην επιβίωση των ενηλίκων ατόμων, αφού κάτι τέτοιο θα 
αλλοίωνε τον χαρακτήρα της δοκιμασίας και θα την μετέτρεπε από απλή δοκιμασία αναπαραγιογής 
σε συνδυασμένη δοκιμασία αναπαραγωγής και θνησιμότητας, που θα απαιτούσε πολυπλοκότερη 
στατιστική ανάλυση. 

Εάν η τοξικότητα της δοκιμαζόμενης ουσίας είναι εκ των προτέρων γνωστή (π.χ. από μελέτες οξείας 
τοξικότητας ή εντοπισμού εύρους τιμών), διευκολύνεται μάλλον η επιλογή κατάλληλων συγκεντρώσεων. 


Όταν χρησιμοποιείται διαλύτης ή πρόσθετο διασποράς για την παρασκευή των διαλυμάτων (βλ. παράγραφο 
1.6.4), η τελική τους συγκέντρωση στα δοχεία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,1 ιη1/] Τ θα πρέπει 
μάλιστα να είναι η ίδια σε όλα τα δοχεία. 


1.8.3 Μάρτυρες 

Επιπλέον της κανονικής σειράς δοκιμασιών, πρέπει να γίνουν δοκιμασίες με μια σειρά μαρτύρων του 
δοκιμαστικού μέσου και, εφόσον έχει νόημα, με μια σειρά μαρτύρων που να περιέχουν τον διαλύτη ή το 
πρόσθετο διασποράς. Η συγκέντρωση του διαλύτη ή του προσθέτου διασποράς πρέπει να είναι η ίδια με την 
αντίστοιχη στα δοχεία που περιέχουν τη δοκιμαζόμενη ουσία. Επιπλέον, απαιτείται κατάλληλος αριθμός 
επαναλήψεων (βλ. παράγραφο 1.8.1.3). 

Κατά κανόνα, σε μια δοκιμασία που έγινε σωστά, ο συντελεστής διακύμανσης γύρω από τον μέσο αριθμό 
ζώντων απογόνων (οΐΤδρπη§) ανά γεννήτορα στους μάρτυρες πρέπει να είναι < 25 %, πληροφορία που 
πρέπει να αναφέρεται όταν πρόκειται για δοκιμασίες κατά τις οποίες τα ζώα τοποθετούνται ανά ένα στα 
δοχεία. 


1.8.4 Ανανέωση του μέσου 

Η συχνότητα ανανέωσης του μέσου εξαρτάται από τη σταθερότητα της δοκιμαζόμενης ουσίας, πρέπει 
πάντως να γίνεται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Εάν από προκαταρκτικές δοκιμασίες μελέτης της 
σταθερότητας (βλ. 1.4) είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση της δοκιμαζόμενης ουσίας δεν είναι σταθερή 
(βρίσκεται δηλαδή εκτός των ορίων 80 - 120 % της ονομαστικής συγκέντρωσης ή κάτω από το 80 % της 
αρχικά μετρηθείσας συγκέντρωσης) σε όλη τη διάρκεια της μεγίστης προθεσμίας ανανέωσης (δηλ. 3 
ημέρες), πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανανεώνεται συχνότερα το μέσο ή η δοκιμασία να είναι 
συνεχούς ροής. 

Όταν γίνεται ανανέωση του μέσου σε ημιστατικές δοκιμασίες, ετοιμάζεται μια δεύτερη σειρά δοκιμαστικών 
δοχείων, όπου μεταφέρονται σ' αυτά οι γεννήτορες με γυάλινο σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου (για 
παράδειγμα). Ο όγκος του μέσου που μεταφέρεται μαζί με τα Οηρίιηίίΐ πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός. 
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1.8.5 Παρατηρήσεις 

Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων καταγράφονται σε πίνακες (βλ. παραρτήματα 3 και 4). Αν χρειαστεί 
να γίνουν κι άλλες μετρήσεις (βλ. 1.3 και 1.8.8). θα υπάρξουν ενδεχομένως κι άλλες παρατηρήσεις. 

1.8.6 Απόγονοι 

Οι απόγονοι (οΓίδριϊη^) οι παραγόμενοι από κάθε γεννήτορα είναι προτιμότερο να καταμετρούνται και να 
απομακρύνονται σε ημερήσια βάση, αμέσως μόλις εμφανιστεί η πρώτη γονή, ώστε να μην καταναλώσουν 
τροφή προοριζόμενη για τους γεννήτορες. Για τις ανάγκες αυτής της μεθόδου, καταμετρούνται μόνο οι 
ζώντες απόγονοι (οΓΓδρπη^), καταγράφονται όμως τα αβγά των οποίων δεν ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη 
καθώς και οι νεκροί απόγονοι (οίΐδρπη§). 

1.8.7 Θνησιμότητα 

Η θνησιμότητα των γεννητόρων καταγράφεται σε ημερήσια κατά προτίμηση βάση, και τουλάχιστον κάθε 
φορά που καταμετρούνται οι απόγονοι (οΓΓδρπη§). 

1.8.8 Άλλες παράμετροι 

Μολονότι η υπόψη μέθοδος αποβλέπει κατά κύριο λόγο σε μελέτη των επί της αναπαραγωγής επιπτώσεων, 
ενδέχεται να παρατηρηθούν κι άλλες επιπτώσεις ποσοτικώς μετρήσιμες ώστε να έχει νόημα η στατιστική 
τους ανάλυση. Οι μετρήσεις που αφορούν την ανάπτυξη παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δίνουν 
πληροφορίες για ενδεχόμενες επιπτώσεις σχεδόν θανατηφόρες, και με την έννοια αυτή ενδέχεται να είναι 
πιο χρήσιμες από τις μετρήσεις μόνο των επιπτώσεων στην αναπαραγωγή. Συνιστάται η μέτρηση του 
μήκους των γεννητόρων (μήκος του σώματος χωρίς την εδρική άκανθα) στο τέλος της δοκιμασίας. Αλλες 
παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν ή να υπολογιστούν είναι ο χρόνος μέχρις ότου παραχθεί η πρώτη 
γονή (και οι επόμενες), πόσες φορές γεννάει κάθε γεννήτορας και πόσους απογόνους κάθε φορά, ο αριθμός 
των αβγών των οποίων δεν ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη, η παρουσία αρσενικών ή εφιππίων και ο 
πραγματικός ρυθμός αύξησης του πληθυσμού. 


1.8.9 Συχνότητα αναλυτικών προσδιορισμών και μετρήσεων 


Η συγκέντρωση του οξυγόνου, η θερμοκρασία, η σκληρότητα και το ρΗ πρέπει να μέτρουνται τουλάχιστον 
μία φορά την εβδομάδα, πριν και μετά την ανανέωση του μέσου, στους μάρτυρες και στην υψηλότερη 
συγκέντρωση της δοκιμαζόμενης ουσίας. 

Κ.ατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, οι συγκεντρώσεις της δοκιμαζόμενης ουσίας προσδιορίζονται σε τακτά 
διαστήματα. 

Σε ημιστατικές δοκιμασίες όπου η συγκέντρωση της δοκιμαζόμενης ουσίας αναμένεται να μεταβάλλεται 
κατά ξ 20 % σε σχέση με την ονομαστική (να κυμαίνεται δηλαδή εντός των ορίων 80 - 120 % - βλ. 1.4 και 
1.8.4), συνιστάται να προσδιορίζονται τουλάχιστον η υψηλότερη και η χαμηλότερη συγκέντρωση αμέσως 
μόλις παρασκευαστούν τα διαλύματα και με την ευκαιρία μιας ανανέωσης μέσα στην πρώτη εβδομάδα της 
δοκιμασίας (οι μετρήσεις δηλαδή πρέπει να γίνονται σε δείγματα του ίδιου διαλύματος, μία φορά μόλις 
παρασκευαστούν και μια δεύτερη μόλις ανανεωθούν). Στη συνέχεια, οι μετρήσεις αυτές πρέπει να 
επαναλαμβάνονται σε εβδομαδιαία τουλάχιστον βάση. 

Σε δοκιμασίες όπου η συγκέντρωση της δοκιμαζόμενης ουσίας αναμένεται να κυμαίνεται εντός των ορίιυν ± 
20 "β σε σχέση με την ονομαστική τιμή, είναι ανάγκη να προσδιορίζονται όλες οι συγκεντρώσεις, αμέσως 
μόλις παρασκευαστούν τα διαλύματα και κατά την ανανέωση. Εντούτοις, σε δοκιμασίες όπου η μετρηθείσα 
αρχική συγκέντρωση της δοκιμαζόμενης ουσίας δεν κυμαίνεται εντός του ± 20 % σε σχέση με την 
ονομαστική τιμή και εφόσον μπορεί να αποδειχτεί ότι οι αρχικές συγκεντρώσεις είναι επαναληπτικές και 
σταθερές (κυμαίνονται δηλαδή μέσα στα όρια 80 - 120 % των αρχικών συγκεντρώσεων), οι μετρήσεις κατά 
τη διάρκεια της δεύτερης και της τρίτης εβδομάδας της δοκιμασίας μπορούν να περιοριστούν στην 
υψηλότερη και τη χαμηλότερη συγκέντρωση. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο προσδιορισμός των 
συγκεντρώσεων της δοκιμαζόμενης ουσίας πριν την ανανέωση χρειάζεται να γίνεται μόνο σε ένα δοχείο, 
από αυτά που χρησιμοποιούν για κάθε επίπεδο συγκέντρωσης. 
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Σε δοκιμασία συνεχούς ροής, ενδείκνυται καθεστώς δειγματοληψίας ανάλογο με το περιγραφόμενο για 
ημιστατικές δοκιμασίες (στην περίπτωση όμως αυτή δεν ισχύουν οι μετρήσεις "παλαιών" διαλυμάτων). 
Εντούτοις, καλό θα ήταν να αυξηθεί ο αριθμός των δειγματοληψιών στη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας 
(π.χ. τρεις σειρές μετρήσεων) ώστε να είναι βέβαιο ότι οι συγκεντρώσεις παραμένουν σταθερές. Σε 
δοκιμασίες αυτού του τύπου, ο ρυθμός ροής του μέσου αραίωσης και της δοκιμαζόμενης ουσίας πρέπει να 
ελέγχονται καθημερινά. 

Εάν μπορεί να αποδειχτεί ότι η συγκέντρωση της δοκιμαζόμενης ουσίας κυμάνθηκε στη διάρκεια της 
δοκιμασίας κατά ± 20 % σε σχέση με την ονομαστική ή την αρχικώς μετρηθείσα, τότε τα αποτελέσματα 
μπορούν να βασιστούν στις ονομαστικές ή τις αρχικώς μετρηθείσες τιμές. Εάν η απόκλιση από την 
ονομαστική ή την αρχικώς μετρηθείσα συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη από ± 20 %, τα αποτελέσματα 
πρέπει να εκφραστούν ως μέσος όρος συναρτήσει του χρόνου (βλ. παράρτημα 5). 


2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

2.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η εν λόγω δοκιμασία αποσκοπεί σε προσδιορισμό των επιπτώσεων της δοκιμαζόμενης ουσίας επί του 
συνολικού αριθμού ζώντων απογόνων (οΩδρπηβ) ανά ζώντα γεννήτορα στο τέλος της δοκιμασίας. Ο 
συνολικός αριθμός ζώντων απογόνων (οίΓδρπηβ) ανά ζώντα γεννήτορα πρέπει να υπολογίζεται για κάθε 
δοχείο (με την ίδια συγκέντρωση). Εάν κατά τη διάρκεια δοκιμασίας ο γεννήτορας πεθάνει ή αποδειχτεί 
αρσενικό άτομο, το συγκεκριμένο δοχείο εξαιρείται από την ανάλυση, η οποία και θα βασιστεί σε μειωμένο 
αριθμό δοχείων της ίδιας συγκέντρωσης. 


Για τον προσδιορισμό της ΕΟΕΟ - και συνεπώς της ΝΟΕΘ (για τιε επιπτώσεις της χημικής ουσίας στις 
αναπαραγωγικές επιδόσεις), πρέπει να υπολογιστεί ο μέσος όρος των αναπαραγωγικών επιδόσεων επί όλων 
των δοχείων της ίδιας συγκέντρωσης και η συνολική παραμένουσα τυπική απόκλιση, πράγμα που μπορεί να 
γίνει με ανάλυση διασποράς (ΑΝΟνΑ). Ο μέσος όρος που αντιστοιχεί σε κάθε συγκέντρωση συγκρίνεται 
στη συνέχεια με τον μέσο όρο που αντιστοιχεί στους μάρτυρες, με τη βοήθεια κατάλληλης μεθόδου 
πολλαπλών συγκρίσεων. Ενδείκνυνται ενδεχομένως οι δοκιμασίες Ουηηεΐΐ ή \νίΙΙίαπΐ 5 (14)( 15)( 16)( 17). 
Είναι ανάγκη να εξακριβώνεται κατά πόσον ευσταθεί η υπόθεση (της ανάλυσης ΑΝΟνΑ) περί 
ομοιογένειας της διασποράς. Συνιστάται μάλιστα αυτό να γίνεται με γραφική παράσταση μάλλον παρά με 
έναν τυπικό έλεγχο σημαντικότητας (18) πρόσφορη εναλλακτική λύση είναι μια δοκιμασία ΒαιΤίεΠ. Εάν 
διαπιστωθεί ότι η υπόθεση αυτή δεν ευσταθεί, τότε πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μετατροπής των 
δεδομένων ώστε να ομογενοποιηθούν οι διασπορές προτού γίνει ανάλυση διασποράς (ΑΝΟνΑ), ή να γίνει 
μια σταθμισμένη ανάλυση διασποράς (ΑΝΟνΑ). Υπολογίζεται και καταγράφεται ο βαθμός επίπτωσης που 
μπορεί να εντοπιστεί μέσω ΑΝΟΥΑ (ήτοι η ελάχιστη σημαντική διαφορά). 


Για να υπολογιστεί η συγκέντρωση που έχει ως αποτέλεσμα μείωση των αναπαραγωγικών επιδόσεων κατά 
50 % (δηλ. η Εθ5ο), μια κατάλληλη καμπύλη, όπως η λογιστική καμπύλη, πρέπει να προσαρμοστεί στα 
δεδομένα με τη βοήθεια στατιστικής μεθόδου, όπως είναι η μέθοδος των ελάχιστων τετραγώνων. Η 
καμπύλη μπορεί να γίνει παραμετρική ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν απευθείας η ΕΟδο και το τυπικό 
σφάλμα αυτής. Διευκολύνεται έτσι σε μεγάλο βαθμό ο υπολογισμός του ορίου εμπιστοσύνης της ΕΟ,ίο. 
Καθορίζεται αμφίπλευρο όριο εμπιστοσύνης 95%, εκτός εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να καθοριστεί άλλο. 
Η διαδικασία προσαρμογής καλό είναι να επιτρέπει να αξιολογείται ο βαθμός έλλειψης προσαρμογής. Αυτό 
μπορεί να γίνει με γραφική παράσταση ή με διαχωρισμό του αθροίσματος των τετραγώνων σε "έλλειψη 
προσαρμογής" και σε "συνιστώσες καθαρού σφάλματος" και με πραγματοποίηση ελέγχου σημαντικότητας 
της έλλειψης προσαρμογής. Αφού τα διαλύματα που συμβάλλουν σε υψηλή γονιμότητα αναμένεται να 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη διασπορά του αριθμού παραγόμενων απογόνων Ουνοηίΐεδ) από εκείνα που 
συμβάλλουν σε χαμηλή γονιμότητα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο στάθμισης των παρατηρούμενων 
τιμών κατά τρόπο ώστε να απηχούν τις διαφορές που εμφανίζουν οι διάφορες ομάδες ως προς τη διασπορά 
(βλ. παραπομπή αριθ. 18 στη βιβλιογραφία). 
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Κατά την ανάλυση των δεδομένων της τελικής δοκιμασίας δακτυλίου (2), χαράχτηκε μια λογιστική καμπύλη 
με τη βοήθεια του παρακάτω μοντέλου, μολονότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κι άλλα μοντέλα. 


ι 


( „ Υ 


\ χ ζ) 


όπου: 

Υ: ο συνολικός αριθμός απογόνων (ϊανεηΐΐεδ) ανά ζώντα γεννήτορα στο τέλος της δοκιμασίας 
(υπολογιζόμενος για κάθε δοχείο χωριστά) 

χ: η συγκέντρωση της ουσίας 

ζ : ο αναμενόμενος αριθμός απογόνων (]υνεηϊ1ε$) όταν χ-0 
χιΐ: η ΕΟίυ στον πληθυσμό 
Β : η κλίση της καμπύλης 

Το μοντέλο αυτό απορεί να καλύψει μεγάλο αριθμό καταστάσεων, υπάρχουν όμως και δοκιμασίες για τις 
οποίες δεν ενδείκνυται. Η καταλληλότητα του ως άνω μοντέλου πρέπει να ελέγχεται. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να ενδείκνυται ένα μοντέλο (Ηοπηβδϊδ ιηοδεί) στο οποίο χαμηλές συγκεντρώσεις έχουν 
αυξημένη επίπτωση (19). 

Μπορούν επίσης να προσδιοριστούν κι άλλες συγκεντρώσεις που έχουν επίπτωση στην αναπαραγωγή, 
όπως οι ΕΘ κι και Ε€ 2 ο, αν και είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές παράμετροι από 
εκείνες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της Εθ5ϋ- 


2.2 ΕΚΘΕΣΗ 


Η έκθεση με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες. 


2.2.1 Δοκιμαζόμενη ουσία 

— φυσικές ιδιότητες και φυσικοχημικές ιδιότητες που άπτονται της δοκιμασίας· 

— χημικά χαρακτηριστικά, μεταξύ το)ν οποίων η καθαρότητα. 

2.2.2 Δοκιμαζόμενο είδος 

— ο κλώνος (διευκρινίζεται κατά πόσον έχει προσδιοριστεί ο γονότυπός του), προμηθευτής ή πηγή (εάν 
είναι γνωστά) και συνθήκες καλλιέργειας. Εάν χρησιμοποιηθεί είδος άλλο από τα Οίΐρΐιηϊίΐ ιώδ^πδ, 
αναφέρεται και αιτιολογείται. 


2.2.3 Συνθήκες της δοκιμασίας 

— ακολουθούμενη διαδικασία (η μι στατική ή συνεχούς ροής, όγκος, φορτίο-αριθμός Ο&ρΙιηίά ανά 
λίτρο)· 

— φωτοπερίοδος και ένταση του φωτός· 

— συνοπτική περιγραφή της δοκιμασίας (π.χ. αριθμός δοχείων με την ίδια συγκέντρωση, αριθμός 
γεννητόρων ανά δοχείο)· 

— λεπτομερείς πληροφορίες για το μέσο·όπου γίνεται η καλλιέργεια· 

— τυχόν προστιθέμενες οργανικές ύλες (σύνθεση, πηγή προέλευσης, μέθοδος παρασκευής), ΤΟΟ/ΟΟΘ 
των πυκνών διαλυμάτων, προσδιορισμός ΤΟΟ/ΟΟΙ) στο μέσο όπου γίνεται η δοκιμασία· 

— λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παροχή τροφής [ποσότητα σε ηι§ αΟαρΙιηηι ημερησίως, 
είδος τροφής (εάν πρόκειται για φύκη, ονομασίες των ειδών, και, εάν είναι γνωστά,, το στέλεχος και 
οι συνθήκες της καλλιέργειας)]· 

— μέθοδος παρασκευής των πυκνών διαλυμάτων και συχνότητα ανανέωσης (αναφέρονται, εφόσον 
χρησιμοποιούνται, διαλύτης και πρόσθετο διασποράς και σε τι συγκέντρωση). 
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2.2.4 


Αποτελέσματα 

— αποτελέσματα τυχόν προκαταρκτικών μελετών σχετικά με τη σταθερότητα της δοκιμαζόμενης 
ουσίας· 

— ονομαστικές συγκεντρώσεις και αποτελέσματα όλων των αναλύσεων προσδιορισμού της 
συγκέντρωσης της δοκιμαζόμενης ουσίας στα δοκιμαστικά δοχεία (βλ. πίνακες παραρτήματος 4)* 
αναφέρονται επίσης συντελεστής ανάκτησης της μεθόδου και όριο προσδιορισμού· 

— ποιότητα του νερού στα δοκιμαστικά δοχεία (ρΗ, θερμοκρασία, συγκέντρωση διαλελυμένου 
οξυγόνου, ΤΟΟ ή/και (ΓΟΟ και σκληρότητα κατά περίπτωση) (βλ. πίνακα παραρτήματος 3)· 

— πλήρης καταγραφή ζώντων απογόνων (ο1Υ$ρπη§) ανά γεννήτορα (βλ. πίνακα παραρτήματος 3)· 

— αριθμός θανάτων μεταξύ των γεννητόρων και ημέρα κατά την οποία σημειώθηκαν (βλ. πίνακα 
παραρτήματος 3)· 

— συντελεστής διακύμανσης για τον έλεγχο γονιμότητας (βάσει του συνολικού αριθμού ζώντων 
απογόνων (οίΥ$ρηη£) ανά γεννήτορα στο τέλος της δοκιμασίας)· 

— γραφική παράσταση του συνολικού αριθμού ζώντων απογόνων (οΓί$ρπη§) ανά ζώντα γεννήτορα (για 
κάθε συγκέντρωση διαλύματος) στο τέλος της δοκιμασίας συναρτήσει της συγκέντροισης της 
δοκιμαζόμενης ουσίας· 

— η ελάχιστη συγκέντρωση παρατηρούμενης επίπτωσης (ΕΟ ΕΟ) στην αναπαραγωγή 

(συμπεριλαμβάνονται περιγραφή των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόζονται και ενδεικτική 
αναφορά ως προς τον πιθανό βαθμό επίπτωσης) και η συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίπτωσης 
(ΝΟΕΟ) στην αναπαραγωγή· αναφέρονται κατά περίπτωση οι τιμές ΕΟΕΟ και ΝΟΕ€ για τη 
θνησιμότητα των γεννητόρων 

— κατά περίπτωση, η τιμή της συγκέντρωσης ΕΟχ για την αναπαραγωγή και το όριο εμπιστοσύνης και 
γραφική παράσταση του προσαρμοσμένου μοντέλου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της, η 
κλίση της καμπύλης δάσης-απόκρισης και το τυπικό σφάλμα- 

— άλλες βιολογικές επιπτώσεις και μετρήσεις: αναφέρονται τυχόν άλλες βιολογικές επιπτώσεις που 
παρατηρήθηκαν ή μετρήθηκαν (π.χ. ανάπτυξη των γεννητόρων), συνοόευάμενες από τυχόν εξήγηση· 

— αιτιολόγηση κάθε παρέκκλισης από τη μέθοδο της δοκιμασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΙΕΝΡΤ Μ7 ΚΑΙ Μ4 
ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 

Εγκλιματισμόε των Ραρίιηία στα ΕΙεικΚ Μ7 πηό Μ4 

Μερικά εργαστήρια αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά την άμεση μεταφορά ΩαρΗπία στα μέσα Μ4 (I) και Μ7, 
οι οποίες όμως ξεπεράστηκαν σε κάποιο βαθμό με σταδιακό εγκλιματισμό, με μεταφορά δηλαδή από το 
μέσον στο οποίο βρισκόντουσαν σε συγκέντρωση 30 % ,στη συνέχεια σε συγκέντρωση 60 % και κατόπιν 
σε 100%. Ο εγκλιματισμός μπορεί να διαρκέσει έως και ένα μήνα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Ιϊνοστοινεία 

Παρασκευάζονται πρώτα σε νερό κατάλληλης καθαρότητας (π.χ. απιονισμένο, απεσταγμένο ή αντίστροφης 
όσμωσης) ξεχωριστά πυκνά διαλύματα (1) μεμονωμένων ιχνοστοιχείων. Από τα διαφορετικά αυτά πυκνά 
διαλύματα (I) παρασκευάζεται ένα δεύτερο ενιαίο πυκνό διάλυμα (II), το οποίο περιέχει όλα τα 
ιχνοστοιχεία (συνδυασμένη λύση), ήτοι: 
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Μέσα Μ4 &ηά Μ7 


Παρασκευάζονται με πυκνό διάλυμα II, μακροθρεπτικές ύλες και βιταμίνες ως εξής: 



Ποσότητα 

που 

προστίθεται 
στο νερό 

ΓΠ8/1 

Συγκέντρωση 
(συγκριτικά με το 
μέσο Μ 4) 

Ποσότητα πυκνού 
διαλύματος που 
προστίθεται για την 
παρασκευή του μέσου 

ϊϊιΙ/1 

Μ 4 Μ 7 

Πυκνό διάλυμα Π 
συνδυασμός 
ιχνοστοιχείων 

- 

20 φορές 

50 

50 

Πυκνά διαλύματα με μακ ροθρεπτικές ύλες 
(μία ουσία) 

Οαα 2 * 2 ΗίΟ 



1.0 

1,0 




0,5 

0.5 

ΚΓ1 

58 000 

■Η·· 

0,1 

0,1 

ΝίΐΗ(Χ>3 

64 800 



1.0 


50 000 


0,2 

0,2 

ΝίΐΝΟί 

2 740 


0,1 


ΚΗιΡΟι 

1 430 

| 

0,1 

■Η 

Κ 2 ΗΡΟ 4 

] 840 


0,1 

0,1 

Πυκνό διάλυμα 

συνδυασμού βιταμινών 

- 

10 000 φορές 

0,1 

0,1 

Το πυκνό διάλυμα συνδυασμού βιταμινών παρασκευάζεται με προσθήκη των τριών βιταμινών σε 

1 λίτρο νερού ως εξής: 

Υδροχλωρική θειαμίνη 

750 

10 000 φορές 

'— - 


Κυανοκοβαλαμίνη (Βΐ 2 ) 

10 

10 000 φορές 



Βιοτίνη 

ΒΗΧ 





Το πυκνό διάλυμα συνδυασμού βιταμινών αποθηκεύεται κατεψυγμένο, σε μικρά μερίδια. Οι βιταμίνες 
προστίθενται στα μέσα λίγο πριν τη χρήση. 


Σημ. ί Προς αποφυγή καθίζησης αλάτων κατά τη διαδικασία παρασκευής του πλήρους μέσου, 
προστίθενται οι ποσότητες των πυκνών διαλυμάτων σε 500-800 ηι3 απιονισμένου νερού και εν 
συνεχεία ο όγκος συμπληρώνεται μέχρις ενός λίτρου. 

Σημ. 2 Η πρώτη δημοσίευση σχετικά με το Μ4 βρίσκεται στο ΕΙεηάΙ, Β.Ρ. (1990). δείεηίυιυ άεΠαώηω/ ίη 
οπίδίαοεα; άπ ιιΗπίδΙηκπυπΟ ΣίρρΓΟΔϋΗ ίο αηίεηηαΐ άί«τια§6 ίη ΟαρΙιη'ηι ωηρηχ $1 π* ιΐ5. Ριοίορίαχιηα, 
154 . 25 - 33 . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΓΟΟ ΚΑΙ 
Π ΑΡΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΛΓΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΤΟΟ 


Η περιεκτικότητα σε άνθρακα των αλγών που χρησιμοποιούνται ως τροφή δεν μπορεί κανονικά να μετρηθεί 
απευθείας αλλά έμμεσα με τη βοήθεια νομογραφημάτων, όπου χρησιμοποιούνται ως παράμετροι ο αριθμός 
των κυττάρων ή η απορρόφηση του φωτός. 


Ο προσδιορισμός του ΤΟΟ πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο της οξείδωσης σε υψηλή θερμοκρασία μάλλον 
παρά με άλλες μεθόδους όπως με τη μέθοδο της υπεριώδους ακτινοβολίας ή τη μέθοδο του υπερθεϊικού 
{βλ.: Τάε Ιη5ίηπηδηΐ3! Οεΐεπηίη&ίΐαη οί Τοΐ&Ι Οι*§&ηίο Ο&Γόοη, Τοίαΐ Οχγ$ζη Οαιιαπό από Κείαΐκά 
ΟεΐεπηίηιιηΙδ 1979, ΗΜ80 1980; 49 Ηφ Ηοίθοτη, Ποηάοη \Υ01 V 6ΗΒ). 


Για τη χάραξη του νομογραφήματος, τα άλγη διαχωρίζονται από το μέσο της καλλιέργειας με 
ψυγοκέντρηση και εν συνεχεία επαναιώρηση σε απεσταγμένο νερό. Μετρείται η εναλλακτική παράμετρος 
και η συγκέντρωση ΤΟΟ σε κάθε δείγμα τρεις φορές. Αναλύονται τα τυφλά διαλύματα που περιέχουν 
απεσταγμένο νερό και η συγκέντρωση ΤΟΟ συνάγεται από την αντίστοιχη του δείγματος με τα άλγη. 


Η γραμμή του νομογραφήματος πρέπει να είναι ευθεία στην περιοχή των συγκεντρώσεων άνθρακα που 
ενδιαφέρουν. Σχετικά παραδείγματα δίνονται στη συνέχεια. 


Σημ. Τα νομογραφήματα που ακολουθούν δεν προσφέρονται για μετατροπές. Τα εργαστήρια 
χαράσσουν τα δικά τους νομογραφήματα. 


**Οι1θΓβΙί3 νιιΙ§3Π5, νϋπ νίπιΐίδ (ΟΟΑΡ 211/12). 

Ρ«§Γβδδΐοη οί πι^/3 \νεΐ§1ιί οπ ιη£ Ο/Ι. 

0αΐ3 (γοπι ςοηεεηίΓαίείΙ $ιΐ5ρ«η§ίοη5 οί $βπχΐ εοηΐίηυουδ βϋΐοΐι 
οιιΙΙυΓείΙ εεΐΐδ, Γε-δΐιχρεΓΗίβιΙ ίη ιΙΓΙΠΙθι) >νί»ιεΓ. 


* π»Ε/1 {Ιιγ >νβ*§Ηί οί 
οοηοεηΐΓ^ωϋ αψηΐ 
ίββϋ 


1300 

1200 

ιιοο 

»οοο 

909 

900 

ΤΟΟ 


200 

ΙΟΟ 

Ο 

-ΙΟΟ 


°, 

✓ 

✓ Ο 


ΙΟΟ 190 




ΟοΓΓβΙπίΐοη (τυκίίίαεηί - 0,980 


—?-1-I— 

200 290 300 


-Η-1- 1 -Η- 

330 400 490 300 


390 


300 


-Η-1- 

• 30 700 790 


ίΐϊ§ 0/1 οί εοηεεηίΓ3ί€ί1 ίίΐ^αΐ ίεβ<] 


* ξηρό βάρος συμπυκνωμένης τροφής από φύκη (σε ηι^/Ι) 
συμπυκνωμένη τροφή από φύκη (σε ηι§/1) 
συντελεστής συσχέτισης - 0,980 


** ΟΜοιεΙΙα νυ]§απδ, ποικιλία νϊπάίδ (ΟΟΑΡ 211/12) 

Αναγωγή ξηρού βάρους (ϊτι§/ 3) σε ιϊϊ§ 0/1. 

Δεδομένα από συμπυκνωμένα εναιωρήματα κυτταροκαλλιεργειών ημισυνεχούς ροής, 
που επαναιωρήθηκαν σε απεσταγμένο νερό 
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* Νο €€ΙΙ»/1 (X 10") 
οί ςυηοεηίΓΗίεϋ 
ίεε<1 


113 ■ 
110 - 
103 . 
100; 
•3 ■ 
*0 · 
•3 . 
•Ο 
7*. 
70 - 
• 3 


*Οι1θΓεΙ1» νιιΐ£»η$, νβΓ. νΪΓΪί1ϊ5 (<ΧΑΡ 211/12). 

ΚεβΓεδδΐοη οί «II ηιιηι&εΓ οη πιε € 71 . 

ΟεΙη ίΓοηι οοηεεηίΓΗίεϋ 5ΐι$ρεη$ίοη$ οί χειτιΐ εοηίίηαοιίδ ύϋΐεΐι ειιΐΐκτειΐ 
εεΙΙδ, Γε-δυδρεηϋεϋ ίη ϋί$ΙίΙ)ει1 λναίβΓ. 


Ο 



Ο + 


35 

30 

43 

40 

33 

50 

23 

20 

13 

ΙΟ 




* ΓΓοιτεΙαϋοη εοείίΐαεηί - 1),926 


5 

Ο 



Ο 30 100 


Η-1-Η¬ 
χο 200 250 


300 


-Η-1-1-1-1-*— 

400 «30 500 550 300 «30 


Ο 


700 


γπ£ ΟΙ οί οοηοβηϋΓΕίειΙ »Ιε»Ι ί«ϋ 


**ΑΙϊ5θΓΐ);ΐηοβ 3.1 

440 ηηι οί ζ 
1/10 (ΙΗιιΙϊοη 
οί οοηοβη1ι·3ίβ(ί 
ίΐΐβίΐΐ Γεε<1 


1.10 

1 - 0 » 


**ΟΙι 1 θΓ 6 ΐΐ 3 νυ 1 §ί»π 8 , ν»Γ. νΐπίΐϊδ (<ΧΑΡ 112 / 12 ). 

Κβ§Γβ55ίοη οί ΕΟδΟΓΟπηοε οη ιηε ΟΙ, (1 επί ρΕίΟ 1εη§ίΗ) 
ϋ»ί 3 Γγοπι €θπ«ηίπιίεϋ δοδρεηδίοηδ οί κεπιί εοηΐϊηιιουδ ΙιβίοΗ εϋΐίυιεϋ 
οβΙΙδ, Γβ-δΐΐδρεηίΙειΙ ϊη (Ιΐδίϊΐΐβίΐ ίυβΙεγ. 

θ' 


ΟΛΟ 

0.73 

0.70 

ΟΛ* 

0.00 

0.35 

ΟΛΟ 


05* 
0.30 
ΟΛ* 
ΟΛΟ 
0 . 1 » 
0.10 
0.03 
ο.οα 




<3 

Ο 



^ΟοιτβΙιιίίοη οοείίίάεηί - 0,998 


-)-*— 

ΙΟΟ 130 200 


250 


350 


«50 


300 


-4 -(— 

700 750 


ιη§ 0/1 οί εοηεεηίΓΕίοϋ η1§»1 ίεειΐ 


* Αριθμός κυτχάρων/1 (χ 10 Β ) συμπυκνωμένης τροφής από άλγη 
Παλινδρόμηση αριθμού κυττάρων σε ηΐ£ ΟΙ 
Συντελεστής συσχέτισης 0,926 

** Απορρόφηση στα 440 ηηι συμπυκνωμένης τροφής από άλγη σε αραίωση 1/10 
Παλινδρόμηση απορρόφησης σε ηι§€/! (μήκος διαδρομής 1 οηι) 
Συντελεστής συσχέτισης 0,998 




ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΟΥ ΑΕΛΟΜΕΝΟΝ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟ Υ. ΦΥΣΙΚΟΧΗ ΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. Η ΠΑΡΕΧΟΜ ΕΝΗ 

ΤΡΟΦ Η . Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ϋΑΡΗΝΙΑ ΚΑΙ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α ΤΟ ΜΩ Ν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 


(α) Μετρηθείσες συγκεντρώσεις 


ονομαστική συγκέντρωση 

1 η εβδομάδα / δείγμα 

2η'ββδομάδα / δείγμα 

3η εβδομάδα / δείγμα 


μετά την 
ανανέωση 

πριν την 
ανανέωση 

μετά την 
ανανέωση 

πριν την 
ανανέωση 

μετά την 
ανανέωση 

πριν την 
ανανέωσ 

η 








































































(β) Μετρηθείσες συγκεντρώσει:: ως ποσοστό επί της ονομαστικά τιιιής 


ονομαστική συγκέντρωση 

1 η εβδομάδα / δείγμα 

2η εβδομάδα / δείγμα 

3η εβδομάδα / δείγμα 


μετά την 
ανανέωση 

πριν την 
ανανέωση 

μετά την 
ανανέωση 

πριν την 
ανανέωση 

μετά την 
ανανέωση 

πριν την 
ανανέωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 


Μέσος όρος συναρτήσει του χρόνου 


Δεδομένου ότι η συγκέντρωση της υπό δοκιμή ουσίας μπορεί να μειωθεί στο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο 
διαδοχικές ανανεώσεις του μέσου, είναι απαραίτητο να εξετάζεται ποια συγκέντρωση πρέπει να επιλεγεί ως 
αντιπροσωπευτική της σειράς συγκεντρώσεων στις οποίες εκτίθενται οι γεννήτορες ΏαρΗηΐα. Η επιλογή πρέπει να 
βασιστεί τόσο σε βιολογικά όσο και σε στατιστικά κριτήρια. Εάν για παράδειγμα θεωρείται ότι η αναπαραγωγή 
επηρεάζεται περισσότερο από τη μέγιστη συγκέντρωση, τότε χρησιμοποιείται η μεγίστη συγκέντρωση. Εάν όμως 
Θεωρείται ότι υπερισχύει η αθροιστική ή η μακροπρόθεσμη επίπτωση της τοξικής ουσίας, τότε καταλληλότερη είναι 
μια μέση συγκέντρωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί ως μέσος όρος μια μέση τιμή 
συγκέντρωσης που υπολογίζεται συναρτήσει του χρόνου, αφού συνυπολογίζεται έτσι η χρονική διακύμανση της 
στιγμιαίας συγκέντρωσης. 



0 1 2 3 4 5 6 7 


Ημέρες 


Σχήμα. 1: Παράδειγμα μέσου όρου συναρτήσει του χρόνου 


Στο σχήμα 1 φαίνεται ένα παράδειγμα (απλοποιημένης) δοκιμής διάρκειας 7 ημερών με ανανέωση του μέσου στις 
ημέρες 0, 2 και 4. 


Η λεπτή γραμμή (τεθλασμένη) απεικονίζει τη συγκέντρωση συναρτήσει του χρόνου. Η πτώση των τιμών της 
συγκέντρωσης θεωρείται ότι είναι εκθετική. 


Τα 6 σημεία που διακρίνονται αντιστοιχούν στις συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν πριν και μετά από κάθε 
ανανέιοση. 


Η παχιά ευθεία απεικονίζει τη θέση του μέσου όρου συναρτήσει του χρόνου. 


Ο μέσος όρος συναρτήσει του χρόνου υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε το εμβαδόν κάτο> από την παχιά ευθεία (μέσος 
όρος συναρτήσει χρόνου) να ισούται με το εμβαδόν κάτω από την τεθλασμένη (καμπύλη των συγκεντρώσεων). Ο 
υπολογισμός για το παραπάνω παράδειγμα εμφαίνεται στον πίνακα ί. 
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Πίνακας 1: Υπολογισμός του μέσου όρου συναρτήσει του χρόνου (μέσος όρος Τ\ν) 


αύξων 

αριθμός 

ανανέωσης 

ημέρες 

συγκέντρωση 0 

συγκέντρωση 

1 

Εη (εοης 0) 

Ι.η (οοηοΙ) 

εμβαδόν 

1 

2 


4,493 

2,303 



2 

2 

11,000 

6,037 

2,398 

1,798 


3 

3 

10,000 

4,066 

2,303 

1,403 


σύνολο ημερών: 7 

συνολικό 

εμβαδόν 

50,091 


7,156 


ημέρες: η διάρκεια μιας περιόδου ανανέωσης 

ΟοηεΟ: η συγκέντρωση που μετρείται στην αρχή εκάστης περιόδου ανανέωσης 
Οοηεΐ: η συγκέντρωση που μετρείται στο τέλος εκάστης περιόδου ανανέωσης 
ΐΜ(οοηοΟ): ο φυσικός λογάριθμος της συγκέντρωσης 0 
Ι.η(οοηο1): ο φυσικός λογάριθμος της συγκέντρωσης 1 

εμβαδόν: το εμβαδόν κάτω από την εκθετική καμπύλη για κάθε περίοδο ανανέωσης, υπολογιζόμενο βάσει του τύπου 


Οοηό)-€οηά 

εμβαδόν = ι^ αοηώ) - 1 ^α οη ά) Χ Ί^ρες 


Ο μέσος όρος συναρτήσει του χρόνου (μέσος όρος Τν/) προκύπτει με διαίρεση του ολικού εμβαδού δια του συνολικού 
αριθμού ημερών. 

Εννοείται ότι για τη δοκιμασία αναπαραγωγής ΩαρΗηια ο πίνακας επεκτείνεται για να καλύψει 21 ημέρες. 


Είναι σαφές ότι όταν γίνεται παρατήρηση στην αρχή μόνο και στο τέλος κάθε περιόδου ανανέωσης, δεν υπάρχει 
δυνατότητα να επιβεβαιωθεί κατά πόσον η πτώση των τιμών της συγκέντρωσης ακολουθεί όντως εκθετική πορεία. 
Διαφορετική καμπύλη θα οδηγήσει σε διαφορετικό υπολογισμό του εμβαδού. Εντούτοις, μια εκθετική καμπύλη πτώσης 
των τιμών δεν αποκλείεται, είναι μάλιστα η προσφορότερη καμπύλη αν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. 


Προσοχή χρειάζεται σε περίπτωση κατά την οποία δεν ανιχνευτεί καθόλου ουσία στο τέλος της περιόδου ανανέωσης. 
Είναι αδύνατον να προκύψει κάτω από την καμπύλη ένα εμβαδόν που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και 
συνεπώς ένας λογικός μέσος όρος ΤΨ, εκτός εάν υπάρχει τρόπος να εκτιμηθεί με τι ρυθμούς εξαφανίστηκε από το 
διάλυμα η ουσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

2.1. Εισαγωγή 

2.2. Κριτήρια για την ταξινόμηση, την επιλογή συμβόλων, τις ενδείξεις κινδύνου και την επιλογή φράσεων 
κινδύνου 

2.2.1. Εκρηκτικά 

2.2.2. Οξειδωτικά 

2.2.3. Εξαιρετικά εύφλεκτα 

2.2.4. Πολύ εύφλεκτα 

2.2.5. Εύφλεκτα 

2.2.6. Πϊλλες φυσικοχημικές ιδιότητες 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓ1ΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

3.1. Εισαγωγή 

3.2. Κριτήρια για την ταξινόμηση, την επιλογή συμβόλων, τις ενδείξεις κινδύνου και την επιλογή φράσεων 
κινδύνου 

3.2.1. Πολύ τοξικά 

3.2.2. Τοξικά 

3.2.3. Επιβλαβή 

3.2.4. Σχόλια σχετικά με τη χρήση της φράσης Κ.48 

3.2.5. Διαβρωτικά 

3.2.6. Ερεθιστικά 

3.2.7. Ευαισθητοποιητικά 

3.2.8. Ξλλες τοξικολογικές ιδιότητες 

4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

4.1. Εισαγωγή 

4.2. Κριτήρια για την ταξινόμηση, τις ενδείξεις κινδύνου, και την επιλογή φράσεων κινδύνου 

4.2.1. Καρκινογόνος ουσίες 

4.2.2. Μεταλλαξιγόνες ουσίες 

4.2.3. Ουσίες τοξικές στην αναπαραγωγή 

4.2.4. Διαδικασία για την ταξινόμηση παρασκευασμάτων σχετικά με ειδικές επιδράσεις στην υγεία 

5. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5.1. Εισαγωγή 

5.2. Κριτήρια για την ταξινόμηση, τις ενδέίξεις κινδύνου, και την επιλογή φράσεων κινδύνου 

5.2.1, Υδάτινο περιβάλλον 

5.2.2. Μη υδάτινο περιβάλλον 

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

6.1. Εισαγωγή 

6.2. Φράσεις οδηγιών ασφαλούς χρήσης για ουσίες και παρασκευάσματα 

7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Ουσίες 

8.1. Φορητές φιάλες αερίων 

8.2. Περιέκτες αερίου που προορίζονται για προπάνιο, βουτάνιο ή υγραέριο (ΕΡΟ) 

8.3. Ακατέργαστα μέταλλα 

8.4. Ουσίες ταξινομημένες με Κ65 

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Παρασκευάσματα 
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9.1. Αέρια παρασκευάσματα (μείγματα αερίων) 

9.2. Περιέκτες αερίου που προορίζονται για παρασκευάσματα που περιέχουν προπάνιο, βουτάνιο ή 
υγραέριο (ΕΡΟ) με οσμηρό ιχνηθέτη 

9.3. Κράματα, παρασκευάσματα που περιέχουν πολυμερή, παρασκευάσματα που περιέχουν ελαστομερή 

9.4 Παρασκευάσματα ταξινομημένα με Κ.65 

9.5. Οργανικά υπεροξείδια 

9.6. Πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης για ορισμένα παρασκευάσματα 
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Σκοπός της ταξινόμησης είναι ο προσδιορισμός όλων των φυσικοχημικών, τοξικολογικών και 
οικοτοξικολογικών ιδιοτήτων των ουσιών και των παρασκευασμάτων οι οποίες είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν κινδύνους κατά το συνήθη χειρισμό και τη χρήση τους. Μετά τον προσδιορισμό των 
τυχόν επικίνδυνων ιδιοτήτων, η ουσία ή το παρασκεύασμα πρέπει να επισημανθεί, σύμφωνα με μια 
αποδεκτή διαδικασία, ώστε να υποδηλώνονται ο κίνδυνος ή οι κίνδυνοι με σκοπό την προστασία των 
χρηστών, του ευρέος κοινού, και του περιβάλλοντος. 

1.2. Το παρόν παράρτημα καθορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν την ταξινόμηση και επισήμανση των 
ουσιών και των παρασκευασμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας, στο άρθρο 4 
της Οδ. 1999/45/ΕΟΚ, και σε άλλες οδηγίες που αφορούν τα επικίνδυνα παρασκευάσματα. 

Απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται με μεθόδους ταξινόμησης και επισήμανσης των επικίνδυνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων. 

1.3. Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας καθώς και της οδηγίας 1999/45/ΕΟΚ θα χρησιμεύσουν ως κύριο 
μέσο παροχής βασικών πληροφοριών για τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα στο ευρύ κοινό 
και στους εργαζόμενους. Η ετικέτα επισύρει την προσοχή των χειριστών ή των χρηστών των ουσιών 
και των παρασκευασμάτων στους κινδύνους που ενυπάρχουν σε ορισμένα τέτοια υλικά. 

Η ετικέτα μπορεί, επίσης, να χρησιμεύει στην προσέλκυση της προσοχής σε πιο ολοκληρωμένες 
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και χρήση ,από αυτές που είναι διαθέσιμες σε άλλες μορφές. 

1.4. Στη διατύπωση της ετικέτας λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστούν κατά το συνήθη χειρισμό ή χρήση των επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασμάτων όταν 
αυτά είναι στη μορφή με την οποία διατίθενται στην αγορά όχι, όμως, αναγκαστικά και για 
οποιαδήποτε διαφορετική μορφή με την οποία θα χρησιμοποιηθούν τελικά, π.χ., ύστερα από αραίωση. 
Οι πιο σοβαροί κίνδυνοι τονίζονται με σύμβολα. Οι κίνδυνοι αυτοί καθώς και άλλοι που προέρχονται 
από άλλες επικίνδυνες ιδιότητες διασαφηνίζονται με τυποποιημένες φράσεις κινδύνου ενώ ειδικές 
φράσεις ασφαλούς χρήσης παρέχουν συμβουλές για τις απαραίτητες προφυλάξεις. 

Στην περίπτωση των ουσιών, οι πληροφορίες ολοκληρώνονται με την αναγραφή του ονόματος της 
ουσίας σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένη χημική ονοματολογία, κατά προτίμηση την ονομασία που 
χρησιμοποιείται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο 
(Είηεοϊ) ή στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Γνωστοποιημένων Χημικών Ουσιών (Εΐϊησε) και τον αριθμό 
ΕΚ και το όνομα, τη διεύθυνση, και τον αριθμό τηλεφώνου του εγκατεστημένου στην Κοινότητα 
προσώπου το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της ουσίας στην αγορά. 

Στην περίπτωση των παρασκευασμάτων, οι πληροφορίες, σύμφωνα με το Αρθρο 10, παράγραφος 2, της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΟΚ, ολοκληρώνονται με : 

την αναγραφή της περιγραφής ή της εμπορικής ονομασίας του παρασκευάσματος, 

την αναγραφή της χημικής ονομασίας της ουσίας ή των ουσιών που υπάρχουν στο παρασκεύασμα 

και 

την αναγραφή του ονόματος , της διεύθυνσης και αριθμό τηλεφώνου του εγκατεστημένου στην 
Κοινότητα προσώπου , το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του παρασκευάσματος στην αγορά. 

1.5. Σύμφωνα με το άρθρο 6, οι παρασκευαστές, διανομείς και εισαγωγείς επικίνδυνων ουσιών που 
περιλαμβάνονται στο Είηεοδ, αλλά δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στο Παράρτημα 1, οφείλουν να 
ερευνήσουν ώστε να λάβουν γνώση των υφιστάμενων σχετικών δεδομένων στα οποία μπορούν να έχουν 
πρόσβαση και τα οποία αφορούν τις ιδιότητες των ουσιών αυτών. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, 
συσκευάζουν τις εν λόγω ουσίες και προβαίνουν σε προσωρινή επισήμανση αυτών σύμφωνα με τους 
κανόνες που καθορίζονται στα Αρθρα 22 έως 25 και με τα κριτήρια του παρόντος Παραρτήματος. 

1.6. Δεδομένα που απαιτούνται για την ταξινόμηση και την επισήμανση 

1.6.1. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την ταξινόμηση και την επισήμανση των ουσιών είναι δυνατόν να 
ληφθούν: 

(α) όσον αφορά τις ουσίες για τις οποίες απαιτούνται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο 
Παράρτημα VII, τα περισσότερα από τα αναγκαία στοιχεία για την ταξινόμηση και την 
επισήμανση περιέχονται στο «βασικό φάκελο». Η ταξινόμηση και επισήμανση πρέπει να 
αναθεωρούνται, εάν είναι αναγκαίο, κάθε φορά που γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες 
(Παράρτημα VIII) 

(β) όσον αφορά τις άλλες ουσίες (π.χ., αυτές που αναφέρονται στο σημείο 1.5 ανωτέρω), τα στοιχεία 
που απαιτούνται για την ταξινόμηση και επισήμανση μπορούν, εάν είναι αναγκαίο, να ληφθούν 
από διάφορες πηγές, π.χ.: 

αποτελέσματα προηγουμένων δοκιμών, 

πληροφορίες που απαιτούνται από τους διεθνείς κανονισμούς μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών, 
πληροφορίες που προέρχονται από εργασίες αναφοράς και τη βιβλιογραφία, ή 
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πληροφορίες που είναι αποτέλεσμα πρακτικής εμπειρίας. 

Τα αποτελέσματα αξιολογημένων σχέσεων δομής-δράσης και η κρίση εμπειρογνωμόνων πρέπει 
επίσης να λαμβάνονται υπόψη όπου απαιτείται. 

1.6.2. Για τα παρασκευάσματα, τα απαιτούμενα στοιχεία για την ταξινόμηση και επισήμανσή τους μπορούν 
να ληφθούν: 

(α) εάν πρόκειται για φυσικοχημικά δεδομένα, με την εφαρμογή των μεθόδων που καθορίζονται στο 
Παράρτημα V της Οδηγίας. Αυτό ισχύει, επίσης, και για τα παρασκευάσματα που καλύπτονται από 
την Οδηγία 9Ι/4Ι4/ΕΟΚ εκτός και εάν άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι είναι αποδεκτές 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρατημάτων II και III της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (Αρθρο 5, 
παράγραφος 5, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ )Για τον προσδιορισμό των εύφλεκτων και οξειδωτικών 
ιδιοτήτων των αερίων παρασκευασμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος υπολογισμού 
(βλέπε σημεία 9.1.1.1 και 9.1.1.2) Για τα- μη αέρια παρασκευάσματα που περιέχουν οργανικά 
υπεροξείδια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος υπολογισμού για τις οξειδωτικές ιδιότητες 
(βλέπε Σημείο 2.2.2.1). 

(β) εάν πρόκειται για δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία: 

με την εφαρμογή των μεθόδων που καθορίζονται στο παράρτημα V της Οδηγίας, εκτός και 
εάν, στην περίπτωση προϊόντων φυτοπροστασίας , είναι αποδεκτές άλλες διεθνώς 
αναγνωρισμένες μέθοδοι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων II και III της Οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ (Αρθρο 6, παράγραφος 1,στοιχείο β)της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ) 

ή/και με την εφαρμογή των συμβατικών μεθόδων που αναφέρονται στο άρθρο 6 και στο 
Παράρτημα II, Μέρη Α, στοιχεία 1 έως 6, και Β, στοιχεία 1. έως 5, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, 

ή. 


στην περίπτωση της φράσης Κ65, με την εφαρμογή των κανόνων του σημείου 3.2.3 

εάν, όμως, πρόκειται για την αξιολόγηση των καρκινογόνων και μεταλλαξιγόνων ιδιοτήτων 
καθώς και της τοξικότητας στην αναπαραγωγή, με την εφαρμογή των συμβατικών μεθόδων 
που αναφέρονται στο Αρθρο 6 και στο Παράρτημα II, Μέρη Α, στοιχεία 7 έως 9, και Β, 
στοιχείο 6, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 

(γ) εάν πρόκειται για δεδομένα σχετικά με οικοτοξικολογικές ιδιότητες 

(ί) όσον αφορά την υδάτινη τοξικότητα μόνο: 

με την εφαρμογή των μεθόδων που αναφέρονται στο Παράρτημα V σύμφωνα με τους όρους 
που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, εκτός και εάν, στην 
περίπτωση προϊόντων φυτοπροστασίας , είναι αποδεκτές άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες 
μέθοδοι σύμφωνα με τις διατάξεις των Παραρτημάτων II και III της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 
(Αρθρο 7, παράγραφος I,στοιχείο β)της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ), ή 

με την εφαρμογή των συμβατικών μεθόδων που αναφέρονται στο Αρθρο 7 και στο 
Παράρτημα III, Μέρη Α και Β, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ 

(ίί) για την αξιολόγηση του δυναμικού για βιοσυσσώρευση, ή της πραγματικής βιοσυσσώρευσης, 
διαμέσου του προσδιορισμού του Ιθ£ Ροιν ή του (ΒΟΡ) ή για τη αξιολόγηση της 
βιοαποικοδόμησης, με την εφαρμογή των συμβατικών μεθόδων που αναφέρονται στο Αρθρο 7 
και στο Παράρτημα III, Μέρη Α και Β, της Οδηγία; 1999/45/ΕΚ. 

(ίίί) όσον αφορά τους κινδύνους για τη στιβάδα του όζοντος, με την εφαρμογή των συμβατικών 
μεθόδων που αναφέρονται στο Αρθρο 7 και στο Παράρτημα III, Μέρη Α και Β, της Οδηγίας 
1999/45/ΕΚ. 

Σημείωση σχετικά με την εκτέλεση δοκιμών σε ζώα 

Η εκτέλεση δοκιμών σε ζώα για τη συγκέντρωση πειραματικών δεδομένων υπόκειται στις διατάξεις της 
Οδηγίας 86/609/ΕΟΚ περί της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς. 

Σημείωση αναφορικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες 

[ίσον αφορά τα οργανικά υπεροξείδια και τα παρασκευάσματα οργανικών υπεροξειδίων, δεδομένα 
μπορεί να ληφθούν με την μέθοδο υπολογισμού που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 9.5. _:σον αφορά τα 
αέρια παρασκευάσματα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί υπολογιστική μέθοδος για τις εύφλεκτες και 
οξειδωτικές ιδιότητες (βλέπε Κεφάλαιο 9). 


1.7. 


Εφαρμογή των καθοδηγητικών κριτηρίων 
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Η ταξινόμηση πρέπει να καλύπτει τις φυσικοχημικές, τοξικολογικές και τις οικοτοξικολογικές 
ιδιότητες των ουσιών και παρασκευασμάτων. 

Η ταξινόμηση των ουσιών και παρασκευασμάτων γίνεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1.6, βάσει των 
κριτηρίων των Κεφαλαίων 2 έως 5 (ουσίες)και των Κεφαλαίων 2, 3, 4.2.4, και 5 του παρόντος 
Παραρτήματος. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι τύποι κινδύνων. Για παράδειγμα, ταξινόμηση 
βάσει του σημείου 3.2.1 δεν σημαίνει ότι σημεία όπως τα 3.2.2 ή 3.2.4 μπορούν να αγνοηθούν. 

Η επιλογή του συμβόλου ή των συμβόλων και της φράσης ή των «φράσεων κινδύνου» γίνεται βάσει της 
ταξινόμησης ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ειδικός χαρακτήρας των πιθανών κινδύνων που έχουν 
προσδιοριστεί με την ταξινόμηση εμφανίζεται στην ετικέτα. 

Με την επιφύλαξη των κριτηρίων των Σημείων 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5, οι ουσίες και τα παρασκευάσματα 
σε μορφή αερολύματος (αεροζόλ) υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 75/324/ΕΟΚ έτσι όπως 
τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στην τεχνική πρόοδο. 

1.7.1. Ορισμοί 

«Ουσίες» είναι τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους σε φυσική κατάσταση ή όπως λαμβάνονται από 
οποιαδήποτε διαδικασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσθέτων που απαιτούνται για 
τη σταθερότητα του προϊόντος και όλων των ξένων προσμίξεων που προκύπτουν κατά την διαδικασία 
παραγωγής, εξαιρούμενων, όμως, των διαλυτών που μπορούν να διαχωριστούν χωρίς να επηρεαστεί η 
σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβληθεί η σύνθεσή της. 

Μια ουσία μπορεί να είναι σαφώς καθορισμένη από χημικής απόψεως (π.χ., ακετόνη) ή να αποτελεί 
σύνθετο μείγμα συστατικών μεταβλητής σύνθεσης (π.χ., αρωματικά αποστάγματα). Για ορισμένες 
σύνθετες ουσίες, έχει προσδιοριστεί η ταυτότητα μερικών επιμέρους συστατικών. 

«Παρασκευάσματα» είναι τα μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες. 

1.7.2. Εφαρμογή των καθοδηγητικών κριτηρίων για ουσίες 

Τα καθοδηγητικά κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα εφαρμόζονται όπως έχουν όταν τα 
σχετικά δεδομένα έχουν αποκτηθεί με μεθόδους δοκιμών συγκρίσιμες με εκείνες που περιγράφονται 
στο Παράρτημα V. Στις άλλες περιπτώσεις, τα διαθέσιμα δεδομένα πρέπει να αξιολογηθούν με 
σύγκριση των μεθόδων δοκιμών που εφαρμόστηκαν με εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα V και 
με τους κανόνες που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα για τον προσδιορισμό της κατάλληλης 
ταξινόμησης και επισήμανσης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την εφαρμογή των σχετικών 
κριτηρίων ιδιαίτερα όταν απαιτείται γι' αυτά η κρίση ειδικών. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
παρασκευαστής, ο διανομέας, ή ο εισαγωγέας, θα πρέπει να ταξινομεί προσωρινά και να επισημαίνει 
την ουσία επί τη βάσει αξιολόγησης των ενδείξεων από αρμόδιο άτομο. 

Υπό την επιφύλαξη του Αρθρου 6, όταν έχει εφαρμοστεί η ανωτέρω διαδικασία και εκφράζονται 
ανησυχίες για πιθανές ασυνέπειες, μπορεί να υποβληθεί πρόταση για την καταχώρηση της προσωρινής 
ταξινόμησης στο Παράρτημα I. Η πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη και να 
συνοδεύεται από κατάλληλα επιστημονικά δεδομένα (βλέπε, επίσης, Σημείο 4.1). 

Παρόμοια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και όταν λαμβάνονται πληροφορίες που δημιουργούν 
υπόνοιες σχετικά με την ακρίβεια υφιστάμενης καταχώρησης στο Παράρτημα I. 

1.7.2.1. Ταξινόμηση ουσιών που περιέχουν ξένες προσμίξεις , πρόσθετα ή επιμέρους συστατικά 

Σε περίπτωση που έχει προσδιοριστεί η παρουσία ξένων προσμίξεων, προσθέτων ή επιμέρους 
συστατικών, αυτά λαμβάνονται υπόψη εφ' όσον η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από τα 
ακόλουθα όρια: 

0,1 % για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως πολύ τοξικές, τοξικές, καρκινογόνες (κατηγορία 1 ή 2), 
μεταλλαξιγόνες (κατηγορία 1 ή 2), τοξικές στην αναπαραγωγή (κατηγορία 1 ή 2), ή επικίνδυνες για 
το περιβάλλον (τους έχει αποδοθεί το σύμβολο 'Ν' για το υδάτινο περιβάλλον, επικίνδυνες για τη 
στιβάδα του όζοντος) 

1 % για ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως επιβλαβείς, διαβρωτικές, ερεθιστικές, 

ευαισθητοποιητικές ή καρκινογόνες (κατηγορία 3), μεταλλαξι γόνες (κατηγορία 3), τοξικές στην 
αναπαραγωγή (κατηγορία 3), ή επικίνδυνες για το περιβάλλον (δεν τους έχει αποδοθεί το σύμβολο 
'Ν', δηλαδή επιβλαβείς για τους υδάτινους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσουν μακροχρόνιες 
δυσμενείς επιπτώσεις) 

εκτός εάν στο Παράρτημα I έχουν προσδιοριστεί χαμηλότερες τιμές. 
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Εξαιρουμένων των ουσιών που παρατίθενται ειδικά στο Παράρτημα I, η ταξινόμηση πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθρου 3 και η επισήμανση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Αρθρων 5, 
6, και 7 της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Συμβουλίου. 

Από τον γενικό αυτό κανόνα εξαιρείται η περίπτωση του αμιάντου (650-013-00-6), μέχρις ότου 
προβλεφθεί όριο συγκέντρωσης στο Παράρτημα I. Ή ταξινόμηση και η επισήμανση ουσιών που 
περιέχουν αμίαντο πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του Αρθρου 6 της παρούσας Οδηγίας, 

1.7.3. Εφαρμογή των καθοδηγητικών κριτηρίων για παρασκευάσματα 

Τα καθοδηγητικά κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα εφαρμόζονται όπως έχουν όταν τα 
σχετικά δεδομένα έχουν αποκτηθεί με μεθόδους δοκιμών συγκρίσιμες με εκείνες που περιγράφονται 
στο Παράρτημα V με εξαίρεση τα κριτήρια του Κεφαλαίου 4 για τα οποία εφαρμόζονται μόνο οι 
συμβατικές μέθοδοι. Συμβατικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται, επίσης, αναφορικά με τα κριτήρια του 
Κεφαλαίου 5, με εξαίρεση την υδάτινη τοξικότητα, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα III, Μέρος Γ, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. Για τα παρασκευάσματα τα οποία καλύπτονται από 
την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ, δεδομένα για την ταξινόμηση και επισήμανση είναι, επίσης, αποδεκτά από 
άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους (βλέπε ειδικές διατάξεις στο σημείο 1.6. του παρόντος 
Παραρτήματος) Στις άλλες περιπτώσεις, τα διαθέσιμα δεδομένα πρέπει να αξιολογηθούν με σύγκριση 
των μεθόδων δοκιμών που εφαρμόστηκαν με εκείνες που αναφέρονται στο Παράρτημα V και με τους 
κανόνες που καθορίζονται στο παρόν Παράρτημα για τον προσδιορισμό της κατάλληλης ταξινόμησης 
και επισήμανσης. 

Εάν η εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον γίνεται με την εφαρμογή των 
συμβατικών μεθόδων των Αρθρων 6 και 7 και των Παραρτημάτων II και III της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, τα 
επιμέρους όρια συγκεντρώσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι αυτά που καθορίζονται είτε : 

στο παράρτημα I της παρούσας Οδηγίας, ή 

στο Παράρτημα II, Μέρος Β, ή/και στο Παράρτημα III, Μέρος Β, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, όταν η 
ουσία ή οι ουσίες δεν εμφανίζονται στο Παράρτημα I της παρούσας Οδηγίας ή εμφανίζονται αλλά 
χωρίς όρια συγκεντρώσεων. 

Στην περίπτωση παρασκευασμάτων που περιέχουν μείγματα αερίων, η ταξινόμηση αναφορικά με τις 
επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον θα γίνεται με τη μέθοδο υπολογισμού που βασίζεται στα 
επιμέρους όρια συγκεντρώσεων του Παραρτήματος I της παρούσας Οδηγίας, ή όταν τα όρια αυτά δεν 
αναφέρονται στο Παράρτημα I, με βάση τα κριτήρια των Παραρτημάτων II και III της Οδηγίας 
1999/45/ΕΚ. 

1.7.3.1. Παρασκευάσματα ή ουσίες που περιγράφονται στο σημείο 1.7.2.1 και χρησιμοποιούνται ως συστατικά μέρη άλλων 
παρασκευασμάτων 


Η επισήμανση τέτοιων παρασκευασμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 10 
υπό τους όρους που προβλέπονται στα Αρθρα 3 και 4 της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι πληροφορίες στην ετικέτα του παρασκευάσματος ή της ουσίας που περιγράφονται στο 
σημείο 1.7.2.1 είναι ανεπαρκείς για να δώσουν τη δυνατότητα σε άλλους παρασκευαστές, που θα 
χρησιμοποιήσουν το παρασκεύασμα αυτό ως συστατικό για την παραγωγή των δικών τους 
παρασκευασμάτων, να προβούν στην ορθή ταξινόμηση και επισήμανσή τους. 

Στις περιπτώσεις αυτές, το εγκατεστημένο στην Κοινότητα πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 
διάθεση στην αγορά του αρχικού παρασκευάσματος ή της αρχικής ουσίας που περιγράφεται στο σημείο 

1.7.2.1, ανεξάρτητα από το εάν το πρόσωπο αυτό είναι παρασκευαστής, εισαγωγέας ή διανομέας, είναι 
υποχρεωμένο να χορηγήσει, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση και στο συντομότερο δυνατό χρονικό 
διάστημα, όλα τα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά με τις υπάρχουσες επικίνδυνες ουσίες έτσι ώστε να 
γίνει δυνατή η ταξινόμηση και επισήμανση του νέου παρασκευάσματος. Τα στοιχεία αυτά θα δώσουν, 
επίσης, τη δυνατότητα στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά του νέου 
παρασκευάσματος να συμμορφωθεί με τις υπόλοιπες απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 


2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

2.1. Εισαγωγή 

Οι μέθοδοι δοκιμών για τις εκρηκτικές, οξειδωτικές, και εύφλεκτες ιδιότητες που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα V χρησιμεύουν στο να δώσουν ειδικό νόημα στους γενικούς ορισμούς που περιλαμβάνονται 
στο Αρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχεία α) έως ε). Τα κριτήρια απορρέουν απευθείας από τις μεθόδους 
δοκιμών του Παραρτήματος V, εφόσον αναφέρονται. 

Εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία τα οποία να δείχνουν με πρακτική εφαρμογή ότι οι φυσικοχημικές 
ιδιότητες ουσιών και παρασκευασμάτων (εκτός από τα οργανικά υπεροξείδια) είναι διαφορετικές από 
αυτές που αποδεικνύονται με τις μεθόδους δοκιμών του Παραρτήματος V, τότε οι ουσίες και τα 
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παρασκευάσματα αυτά θα πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με τον κίνδυνο που παρουσιάζουν, εάν 
παρουσιάζουν, για τα πρόσωπα που τα χειρίζονται ή για άλλα πρόσωπα. 

2.2. Κριτήρια για την ταξινόμηση, την επιλογή συμβόλων, τις ενδείξεις κινδύνου, και την επιλογή φράσεων 
κινδύνου 

Στην περίπτωση των παρασκευασμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται 
στο Αρθρο 5 της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 

2.2.1. Εκρηκτικά 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως εκρηκτικά και λαμβάνουν το σύμβολο κινδύνου 
«Ε» και την ένδειξη κινδύνου «εκρηκτικό» σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V και εφόσον οι ουσίες και τα παρασκευάσματα αυτά είναι εκρηκτικά 
στη μορφή με την οποία διατίθενται στην αγορά. Η χρήση μιας φράσεως κινδύνου είναι υποχρεωτική 
και αυτή προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα: 

Κ2 Κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης 

ουσίες και παρασκευάσματα εκτός εκείνων που αναφέρονται παρακάτω. 

Κ.3 Πολύ μεγάλος κίνδυνος έκρηξης από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης 

ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα, όπως τα άλατα πικρικσύ 
οξέος, και ο ΡΕΤΝ (τετρανιτρικός πενταερυθρίτης). 

2.2.2, Οξειδωτικά 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως οξειδωτικά και λαμβάνουν το σύμβολο κινδύνου Ό' 
και την ένδειξη κινδύνου 'οξειδωτικό' σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα V. Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση μιας φράσης κινδύνου που πρέπει να 
προσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα δοκιμών αλλά σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Κ.7 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά 

οργανικά υπεροξείδια τα οποία έχουν εύφλεκτες ιδιότητες ακόμα και όταν δεν έρχονται σε 
επαφή με άλλα καύσιμα υλικά. 

Κ8 Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά 

άλλες οξειδωτικές ουσίες και παρασκευάσματα συμπεριλαμβανομένων των ανόργανων 
υπεροξειδίων, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή να αυξήσουν τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς όταν βρεθούν σε επαφή με καύσιμα υλικά. 

Κ9 Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά 

- άλλες ουσίες και παρασκευάσματα, συμπεριλαμβανομένων των ανόργανων υπεροξειδίων, τα 
οποία μπορούν να γίνουν εκρηκτικά όταν αναμιχθούν με καύσιμα υλικά, π.χ., ορισμένες 
χλωρικές ενώσεις 

2.2.2.1. Παρατηρήσεις σχετικά με τα υπεροξείδια 

Για τις εκρηκτικές ιδιότητες, τα οργανικά υπεροξείδια ή τα παρασκευάσματά τους με τη μορφή που 
διατίθενται στην αγορά ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια του σημείου 2.2.1 με βάση δοκιμές που 
διενεργούνται σύμφωνα με τις μεθόδους του Παραρτήματος V. 

Οσον αφορά τις οξειδωτικές ιδιότητες, στα οργανικά υπεροξείδια δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι 
υπάρχουσες μέθοδοι του Παραρτήματος V. 

Οσον αφορά ουσίες, οργανικά υπεροξείδια που δεν έχουν ήδη ταξινομηθεί ως εκρηκτικά ταξινομούνται 
ως επικίνδυνα με βάση τη δομή τους (π.χ., Κ-Ο-Ο-Ή Κ1-0-0-Κ2). 

Παρασκευάσματα, που δεν έχουν ήδη ταξινομηθεί ως εκρηκτικά, ταξινομούνται με την εφαρμογή της 
μεθόδου υπολογισμού που βασίζεται στο ποσοστό ενεργού οξυγόνου όπως περιγράφεται στο Σημείο 

Τα οργανικά υπεροξείδια ή τα παρασκευάσματά τους, που δεν έχουν ήδη ταξινομηθεί ως εκρηκτικά, 
ταξινομούνται ως οξειδωτικά εάν τα υπεροξείδια ή τα παρασκευάσματά τους περιέχουν: 

οργανικά υπεροξείδια σε αναλογία μεγαλύτερη του 5 % ή, 

διαθέσιμο οξυγόνο από οργανικά υπεροξείδια σε αναλογία μεγαλύτερη του 0,5 % και υπεροξείδιο 
του υδρογόνου σε αναλογία μεγαλύτερη του 5 %. 


2.2.3. Εξαιρετικά εύφλεκτα 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως εξαιρετικά εύφλεκτα και λαμβάνουν το σύμβολο 
κινδύνου 'Ρ +' και την ένδειξη κινδύνου 'εξαιρετικά εύφλεκτο 1 σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
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δοκιμών που περιγράφονται στο Παράρτημα V. Η φράση κινδύνου πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κ.Ι2 Εξαιρετικά εύφλεκτο 

υγρές ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης κατώτερο από 0 °0 και 
σημείο ζέσεως (ή, σε περίπτωση εύρους σημείων ζέσεως, το αρχικό σημείο ζέσεως) κατώτερο 
ή ίσο με 35 °0, 

αέριες ουσίες και παρασκευάσματα που καθίστανται εύφλεκτα όταν έρχονται σε επαφή με τον 
αέρα σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος. 


2.2.4. Πολύ εύφλεκτα 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως πολύ εύφλεκτα και λαμβάνουν το σύμβολο 
κινδύνου 'Ρ' και την ένδειξη κινδύνου 'πολύ εύφλεκτο 1 σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που 
περιγράφονται στο Παράρτημα V. Οι φράσεις κινδύνου πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

ΚΙ1 Πολύ εύφλεκτο 

στερεές ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία μπορούν να αναφλεγούν εύκολα μετά από 
σύντομη επαφή με πηγή ανάφλεξης και τα οποία εξακολουθούν να καίγονται ή να 
αναλώνονται μετά την απομάκρυνση της πηγής ανάφλεξης. 

υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν σημείο ανάφλεξης κατώτερο των 21 °0 αλλά 
που δεν είναι εξαιρετικά εύφλεκτα 

Κ15 Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια 

ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, σε επαφή με το νερό ή υγρό αέρα, εκλύουν εξαιρετικά 
εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες, με ελάχιστη παροχή I Ι/Ιί^/Κ. 

Κ17 Αυτοαναφλέγεται στον αέρα 

ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες και 
τελικά να αναφλεγούν σε επαφή με τον αέρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και χωρίς καμιά 
εισροή ενέργειας. 


2.2.5. Εύφλεκτο 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως εύφλεκτα σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
δοκιμών που προσδιορίζονται στο Παράρτημα V. Οι φράσεις κινδύνου πρέπει να προσδιορίζονται 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κ.10 Εύφλεκτο 

υγρές ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης ίσο ή ανώτερο των 21 
°0 και ίσο ή κατώτερο των 55 °0. 

Εντούτοις, στην πράξη, έχει αποδειχθεί ότι ένα παρασκεύασμα που έχει σημείο ανάφλεξης ίσο ή 
ανώτερο των 21 °0 και ίσο ή κατώτερο των 55 “Ο δεν είναι απαραίτητο να ταξινομηθεί ως εύφλεκτο, 
εάν το παρασκεύασμα αυτό δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να συντηρήσει καύση και μόνο κατά 
το μέτρο που δεν υπάρχουν λόγοι για να θεωρηθεί επικίνδυνο γι' αυτούς που το χρησιμοποιούν ή για 
άλλα άτομα. 


2.2.6. Ίλλες φυσικοχημικές ιδιότητες 

Επιπρόσθετες φράσεις κινδύνου λαμβάνουν οι ουσίες και τα παρασκευάσματα τα οποία έχουν 
ταξινομηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω Σημεία 2.2.1 έως 2.2.5 ή τα επόμενα Κεφάλαια 3, 4 , και 5, 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια (τα οποία βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη 
σύνταξη του Παραρτήματος 1): 

ΚΙ Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση 

Για εκρηκτικές ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία διατίθενται στην αγορά σε διάλυμα ή σε 
εμποτισμένη μορφή: π.χ., νιτροκυτταρίνη με άνω του 12,6 % άζωτο. 

Κ4 Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις 

Για ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να σχηματίσουν ευαίσθητα εκρηκτικά μεταλλικά 
παράγωγα, π.χ., πικρικό οξύ, στυφνικό οξύ. 

Κ5 Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη 

Για θερμοασταθείς ουσίες και παρασκευάσματα που δεν ταξινομούνται ως εκρηκτικά, π.χ. 
υπερχλωρικό οξύ > 50 %. 

Κ6 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα 
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Για ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία είναι ασταθή στις θερμοκρασίες περιβάλλοντος: π.χ., 
ακετυλένιο. 

Κ7 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά 

Για δραστικές ουσίες και παρασκευάσματα: π.χ., φθόριο, ή υδροθειώδες νάτριο. 

Κ. 14 Αντιδρά βίαια με το νερό 

Για ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία αντιδρούν βίαια με το νερό: π.χ., ακετυλοχλωρίδιο, 
αλκαλι μέταλλα, τετραχλωριούχο τιτάνιο. 

Κ.Ι6 Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες 

Για ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία αντιδρούν εκρηκτικά με οξειδωτικά μέσα: π.χ., ερυθρός 
φώσφορος. 

ΚΙ8 Κατά τη χρήση του μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτο / εκρηκτικό μείγμα ατμού - αέρος. 

Για παρασκευάσματα που τα ίδια μεν δεν ταξινομούνται ως εύφλεκτα, περιέχουν, όμως, πτητικά 
συστατικά τα οποία είναι εύφλεκτα στον αέρα. 

Κ19 Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια 

Για ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία μπορούν να σχηματίσουν εκρηκτικά υπεροξείδια κατά 
την αποθήκευσή τους: π.χ. διαιθυλαιθέρας, 1,4- διοξάνιο. 

Κ30 Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο 

Για παρασκευάσματα που τα ίδια μεν δεν ταξινομούνται ως εύφλεκτα, αλλά μπορούν να γίνουν 
εύφλεκτα εάν απολέσουν μη εύφλεκτα πτητικά συστατικά. 

Κ44 Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί υπό περιορισμό 

Για ουσίες και παρασκευάσματα που τα ίδια μεν δεν ταξινομούνται ως εκρηκτικά σύμφωνα με το 
παραπάνω Σημείο 2.2.1 αλλά, εντούτοις, μπορούν να εμφανίσουν εκρηκτικές ιδιότητες στην 
πράξη, εάν θερμανθούν υπό επαρκή περιορισμό. Για παράδειγμα, ορισμένες ουσίες που μπορούν 
να αποσυντεθούν με έκρηξη εάν θερμανθούν μέσα σε χαλύβδινο βαρέλι, δεν έχουν την ίδια 
ιδιότητα εάν θερμανθούν σε λιγότερο ισχυρά δοχεία. 

Για άλλες επιπρόσθετες φράσεις κινδύνου βλέπε Σημείο 3.2.8. 


3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΠΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

3.1. Εισαγωγή 

3.1.1. Η ταξινόμηση αφορά τόσο τις οξείες όσο και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των ουσιών και 
παρασκευασμάτων, είτε αυτές προκύπτουν από στιγμιαία έκθεση είτε από επανειλημμένη ή 
παρατεταμένη έκθεση, 

-ταν μπορεί να αποδειχθεί από επιδημιολογικές μελέτες, από επιστημονικά θεμελιωμένες μελέτες 
περιστατικών, όπως ορίζεται στο παρόν Παράρτημα, ή από στατιστικά τεκμηριωμένες πρακτικές 
εμπειρίες όπως, π.χ., από την αξιολόγηση δεδομένων από κέντρα δηλητηριάσεων ή από την ανάλυση 
επαγγελματικών ασθενειών, ότι οι τοξικολογικές επιδράσεις στον άνθρωπο διαφέρουν από εκείνες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων που περιγράφονται στο Σημείο 1.6 του παρόντος 
Παραρτήματος, τότε η ουσία ή το παρασκεύασμα θα ταξινομείται σύμφωνα με τις επιδράσεις της στον 
άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, τα πειράματα σε ανθρώπους δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται και, 
κανονικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αμφισβητηθούν θετικά αποτελέσματα πειραμάτων 
σε ζώα. 

Η Οδηγία 86/609/ΕΟΚ αποβλέπει στην προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς 
και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Για πολλά τελικά σημεία, στο Παράρτημα V της παρούσας 
Οδηγίας υπάρχουν θεμελιωμένες μέθοδοι δοκιμής ίη ν/ίτο και οι δοκιμές αυτές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όποτε είναι δυνατόν. 

3.1.2. Η ταξινόμηση των ουσιών πρέπει να γίνεται με βάση τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα και σύμφωνα 
με τα παρακάτω κριτήρια, στα οποία λαμβάνεται υπόψη η τάξη μεγέθους των επιπτώσεων: 

(α) για οξεία τοξικότητα (θανατηφόρες και μη αντιστρεπτές επιδράσεις ύστερα από μία μόνον έκθεση) 
εφαρμόζονται τα κριτήρια που αναφέρονται στα Σημεία 3.2.1 έως 3.2.3 

(β) για υποξεία, υποχρόνια, ή χρόνια τοξικότητα εφαρμόζονται τα κριτήρια των Σημείων 3.2.2 έως 


(γ) για διαβρωτικές και ερεθιστικές επιδράσεις εφαρμόζονται τα κριτήρια των Σημείων 3.2.5 και 3.2.6 
(δ) για επιδράσεις ευαισθητοποίησης εφαρμόζονται τα κριτήρια του σημείου 3.2.7 
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(ε) για ειδικές επιδράσεις στην υγεία (καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση και τοξικότητα για την 
αναπαραγωγή) εφαρμόζονται τα κριτήρια του Κεφαλαίου 4. 

3.1.3. Για παρασκευάσματα, η ταξινόμηση των επικίνδυνων για την υγεία εκτελείται: 

α) με βάση τις συμβατικές μεθόδους που αναφέρονται στο Αρθρο 6 και στο Παράρτημα II της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, όταν δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, η 
ταξινόμηση βασίζεται στα επιμέρους όρια συγκεντρώσεων: 

είτε εκείνα του Παραρτήματος I της παρούσας Οδηγίας, ή 

του Παραρτήματος II, Μέρος Β, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, όταν οι ουσίες δεν εμφανίζονται 
στο Παράρτημα I της παρούσας Οδηγίας ή εμφανίζονται, αλλά χωρίς όρια συγκεντρώσεων 

(β) ή, όταν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα, σύμφωνα με τα κριτήρια του Σημείου 3.1.2, εκτός των 
καρκινογόνων, μεταλλαξιγόνων ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων σχετικά με την τοξικότητα στην 
αναπαραγωγή που αναφέρονται στο Σημείο 3.1.2 στοιχείο ε)), οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται 
με τις συμβατικές μεθόδους του Αρθρου 6 και του Παραρτήματος II, Μέρη Α.7. έως 9, και Β. 6, της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, 

Σημείωση : με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, μόνον όταν το πρόσωπο το 
οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του παρασκευάσματος στην αγορά μπορεί να αποδείξει 
επιστημονικά ότι οι τοξικολογικές ιδιότητες του παρασκευάσματος δεν είναι δυνατόν να 
προσδιορισθούν ορθά με την μέθοδο που περιγράφεται στο Σημείο 3.1.3., στοιχείο α), ή βάσει των 
υφισταμένων αποτελεσμάτων δοκιμών σε ζώα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι που 
περιγράφονται στο Σημείο 3.1.3., στοιχείο β), με την προϋπόθεση ότι δικαιολογούνται ή επιτρέπονται 
ειδικά σύμφωνα με το Αρθρο 12 της Οδηγίας 86/609/ΕΟΚ. 

Οποιαδήποτε μέθοδος και εάν χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των κινδύνων από ένα 
παρασκεύασμα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία, όπως 
αυτές ορίζονται στο Παράρτημα II, Μέρος Β, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 

3.1.4. Γταν η ταξινόμηση πρόκειται να βασιστεί σε πειραματικά αποτελέσματα από δοκιμές σε ζώα, τα 
αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να ισχύουν για τον άνθρωπο, με την έννοια ότι οι δοκιμές πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν, με κατάλληλο τρόπο, τους κινδύνους για τον άνθρωπο. 

3.1.5. Η οξεία τοξικότητα δια της στοματικής οδού της ουσίας ή των παρασκευασμάτων που διατίθενται στην 
αγορά μπορεί να προσδιοριστεί είτε με μέθοδο που επιτρέπει τον υπολογισμό της τιμής ΕΡ5ο είτε με 
προσδιορισμό της διακριτικής δόσης (μέθοδος σταθερής δόσης) ή με προσδιορισμό του εύρους της 
έκθεσης στο οποίο αναμένεται θνησιμότητα (μέθοδος της οξείας τοξικότητας τάξεως ). 

3.1.5.1. Διακριτική δόση είναι η δόση που προκαλεί έκδηλη τοξικότητα αλλά όχι θνησιμότητα και ισούται με 
ένα από τα τέσσερα δοσολογικά επίπεδα που καθορίζονται στο Παράρτημα V (5,50,500, ή 2000 γπ§/1ι§ 
βάρους σώματος). 

Η έννοια της 'έκδηλης τοξικότητας 1 χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις τοξικές επιπτώσεις μετά από 
έκθεση στην δοκιμαζόμενη ουσία, οι οποίες είναι τόσο σοβαρές ώστε έκθεση στην αμέσως υψηλότερη 
σταθερή δόση θα οδηγούσε πιθανότατα σε θάνατο. 

Τα αποτελέσματα δοκιμών με ειδική δόση μπορεί να είναι τα ακόλουθα: 

επιβίωση μικρότερη του 100 %, 
επιβίωση 100 %, αλλά έκδηλη τοξικότητα, 
επιβίωση 100 % χωρίς έκδηλη τοξικότητα. 

Στα κριτήρια των Σημείων 3.2.1, 3.2.2, και 3.2.3 παρέχονται μόνο τα τελικά αποτελέσματα των δοκιμών. 
Η δόση των 2000 ιη§Λί§ πρέπει να χρησιμοποιείται κατ' αρχήν για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά 
με την τοξική δράση ουσιών χαμηλής οξείας τοξικότητας που δεν ταξινομούνται βάσει της οξείας 
τοξικότητας. 

Η μέθοδος δοκιμής σταθερής δόσης απαιτεί σε ορισμένες περιπτώσεις τη χρησιμοποίηση υψηλότερων 
ή χαμηλότερων δόσεων εφόσον δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί το ενδεδειγμένο δοσολογικό επίπεδο. 
Βλέπε επίσης τον πίνακα εκτίμησης στην μέθοδο δοκιμής ΒI α. 

3.1.5.2. Το εύρος της έκθεσης στο οποίο αναμένεται θνησιμότητα προκύπτει από την παρατηρηθείσα απουσία ή 
παρουσία ουσίας που συνδέεται με τη θνησιμότητα σύμφωνα με την μέθοδο της τάξης της οξείας 
τοξικότητας. Για την αρχική δοκιμή, χρησιμοποιείται μια από τις τρεις αρχικές σταθερές δόσεις (25, 
200, ή 2000 ιτίβ/Ιίβ βάρους σώματος). 

Η μέθοδος της τάξεως οξείας τοξικότητας απαιτεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη χρησιμοποίηση 
υψηλότερων ή χαμηλότερων δόσεων εφόσον δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί το ενδεδειγμένο 
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δοσολογικό επίπεδο. Βλέπε επίσης τον πίνακα εκτίμησης στην μέθοδο δοκιμής Β1 β του 
Παραρτήματος V. 

3.2. Κριτήρια για ταξινόμηση, επιλογή συμβόλων, ενδείξεις κινδύνου και επιλογή φράσεων κινδύνου 

3.2.1. Πολύ τοξικό 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως πολύ τοξικά και λαμβάνουν το σύμβολο κινδύνου 
"Τ+" και την ένδειξη κινδύνου 'πολύ τοξικό' σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται παρακάτω. 

Οι φράσεις κινδύνου προσδιορίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

Κ28 Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης 
Αποτελέσματα οξείας τοξικότητας 

ΙΧ 50 από του στόματος σε επίμυες: < 25 ιη§/έ§ 

επιβίωση λιγότερη του 100 % με δόση 5 ΐϊΐ§/1ί8 από του στόματος σε επίμυες με τη διαδικασία 
της σταθερής δόσης, ή 

υψηλή θνησιμότητα με δόσεις < 25 γπ§/Κ§ από του στόματος σε επίμυες με τη μέθοδο της 
τάξεως οξείας τοξικότητας (για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, βλέπε διαγράμματα ροής 
στο Παράρτημα 2 της μεθόδου δοκιμής Β. 1 γ του παρατήματος V), 

Κ.27 Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα 
Αποτελέσματα οξείας τοξικότητας: 

1Χ*> από του δέρματος σε επίμυες ή κουνέλια: < 50 γπ 0 Λ§ 

Κ.26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται 

Αποτελέσματα οξείας τοξικότητας 

1 X 5 » δι' εισπνοής, σε επίμυες για αερολύματα ή σωματίδια: < 0,25 ιμίξ/λίτροΜωρο 
1X50 δι' εισπνοής, σε επίμυες, για αέρια και ατμούς: < 0,5 αι^/λίτροΜωρο 

Β.39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων 

υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι μπορεί να προκληθεί άλλη μη αντιστρεπτή βλάβη, εκτός 
από τις επιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4 ύστερα από μία και μόνη έκθεση μέσω 
κατάλληλης οδού γενικά, στο προαναφερόμενο εύρος δόσης. 

Για την ένδειξη της οδού χορήγησης / έκθεσης χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους 
συνδυασμούς: Κ39/26, Κ.39/27, Κ.39/28, Κ.39/26/27, Κ39/26/28, Κ39/27/28, Κ39/26/27/28. 

3.2.2. Τοξικό 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως τοξικά και λαμβάνουν το σύμβολο 'Τ και την 
ένδειξη κινδύνου 'τοξικό' σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται παρακάτω. Οι φράσεις κινδύνου 
προσδιορίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

Κ25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης 
Αποτελέσματα οξείας τοξικότητας 

1X50 από του στόματος σε επίμυες: 25 < ΙΧ50 < 200 πι$)ϊί&, 

διακριτική δόση, από του στόματος, σε επίμυες, 5 χηφ$: 100 % επιβίωση, αλλά έκδηλη 
τοξικότητα, ή 

- υψηλή θνησιμότητα σε εύρος δόσης >25 έως < 200 πιμ/λμ από του στόματος σε επίμυες με τη 
μέθοδο της τάξεως οξείας τοξικότητας (για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, βλέπε 
διαγράμματα ροής στο Παράρτημα 2 της μεθόδου δοκιμής Β.1 γ του Παρατήματος V), 

Κ24 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα 

Αποτελέσματα οξείας τοξικότητας: 

1X50 από του δέρματος σε επίμυες ή κουνέλια: 50 < ΙΧ 50 < 400 γπ§/1<£. 

Κ.23 Τοξικό όταν εισπνέεται 

Αποτελέσματα οξείας τοξικότητας 

1X50 δι' εισπνοής σε επίμυες: για αερολύματα ή σωματίδια: 0,25 < ΙΧ 50 < I πι§/λίτρο/4ωρο, 
ΙΧ50 δι' εισπνοής, σε επίμυες, για αέρια και ατμούς: 0,5 < ΤΟ™ < 2 πι^/λίτροΜωρο. 

1139 Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων 

υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι μπορεί να προκληθεί άλλη μη αντιστρεπτή βλάβη, εκτός 
από τις επιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4, ύστερα από μια και μόνη έκθεση μέσω 
κατάλληλης οδού, γενικά στο παραπάνω αναφερόμενο εύρος δόσης. 

Για την ένδειξη της οδού χορήγησης / έκθεσης χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους 
συνδυασμούς: Κ.39/23, Κ39/24, Κ.39/25, Κ.39/23/24, Κ.39/23/25, Κ39/24/25, Β39/23/24/25. 
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Κ.48 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση 

Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη (σαφής οργανική διαταραχή ή μορφολογική μεταβολή 
με τοξικολογική σημασία) ύστερα από επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση μέσω 
κατάλληλης οδού. 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται τουλάχιστον ως τοξικά όταν οι παραπάνω 
επιπτώσεις παρατηρούνται σε επίπεδα μιας τάξεως μεγέθους χαμηλότερα (δηλαδή δέκα φορές) 
από τα αναφερόμενα για το Κ48 στο Τμήμα 3.2.3. 

Για την ένδειξη της οδού χορήγησης / έκθεσης χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους 
συνδυασμούς: Κ.48/23, Κ.48/24, Κ48/25, Κ48/23/24, Κ48/23/25, Κ.48/24/25, Κ48/23/24/25. 

3.2.3. Επιβλαβές 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως επιβλαβή και λαμβάνουν το σύμβολο κινδύνου 'Χη' 
και την ένδειξη κινδύνου 'επιβλαβές' σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται παρακάτω. Οι φράσεις 
κινδύνου προσδιορίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

Κ22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
Αποτελέσματα οξείας τοξικότητας 

ΚΟ50 από του στόματος, σε επίμυες: 200 < Εϋίο < 2000 ιϊι§Λ§, 

διακριτική δόση, από του στόματος, σε επίμυες, 50 ιτι§/1ί§: Επιβίωση του 100 % αλλά με 
έκδηλη τοξικότητα, 

επιβίωση λιγότερη του 100 % με δόση 500 ιυ§/1ι§ από του στόματος σε επίμυες με τη 
διαδικασία της σταθερής δόσης, βλέπε τον πίνακα εκτίμησης στην μέθοδο δοκιμής ΒΙ 
στοιχείο α) του Παραρτήματος V, ή 

υψηλή θνησιμότητα με δόση > 200 έως < 2000 Γημ/λ§ από του στόματος σε επίμυες με τη 
μέθοδο της τάξεως οξείας τοξικότητας (για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, βλέπε 
διαγράμματα ροής στο Παράρτημα 2 της μεθόδου δοκιμής Β.1 β του Παραρτήματος V), 

Κ21 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα 
Αποτελέσματα οξείας τοξικότητας: 

Εϋδο από του δέρματος σε επίμυες ή κουνέλια: 400 < Εϋδο < 2000 ΙΠΒ/Ιίβ. 

Κ.20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται 

Αποτελέσματα οξείας τοξικότητας : 

ΕΟίυ δι' εισπνοής, σε επίμυες, για αερολύματα ή σωματίδια: 1 < ΕΟδο < 5 πι§/λίτρο/4ωρο, 

ΕΟί» δι' εισπνοής, σε επίμυες, για αέρια ή ατμούς : 2 < ΕΟίο £ 20 πι§/λίτρο/4ωρο 

Κ.65 Επιβλαβές: μπορεί ναπροκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης 

Υγρές ουσίες και παρασκευάσματα που εμφανίζουν κίνδυνο αναρρόφησης από τον άνθρωπο λόγω 
χαμηλού ιξώδους: 

(α) για ουσίες και παρασκευάσματα που περιέχουν αλειφατικούς, αλεικυκλικούς και αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες σε συνολική συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 10 % και έχουν είτε 

χρόνο ροής μικρότερο από 30 $βο. σε δοχείο 180 3 αιπι σύμφωνα με το 180 2431 
(Απριλίου 1999/ έκδοση Ιουλίου 1999) σχετικά με 'τα χρώματα και τα βερνίκια - 
προσδιορισμός του χρόνου ροής με τη χρήση δοχείων 1 ροής 1 , 

κινηματικό ιξώδες μετρούμενο με διακριβωμένο υάλινο τριχοειδές ιξωδόμετρο σύμφωνα 
με το 180 3104/3105 μικρότερο από 7 X ΙΟ -6 πι 2 /5βε. στους 40 °0 (180 3104, έκδοση 1994, 
σχετικά με 'τα πετρελαϊκά προϊόντα - διαφανή και αδιαφανή υγρά - προσδιορισμός του 
κινηματικού ιξώδους και υπολογισμός του δυναμικού ιξώδους 1 180 3105, έκδοση 1994, 
σχετικά με τα 'υάλινα τριχοειδή κινηματικά ιξωδόμετρα' - προδιαγραφές και οδηγίες 
χειρισμού), ή 

κινηματικό ιξώδες βάσει μετρήσεων με τη μέθοδο της περιστροφικής ιξωδομετρίας 
σύμφωνα με το 180 3219 μικρότερο από 7 X ΙΟ -6 ΓΠ ! /δες. στους 40 °0 (180 3219, έκδοση 
1993, σχετικά με 'τα πλαστικά -τα πολυμερή / τις ρητίνες σε υγρή κατάσταση ή με τη 
μορφή γαλακτωμάτων ή διασπορών - προσδιορισμός του ιξώδους με τη χρήση 
περιστροφικού ιξωδόμετρου με καθορισμένη διάτμηση). 

Σημείωση: Πρέπει να σημειωθεί ότι ουσίες και παρασκευάσματα που πληρούν τα κριτήρια αυτά 
δεν χρειάζεται να ταξινομηθούν εφόσον εμφανίζουν μέση επιφανειακή τάση μεγαλύτερη από 
33 πιΝ/ηι στους 25 °0 μετρούμενη με το τασίμετρο άυ Νοιιγ ή με τις μεθόδους δοκιμής του 
Παραρτήματος V, Μέρος Α.5· 


β) για ουσίες και παρασκευάσματα, με βάση την πρακτική εμπειρία σε ανθρώπους. 
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Κ.68 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων 

επαρκείς αποδείξεις ότι μπορεί να προκληθούν μη αντιστρεπτές βλάβες εκτός από τις 
επιπτώσεις που αναιρέρονται στο Κεφάλαιο 4, ύστερα από μια και μόνη έκθεση δια 
καταλλήλου οδού, γενικά στις δόσεις που αναιρέρονται ανωτέρω. 

Για την ένδειξη της οδού χορήγησης / έκθεσης χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους 
συνδυασμούς: Κ68/20, Κ.68/21, Κ68/22, Κ.68/20/21, Κ68/20/22, Κ68/21/22, Κ68/20/21/22. 

Κ48 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης 

σοβαρή βλάβη (σαφής οργανική διαταραχή ή μορφολογική μεταβολή με τοξικολογική 
σημασία) μπορεί να προκληθεί λόγω επανειλημμένης ή παρατεταμένης έκθεσης δια της 
καταλλήλου οδού. 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται τουλάχιστον ως επιβλαβή όταν οι επιπτώσεις 
αυτές παρατηρούνται σε επίπεδα της τάξης: 

από του στόματος, σε επίμυες < 50 πι§Λ§ (βάρος σώματος)/ημέρα, 

από του δέρματος, σε επίμυες ή κουνέλια < 100 η£/λ8 (βάρους σώματος)/ημέρα, 

δι' εισπνοής, σε επίμυες < 0,25 ιώ§/1, 6 δ/ημέρα. 

Αυτές οι κατευθυντήριες τιμές μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα όταν παρατηρούνται σοβαρές 
βλάβες σε υποχρόνια (90 ημέρες) δοκιμή τοξικότητας. Κατά την ερμηνεία αποτελεσμάτων 
δοκιμής υποξείας τοξικότητας (28 ημέρες) οι τιμές αυτές θα πρέπει να τριπλασιάζονται περίπου. 
Σε περίπτωση που διατίθενται αποτελέσματα δοκιμών χρόνιας τοξικότητας (διετής) αυτά πρέπει να 
αξιολογούνται κατά περίπτωση. Εάν διατίθενται αποτελέσματα δοκιμών διάφορης διάρκειας, 
χρησιμοποιούνται κατά κανόνα εκείνα που αντιστοιχούν στη δοκιμασία με τη μεγαλύτερη 
διάρκεια. 

Για την ένδειξη της οδού χορήγησης / έκθεσης χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους 
συνδυασμούς: Κ.48/20, Κ.48/21, Κ.48/22, Κ.48/20/21, Κ.48/20/22, Κ48/21/22, Κ48/20/21/22. 

3.2.3.1. Σχόλια σχετικά με πτητικές ουσίες 

Για ορισμένες ουσίες με υψηλή συγκέντρωση κορεσμένων ατμών είναι δυνατόν να διατίθενται 
ενδείξεις για επιπτώσεις που εμπνέουν ανησυχία. Οι ουσίες αυτές μπορεί να μη ταξινομούνται βάσει 
των κριτηρίων για τις επιπτώσεις στην υγεία του πάρόντος οδηγού (3.2.3) ή να μην καλύπτονται από το 
Σημείο 3.2.8. Εντούτοις, εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι ουσίες αυτές είναι δυνατόν να 
παρουσιάσουν κινδύνους κατά το συνήθη χειρισμό και χρήση τους, τότε μπορεί να απαιτηθεί να 
ταξινομηθούν κατά περίπτωση στο Παράρτημα I. 

3.2.4. Σχόλια σχετικά με τη χρήση της φράσης Κ48 

Η χρήση αυτής της φράσης αφορά ένα συγκεκριμένο εύρος βιολογικών επιπτώσεων σύμφωνα με τους 
όρους που περιγράφονται παρακάτω. Για την εφαρμογή αυτής της φράσης κινδύνου, ως σοβαρή βλάβη 
της υγείας πρέπει να θεωρείται αυτή που περιλαμβάνει θάνατο, σαφή οργανική διαταραχή ή 
μορφολογική μεταβολή με τοξολογική σημασία. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδίδεται όταν οι 
μεταβολές αυτές είναι μη αντπιστρεπτές. Είναι, επίσης, σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνον 
ειδικές σοβαρές μεταβολές σ' ένα μεμονωμένο όργανο ή βιολογικό σύστημα αλλά, επίσης, και 
γενικευμένες αλλαγές λιγότερο σοβαρής μορφής, οι οποίες, όμως, αφορούν περισσότερα όργανα ή 
σοβαρές αλλαγές στη γενική κατάστμση της υγείας. 

Κατά την αξιολόγηση του εάν υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτές τις μορφές επιπτώσεων πρέπει να 
ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες: 

1. Ενδείξεις για την εφαρμογή της Κ.48: 

(α) θάνατος που αποδίδεται στην ουσία 

(β) (ί) μεγάλες λειτουργικές αλλαγές του κεντρικού ή περιφερειακού νευρικού συστήματος 
περιλαμβανομένων της οράσεως, ακοής και της αισθήσεως της οσμής εκτιμώμενες με 
κλινικές παρατηρήσεις ή άλλες κατάλληλες μεθόδους (π.χ., ηλεκτροφυσιολογία), 

(ίί) μεγάλες λειτουργικές αλλαγές σε άλλα συστήματα οργάνων (π.χ., στον πνεύμονα). 

(γ) οποιαδήποτε συνεχής και σταθερή μεταβολή στις κλινικές βιοχημικές, αιματολογικές, ή 
ουρολογικές παραμέτρους που δείχνει σοβαρή δυσλειτουργία οργάνων. Ιδιαίτερης σημασίας 
θεωρούνται οι αιματολογικές διαταραχές, εάν οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι αυτές 
οφείλονται σε μειωμένη παραγωγή αιμοσφαιρίων από τον μυελό των οστών. 

(δ) σοβαρή βλάβη οργάνων παρατηρούμενη με μικροσκοπική εξέταση ύστερα από νεκροψία: 

(ί) εκτεταμένη ή σοβαρή νέκρωση, ίνωση, ή κοκκίωμα σε ζωτικά όργανα με αναγεννητικές 
ικανότητες (π.χ., στο ήπαρ), 
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(ϋ) σοβαρές μορφολογικές αλλαγές οι οποίες είναι δυνητικά αντιστρεπτές αλλά αποτελούν 
σαφείς ενδείξεις έντονης δυσλειτουργίας οργάνων (π.χ., σοβαρή λιπώδης μεταβολή στο 
ήπαρ, σοβαρή οξεία σωληναριακή νέφρωση στο νεφρό, ελκώδης γαστρίτις), ή 

(ίίί) ενδείξεις για σημαντική νέκρωση κυττάρων σε ζωτικά όργανα τα οποία δεν έχουν 
αναγεννητικές ικανότητες (π.χ., ίνωση του μυοκαρδίου ή νέκρωση νεύρου) ή πληθυσμών 
αιμοκυττοβλαστών (π.χ., απλασία ή υποπλασία του μυελού των οστών). 

Οι παραπάνω ενδείξεις προκύπτουν συνήθως από πειράματα σε ζώα. Ζ!ταν εξετάζονται στοιχεία από 
πρακτική εμπειρία, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα επίπεδα έκθεσης. 

2. Ενδείξεις για τη μη εφαρμογή της Κ48: 

Η χρήση της φράσης αυτής περιορίζεται στη "σοβαρή βλάβη στην υγεία ύστερα από 
παρατεταμένη έκθεση". Σε ανθρώπους και. ζώα μπορεί να παρατηρηθεί ένας αριθμός επιπτώσεων 
συνδεόμενων με τη συγκεκριμένη ουσία που δεν δικαιολογούν όμως τη χρήση της Κ48. Οι 
επιπτώσεις αυτές έχουν σημασία κατά την προσπάθεια καθορισμού του επιπέδου μηδενικής 
επίδρασης μιας χημικής ουσίας. Στα παραδείγματα καλά τεκμηριωμένων μεταβολών που κανονικά 
δεν δικαιολογούν ταξινόμηση με την Κ.48„ ανεξάρτητα από τη στατιστική τους σημασία 
περιλαμβάνονται: 

(α) κλινικές παρατηρήσεις ή μεταβολές στο βάρος του σώματος, στην κατανάλωση τροφής ή 
νερού, οι οποίες μπορεί να έχουν κάποια τοξικολογική σημασία αλλά οι οποίες, αυτές 
καθαυτές δεν δείχνουν σοβαρή βλάβη 

(β) μικρές μεταβολές στις κλινικές βιοχημικές, αιματολογικές ή ουρολογικές παραμέτρους, οι 
οποίες είναι αμφισβητήσιμης ή ελάχιστης τοξικολογικής σημασίας 

(γ) μεταβολές στο βάρος οργάνων χωρίς ενδείξεις δυσλειτουργίας τους 

(δ) αντιδράσεις προσαρμογής (π.χ., μετανάστευση μακροφάγων στον πνεύμονα, υπερτροφία του 
ήπατος και παραγωγή ενζύμων, αντιδράσεις υπερπλασίας σε ερεθιστικές ουσίες). Τοπικές 
δερματικές αντιδράσεις προκαλούμενες από επανειλημμένη επιδερμική εφαρμογή μιας 
ουσίας που, πιο ορθά, ταξινομούνται με την Κ38 'ερεθιστικό του δέρματος 1 , ή 

(ε) στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ειδικός, κατά βιολογικό είδος, μηχανισμός τοξικότητας 
(π.χ., μέσω εξειδικευμένων μεταβολικών οδών). 

3.2.5. Διαβρωτικό 

Η ουσία ή το παρασκεύασμα ταξινομείται ως διαβρωτικό και λαμβάνει το σύμβολο κινδύνου Ό' και την 
ένδειξη κινδύνου 'διαβρωτικό' σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα θεωρείται διαβρωτικό εάν, όταν εφαρμόζεται σε υγιές και άθικτο 
δέρμα ζώου, έχει ως αποτέλεσμα καταστροφή του συνόλου του δερματικού ιστού σε ένα 
τουλάχιστο ζώο κατά τη διάρκεια της δοκιμής ερεθισμού του δέρματος που αναφέρεται στο 
Παράρτημα V ή κατά τη διάρκεια ισοδύναμης μεθόδου. 

Η ταξινόμηση μπορεί να βασισθεί στα αποτελέσματα επαληθευμένων δοκιμών 'ιη ν'Μο όπως αυτά 
που αναφέρονται στο παράρτημα V (Β.40 Διάβρωση δέματος :δοκιμή διαδερματικής ηλεκτρικής 
αντίστασης σε δέρμα επιμύων και πρότυπο δοκιμής σε δέρμα ανθρώπου). 

Μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα πρέπει, επίσης, να θεωρείται διαβρωτικό εάν το αποτέλεσμα 
μπορεί να προβλεφθεί, όπως, για παράδειγμα, από ισχυρές όξινες ή αλκαλικές αντιδράσεις 
υποδεικνυόμενες από προκύπτον ρΗ 2 ή μικρότερο / Π,5 ή μεγαλύτερο. Ωστόσο, όταν ένα ακραίο 
ρΗ αποτελεί βάση ταξινόμησης, το όξινο / αλκαλικό απόθεμα 1 πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται 
υπόψη. Εάν από τη συνεκτίμηση του αλκαλικού / όξινου αποθέματος προκύπτει ότι η ουσία ή το 
παρασκεύασμα πιθανόν να μην είναι διαβρωτικό, τότε απαιτείται η εκτέλεση περαιτέρω δοκιμών 
για την απόδειξή του κατά προτίμηση με μια κατάλληλα θεμελιωμένη δοκιμασία ίη ν/ίι-ο. Η 
συνεκτίμηση του όξινου / αλκαλικού αποθέματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 
προκειμένου να αποτραπεί η ταξινόμηση ουσιών ή παρασκευασμάτων ως διαβρωτικών. 

Οι φράσεις κινδύνου προσδιορίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

Κ35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα 

εάν, όταν εφαρμοσθεί σε υγιές και άθικτο δέρμα ζώου, προκαλεί καταστροφή του συνόλου του 
δερματικού ιστού ως αποτέλεσμα εκθέσεως μέχρι και τριών λεπτών, ή εάν το αποτέλεσμα 
αυτό μπορεί να προβλεφθεί. 

Κ34 Προκαλεί εγκαύματα 


1 λΚ.. Υοιιιΐ£, ΜΤ. Ηο\ν, Α.Ρ. ν/αΐίκευ από \ν.Μ.Η. \νοιΊΗ (1988) “Οαδδίίιοαίίοη 35 εοιτοϊϊνε ογ ίττίΐαπί ίο δλίη οί' 
ρτερΒΓαΙίοηδ οοιιίαίηίη^ αείδίε ογ αίλαΐίηε δΐώδίαηοεδ, νάάιουί ίεδίίηβ οη 3 ηίπΐ3ΐ$” Τοχίε. Ιη ΥίίΐΌ 2(1): σσ.19-26 
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εάν όταν εφαρμοσθεί σε υγιές και άθικτο δέρμα ζώου, προκαλεί καταστροφή του δερματικού 
ιστού ως αποτέλεσμα εκθέσεως μέχρι και τεσσάρων ωρών, ή εάν το αποτέλεσμα αυτό μπορεί 
να προβλεφθεί, 

οργανικά υδροϋπεροξείδια, εκτός και εάν υπάρχουν ενδείξεις για το αντίθετο. 

Σημείωση : 

Οταν η ταξινόμηση βασίζεται σε αποτελέσματα θεμελιωμένης δοκιμασίας ίη νιίτο, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι φράσεις κινδύνου Κ35 ή Κ.34 ανάλογα με την ικανότητα της μεθόδου δοκιμής να 
διακρίνει μεταξύ τους. 

Τίταν η ταξινόμηση βασίζεται στην εκτίμηση του ακραίου ρΗ μόνο, πρέπει να χρησιμοποιείται η 
φράση Κ.35. 

3.2.6. Ερεθιστικό 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως ερεθιστικά και λαμβάνουν το σύμβολο 'Χη' και την 
ένδειξη κινδύνου 'ερεθιστικό' σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται παρακάτω. 

3.2.6.1. Φλεγμονή του δέρματος 

Η ακόλουθη φράση κινδύνου χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται: 

Κ38 Ερεθίζει το δέρμα 

Ουσίες και παρασκευάσματα που προκαλούν σημαντική φλεγμονή του δέρματος η οποία 
συνεχίζεται επί 24 τουλάχιστον ώρες μετά από περίοδο έκθεσης μέχρι τεσσάρων ωρών, 
προσδιοριζόμενη σε κουνέλια σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής δερματικού ερεθισμού που 
αναφέρεται στο Παράρτημα V. 

Η φλεγμονή του δέρματος θεωρείται σημαντική όταν: 

(α) η μέση τιμή των αποτελεσμάτων, είτε πρόκειται για εμφάνιση ερυθήματος και ουλής ή 
για εμφάνιση οιδήματος, υπολογιζόμενη για όλα τα ζώα του πειράματος, είναι 2 ή 
περισσότερο, ή 

(β) στην περίπτωση όπου η δοκιμασία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V έχει 
συμπληρωθεί με τη χρησιμοποίηση τριών ζώων, παρατηρείται σε δύο ή περισσότερα ζώα 
εμφάνιση είτε ερυθήματος και ουλής είτε οιδήματος ισοδύναμη με μέση τιμή 2 ή 
περισσότερο, υπολογιζόμενη για κάθε ζώο χωριστά. 

Και στις δύο περιπτώσεις, για τον υπολογισμό των αντίστοιχων μέσων τιμών πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όλες οι τιμές σε κάθε έναν από τους χρόνους ελέγχου (24, 48, και 72 ώρες) 
για την πρόκληση αποτελέσματος. 

Η φλεγμονή του δέρματος θεωρείται, επίσης, σημαντική όταν συνεχίζεται σε δύο 
τουλάχιστον ζώα μετά το τέλος του χρόνου παρατήρησης. Ειδικές επιπτώσεις όπως, π.χ., 
υπερπλασία, απολέπιση, αποχρωματισμός, ραγάδες, εφελκίδες και αλωπεκία πρέπει να 
λαμβάνονται, επίσης, υπόψη. 

Σχετικά στοιχεία μπορούν, επίσης, να υπάρχουν και από μελέτες μη οξείας τοξικότητας σε 
ζώα (βλέπε σχόλια για την Κ.48, Σημείο 2.δ). Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται σημαντικά εάν τα 
εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με εκείνα που περιγράφονται παραπάνω. 

Ουσίες και παρασκευάσματα που προκαλούν σοβαρή φλεγμονή του δέρματος με βάση 
παρατηρήσεις στην πράξη σε ανθρώπους σε άμεση, παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη 
επαφή. 

Οργανικά υπεροξείδια, εκτός και εάν υπάρχουν ενδείξεις περί του αντιθέτου. 


Παραισθησία: 

Παραισθησία που προκαλείται στον άνθρωπο λόγω επαφής με το δέρμα πυρεθροειδών παρασιτοκτόνων 
δεν θεωρείται ως ερεθιστική δράση που να δικαιολογεί ταξινόμηση ως Χί, Κ.38. Εντούτοις, για τις 
ουσίες που έχουν παρόμοια δράση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η φράση 824. 

3.2.6.2. Οφθαλμικές βλάβες 

Οι ακόλουθες φράσεις κινδύνου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια: 

Κ36 Ερεθίζει τα μάτια 

Ουσίες και παρασκευάσματα που, όταν εισάγονται στο μάτι του ζώου, προκαλούν σημαντική 
οφθαλμική βλάβη η οποία εκδηλώνεται εντός 72 ωρών από την έκθεση και συνεχίζεται για 24 
τουλάχιστον ώρες. 
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Οι οφθαλμικές βλάβες θεωρούνται σημαντικές όταν οι μέσοι όροι των αποτελεσμάτων της δοκιμής 
οφθαλμικού ερεθισμού που αναφέρεται στο Παράρτημα V έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
τιμές: 

αδιαφάνεια του κερατοειδούς χιτώνα 2 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 3, 

βλάβη της ίριδας 1 ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από ί ,5 

ερύθημα του επιπεφυκότος, 2,5 ή περισσότερο, 

οίδημα του επιπεφυκότος (χήμωση) 2 ή περισσότερο, 

ή, στην περίπτωση που η δοκιμή του Παραρτήματος V έχει συμπληρωθεί με τη χρησιμοποίηση 
τριών ζώων, εάν οι βλάβες σε δύο ή περισσότερα ζώα είναι ισοδύναμες με οποιαδήποτε από τις 
προαναφερόμενες τιμές εκτός εκείνης της βλάβης της ίριδας όπου η τιμή θα πρέπει να είναι ίση ή 
μεγαλύτερη του 1, αλλά μικρότερη του 2; και του ερυθήματος του επιπεφυκότος, όπου η τιμή θα 
πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του 2,5. 

Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των αντίστοιχων μέσων 
τιμών όλες οι τιμές σε κάθε έναν από τους χρόνους ελέγχου (24, 48, και 72 ώρες) για την πρόκληση 
αποτελέσματος. 

Ουσίες ή παρασκευάσματα που προκαλούν σημαντικές οφθαλμικές βλάβες, με βάση την 
πρακτική εμπειρία σε ανθρώπους. 

Οργανικά υπεροξείδια, εκτός και εάν υπάρχουν ενδείξεις για το αντίθετο. 

Κ41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών 

Ουσίες και παρασκευάσματα που όταν εφαρμόζονται στο μάτι του ζώου, προκαλούν 
σημαντική οφθαλμική βλάβη, η οποία εκδηλώνεται εντός 72 ωρών από την έκθεση και 
συνεχίζεται για 24 τουλάχιστον ώρες. 

Οι οφθαλμικές βλάβες θεωρούνται σοβαρές όταν οι μέσοι όροι των αποτελεσμάτων της δοκιμής 
οφθαλμικού ερεθισμού που αναφέρονται στο Παράρτημα V έχουν οποιανδήποτε από τις ακόλουθες 
τιμές: 

αδιαφάνεια του κερατοειδούς χιτώνα 3 ή περισσότερο, 
βλάβη της ίριδας περισσότερο του 1,5. 

Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που η δοκιμή έχει συμπληρωθεί με τη χρησιμοποίηση τριών ζώων 
εάν οι βλάβες αυτές, σε δύο ή περισσότερα ζώα, έχουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τιμές: 

αδιαφάνεια του κερατοειδούς χιτώνα 3 ή περισσότερο, 
βλάβη της ίριδας 2. 

Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των αντίστοιχων 
μέσων τιμών όλες οι τιμές σε κάθε έναν από τους χρόνους ελέγχου (24, 48 και 72 ώρες) για την 
πρόκληση αποτελέσματος. 

Οι οφθαλμικές βλάβες θεωρούνται, επίσης, σοβαρές όταν συνεχίζονται και μετά το πέρας του 
χρόνου παρατήρησης. 

Οι οφθαλμικές βλάβες θεωρούνται, επίσης, σοβαρές όταν η ουσία ή το παρασκεύασμα προκαλεί 
μη αντιστρεπτό χρωματισμό των οφθαλμών. 

Ουσίες και παρασκευάσματα που προκαλούν σοβαρές οφθαλμικές βλάβες με βάση την 
πρακτική εμπειρία σε ανθρώπους. 


Σημείωση: 

„:ταν μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα ταξινομείται ως διαβρωτικό και χαρακτηρίζεται με τη φράση 
Κ34 ή Κ35, ο κίνδυνος προκλήσεως σοβαρής βλάβης στους οφθαλμούς υπονοείται και η φράση 
Κ.41 δεν περιλαμβάνεται στην επισήμανση. 

3.2.6.3. Ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος 
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Η ακόλουθη φράση κινδύνου αποδίδεται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: 

Κ37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα 

Ουσίες και παρασκευάσματα που προκαλούν σοβαρό ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος με 
βάση: 

την πρακτική παρατήρηση στον άνθρωπο 

θετικά αποτελέσματα από κατάλληλες δοκιμές σε ζώα. 

Σχόλια σχετικά με τη χρήση της φράσης Κ.37 

Κατά την ερμηνεία της πρακτικής παρατήρησης στον άνθρωπο, πρέπει να γίνεται η διάκριση μεταξύ 
των επιπτώσεων που οδηγούν στην ταξινόμηση με Κ48 (βλέπε Σημείο 3.2.4) και των επιπτώσεων που 
οδηγούν στην ταξινόμηση με Κ.37. Οι συνθήκες που, συνήθως, οδηγούν στην ταξινόμηση με Κ37 είναι 
αντιστρεπτές και συνήθως περιορίζονται στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς. 

Θετικά αποτελέσματα από κατάλληλες δοκιμές σε ζώα μπορούν να περιλαμβάνουν δεδομένα από 
δοκιμές γενικής τοξικότητας, όπου περιλαμβάνονται ιστοπαθολογικά δεδομένα από το αναπνευστικό 
σύστημα. Για την αξιολόγηση του ερεθισμού των αναπνευστικών οδών μπορούν, επίσης, να 
χρησιμοποιηθούν δεδομένα από τη μέτρηση πειραματικής βραδύπνοιας. 

3.2.7. Ευαισθητοποίηση 

3.2.7.1. Ευαισθητοποίηση δι'εισπνοής 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα πρέπει να ταξινομούνται ως ευαισθητοποιητικά και να 
χαρακτηρίζονται με το σύμβολο "Χη", την ένδειξη κινδύνου "Επιβλαβές" και τη φράση κινδύνου Κ42, 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κ42 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται 

εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ουσία ή το παρασκεύασμα μπορούν να προκαλέσουν ειδική 
αναπνευστική υπερευαισθησία 

όπου προέκυψαν θετικά αποτελέσματα από κατάλληλες δοκιμές στα ζώα, ή 

εάν η ουσία είναι ισοκυανική, εκτός και εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι η ουσία δεν προκαλεί 

αναπνευστική υπερευαισθησία. 

Σχόλια σχετικά με τη χρήση της φράσης Κ42 

Αποδείξεις προερχόμενες από παρατηρήσεις στον άνθρωπο 

Οι αποδείξεις ότι η ουσία ή το παρασκεύασμα μπορεί να προκαλέσει ειδική αναπνευστική 
υπερευαισθησία κανονικά βασίζονται στην ανθρώπινη εμπειρία. Κατ' αυτήν την έννοια, η 
υπερευαισθησία συνήθως εκδηλώνεται ως άσθμα, αλλά λαμβάνονται, επίσης, υπόψη και άλλες 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως η ρινίτιδα και η παραρινοκολπίτιδα. Η κατάσταση θα έχει τον 
κλινικό χαρακτήρα αλλεργικής αντίδρασης. Ωστόσο, δεν απαιτείται απόδειξη όσον αφορά τους 
ανοσολογικούς μηχανισμούς. 

Κατά την ταξινόμηση με βάση τις αποδείξεις από την έκθεση ανθρώπων, είναι αναγκαίο να 
συνεκτιμώνται οι αποδείξεις από τις περιπτώσεις: 

μέγεθος του πληθυσμού που εκτίθεται 
βαθμός έκθεσης. 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες αποδείξεις μπορεί να είναι: 

κλινικό ιστορικό και στοιχεία από κατάλληλες δοκιμές αναπνευστικής λειτουργίας σε σχέση 
με την έκθεση στην ουσία, οι οποίες να έχουν επιβεβαιωθεί από άλλες αποδείξεις, όπως: 

χημική δομή σχετική με ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν αναπνευστική 
υπερευαισθησία 

ανοσολογική δοκιμή ίη νίνο (για παράδειγμα, υποδόριος δοκιμή) 
ανοσολογική δοκιμή ίη νίΐτο (για παράδειγμα, ορολογική ανάλυση) 

μελέτες οι οποίες μπορεί να υποδεικνύουν άλλους ειδικούς αλλά μη ανοσολογικούς 
μηχανισμούς δράσης, π.χ., επαναλαμβανόμενο ελαφρύ ερεθισμό, επιδράσεις από 
φαρμακολογική δράση ή 

στοιχεία από θετική δοκιμή πρόκλησης στους βρόγχους με την ουσία, η οποία να έχει 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες για τον καθορισμό 
ειδικής αντίδρασης υπερευαισθησίας. 
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Το κλινικό ιστορικό πρέπει να περιλαμβάνει τόσο το ιατρικό όσο και το επαγγελματικό ιστορικό 
προκειμένου να καθορισθεί η σχέση μεταξύ της έκθεσης σε μια ειδική ουσία ή ένα παρασκεύασμα 
και της ανάπτυξης αναπνευστικής υπερευαισθησίας. Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να 
περιλαμβάνουν τους επιβαρυντικούς παράγοντες τόσο στον τόπο κατοικίας όσο και στον τόπο 
εργασίας, την εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου, το οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό του εν 
λόγω ασθενούς. Στο ιατρικό ιστορικό πρέπει, επίσης, να αναφέρονται άλλες αλλεργικές ή 
αναπνευστικές διαταραχές από την παιδική ηλικία και εάν ο ασθενής υπήρξε καπνιστής. 

Θετικά αποτελέσματα της δοκιμής πρόκλησης στους βρόγχους θεωρούνται ότι παρέχουν από μόνα 
τους επαρκείς αποδείξεις για την ταξινόμηση. Αναγνωρίζεται, ωστόσο, ότι, στην πράξη, πολλές 
από τις προαναφερθείσες εξετάσεις θα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. 

Οι ουσίες που προκαλούν συμπτώματα άσθματος δια ερεθισμού, μόνο στους ασθενείς με 
υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται με φράση Κ.42. 

Μελέτες στα ζώα 

Δεδομένα δοκιμών τα οποία μπορεί να είναι ενδεικτικά της ικανότητας μιας ουσίας ή ενός 
παρασκευάσματος να προκαλέσει ευαισθητοποίηση δια της εισπνοής στον άνθρωπο μπορούν να 
περιλαμβάνουν: 

μετρήσεις του ΙβΕ (π.χ., στα ποντίκια) 

ειδικές πνευμονικές αντιδράσεις σε ινδικά χοιρίδια. 

3.2.7.2. Ευαισθητοποίηση δια της επαφής με το δέρμα 

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα πρέπει να ταξινομούνται ως ευαισθητοποιητικά και να 
χαρακτηρίζονται με το σύμβολο "Χί", την ένδειξη κινδύνου "Ερεθιστικό" και τη φράση κινδύνου Κ43 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κ43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα 

εάν η πρακτική εμπειρία δείχνει ότι η ουσία ή το παρασκεύασμα μπορεί να προκαλέσει 
ευαισθητοποίηση, δια της επαφής με το δέρμα, σε σημαντικό αριθμό ατόμων, ή 
εάν υπάρχουν στα ζώα θετικά αποτελέσματα από κατάλληλες δοκιμές. 

Σχόλια σχετικά με τη χρήση της φράσης Κ43 

Αποδείξεις προερχόμενες από παρατηρήσεις στον άνθρωπο 

Τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία (πρακτική εμπειρία) επαρκούν για την ταξινόμηση μιας ουσίας 
ή ενός παρασκευάσματος με Κ43: 

θετικά αποτελέσματα κατάλληλων επιδερμικών δοκιμασιών, συνήθως, σε περισσότερες από 
μία δερματολογικές κλινικές, ή 

επιδημιολογικές μελέτες που αποδεικνύουν αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής προκαλούμενη 
από την ουσία ή το παρασκεύασμα. Οι περιπτώσεις στις οποίες υψηλό ποσοστό αυτών που 
έχουν εκτεθεί παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συμπτώματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
ειδικό ενδιαφέρον, ακόμη και εάν ο αριθμός των περιπτώσεων είναι μικρός, ή 
θετικά αποτελέσματα από πειραματικές μελέτες στον άνθρωπο (βλέπε, επίσης, σημείο 3.1.1). 

Τα ακόλουθα αρκούν για την ταξινόμηση μιας ουσίας με Κ.43 όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία: 

μεμονωμένα επεισόδια αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής, ή 

επιδημιολογικές μελέτες όπου παράγοντες όπως η τύχη, ο επηρεασμός, ή η σύγχυση δεν 
έχουν αποκλειστεί εντελώς με λογικό βαθμό βεβαιότητας. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνουν: 

δεδομένα από δοκιμές στα ζώα οι οποίες έχουν εκτελεστοί σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
κατευθυντήριες οδηγίες και με αποτελέσματα τα οποία δεν συμφωνούν με τα κριτήρια που 
έχουν αναφερθεί στο τμήμα με τις μελέτες στα ζώα αλλά να προσεγγίζουν επαρκώς το όριο 
ώστε να θεωρούνται σημαντικά, ή 
δεδομένα από μη πρότυπες μεθόδους ή 
κατάλληλες σχέσεις δομής-δραστηριότητας. 

Μελέτες στα ζώα 

Θετικά αποτελέσματα από κατάλληλες δοκιμές στα ζώα είναι: 
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στην περίπτωση της μεθόδου ευαισθητοποίησης του δέρματος με βοηθητική ουσία, που 
περιγράφεται στο Παράρτημα V, ή, στην περίπτωση άλλων μεθόδων δοκιμών με βοηθητική 
ουσία, το αποτέλεσμα θεωρείται θετικό εάν παρατηρηθεί θετική αντίδραση τουλάχιστον στο 
30 % των ζώων. 

για κάθε άλλη μέθοδο δοκιμών, το αποτέλεσμα θεωρείται θετικό εάν παρατηρηθεί θετική 
αντίδραση τουλάχιστον στο 15 % των ζώων. 

3.2.7.3. Ανοσολογική κνίδωση εξ επαφής 

Ορισμένες ουσίες ή παρασκευάσματα που πληρούν τα κριτήρια για τη φράση Κ.42 μπορούν επί πλέον 
να προκαλέσουν ανοσολογική κνίδωση εξ επαφής. Σε αυτή την περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με 
την κνίδωση εξ επαφής, πρέπει να περιληφθούν με χρήση των κατάλληλων φράσεων 8 (συνήθως 824 
και 836/37), και πρέπει να περιληφθούν και στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας. 

Για ουσίες ή παρασκευάσματα που προκαλούν συμπτώματα ανοσολογικής κνίδωσης εξ επαφής και που 
δεν πληρούν τα κριτήρια για τη φράσηΚ.42, θα έπρεπε να εξεταστεί η περίπτωση ταξινόμησής τους με 
τη φράση Κ.43. 

Δεν υφίσταται αναγνωρισμένο μοντέλο δοκιμής σε ζώα για τον καθορισμό των ουσιών που προκαλούν 
ανοσολογική κνίδωση εξ επαφής. Επομένως, η ταξινόμηση θα πρέπει να βασίζεται στην ανθρώπινη 
εμπειρία, παρόμοια με αυτή για την ευαισθητοποίηση δέρματος (Κ43). 

3.2.8. Γλλες τοξικολογικές ιδιότητες 

Επιπρόσθετες φράσεις κινδύνου χρησιμοποιούνται για ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία 
ταξινομούνται βάσει των παραπάνω σημείων 2.2.1 έως 3.2.7 ή/και τα κεφάλαια 4 και 5 σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια (με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη σύνταξη του Παραρτήματος I). 

Κ29 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια 

Για ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία όταν έρθουν σε επαφή με νερό ή υγρό αέρα, 
σχηματίζουν πολύ τοξικά / τοξικά αέρια σε δυνητικά επικίνδυνες ποσότητες: π.χ., φωσφίδιο του 
αργιλίου, πενταθειούχος φώσφορος. 

Κ.31 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια 

Για ουσίες και παρασκευάσματα που αντιδρούν με οξέα και σχηματίζουν τοξικά αέρια σε 
επικίνδυνες ποσότητες: π.χ., υποχλωριώδες νάτριο, πολυθειούχο βάριο. Για ουσίες που 
χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, η χρησιμοποίηση της φράσης 850 [να μην αναμιχθεί με . . . 
(προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή)] αρμόζει περισσότερο. 

Κ.32 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια 

Για ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία αντιδρούν με οξέα σχηματίζοντας πολύ τοξικά αέρια σε 
επικίνδυνες ποσότητες: π.χ., άλατα υδροκυανίου, νατραζίδιο. Για ουσίες που χρησιμοποιούνται 
από το ευρύ κοινό η χρησιμοποίηση της φράσης 850 [να μην αναμιχθεί με . . . (προσδιορίζεται από 
τον κατασκευαστή)] αρμόζει περισσότερο. 

Κ33 Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων 

Για ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να συσσωρευτούν στον ανθρώπινο οργανισμό και 
προκαλούν ανησυχία η οποία, εντούτοις δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη χρήση του Κ48. 

Σχόλια για τη χρήση αυτής της φράσης Κ, βλέπε Σημείο 4.2.3.3 όσον αφορά τις ουσίες και 
Παράρτημα V, Μέρος Α.3., της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, όσον αφορά τα παρασκευάσματα. 

Κ.64 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα 

Για τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που μπορεί να απορροφηθούν από τις γυναίκες και να έχουν 
επίδραση στη γαλουχία ή να ανεβρεθούν (συμπεριλαμβανομένων των μεταβολιτών τους) στο 
μητρικό γάλα σε ποσότητες ανησυχητικές για την υγεία του βρέφους που θηλάζει. 

Σχόλια για τη χρήση αυτής της φράσης Κ, βλέπε Σημείο 4.2.3.3 όσον αφορά τις ουσίες και 
Παράρτημα V, Μέρος Α.3., της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, όσον αφορά τα παρασκευάσματα. 

Κ66 Επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή σκάσιμο του δέρματος 

Για ουσίες και παρασκευάσματα που μπορεί να εμπνεύσουν ανησυχία λόγω πρόκλησης ξηρότητας, 
απολέπισης, ή σκασίματος του δέρματος αλλά που δεν πληρούν τα κριτήρια για την Κ38 με βάση: 

είτε παρατηρήσεις στην πράξη έπειτα από συνήθη χειρισμό και χρήση, 

είτε σχετικές ενδείξεις όσον αφορά τα προβλεπόμενα αποτελέσματά τους στο δέρμα. 


Βλέπε επίσης σημεία 1.6 και 1.7. 
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Κ67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη 

Για πτητικές ουσίες και παρασκευάσματα που περιέχουν τέτοιες ουσίες που προκαλούν σαφή 
συμπτώματα κατάπτωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος μετά από εισπνοή και που δεν είναι 
ήδη ταξινομημένες για οξεία τοξικότητα από εισπνοή (Κ20, Κ.23, Κ26, Κ.68/20, Κ.39/23 ή Κ.39/26). 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α) Στοιχεία από μελέτες σε ζώα που δείχνουν σαφή σημεία κατάπτωσης του Κ.ΝΣ όπως 
νάρκωση, λήθαργο, έλλειψη συντονισμού (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας των 
αντανακλαστικών ισορρόπησης) και αταξία: 

είτε σε συγκεντρώσεις / χρόνους έκθεσης που δεν υπερβαίνουν τα 20 ηι§/1/4 ώρες 
είτε για τις οποίες ο λόγος της επιδρώσας συγκέντρωσης σε χρόνο < = 4 ώρες προς τη 
συγκέντρωση κορεσμένων ατμών (ΣΚ.Α) στους 20 είναι < = 1/10. 

β) Πρακτική εμπειρία από ανθρώπους (π.χ., νάρκωση, υπνηλία, μειωμένη αντίδραση, απώλεια 
ανακλαστικών, έλλειψη συντονισμού, ίλιγγοι) βάσει καλά τεκμηριωμένων αναφορών υπό 
συγκρίσιμες συνθήκες έκθεσης με τα αποτελέσματα που καθορίστηκαν παραπάνω σε ζώα. 

Βλέπε, επίσης, Σημεία 1.6 και 1.7. 

Για άλλες επιπρόσθετες φράσεις κινδύνου βλέπε Σημείο 2.2.6. 


4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

4.1. Εισαγωγή 

4.1.1. Στο Κεφάλαιο αυτό καθορίζεται η διαδικασία ταξινόμησης των ουσιών, που ενδέχεται να έχουν τις 
επιδράσεις που αναφέρονται ακολούθως. Οσον αφορά τα παρασκευάσματα, βλέπε Σημείο 4.2.4. 

4.1.2. Εάν ένας παρασκευαστής, διανομέας ή εισαγωγέας διαθέτει πληροφορίες που δείχνουν ότι μια ουσία θα 
πρέπει να ταξινομηθεί και να επισημανθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που δίδονται στα Σημεία 4.2.1,4.2.2, 
ή 4.2.3 θα επισημαίνει προσωρινά την ουσία σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, με βάση την αξιολόγηση 
των στοιχείων από ένα αρμόδιο άτομο. 

4.1.3. Ο παρασκευαστής, διανομέας ή εισαγωγέας υποβάλλει, το ταχύτερο δυνατό, έγγραφο που συνοψίζει 
όλες τις σχετικές πληροφορίες σε ένα κράτος μέλος στο οποίο η ουσία έχει κυκλοφορήσει στην αγορά. 
Με την έννοια αυτή, οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνουν, ιδιαίτερα, όλες τις διαθέσιμες, 
δημοσιευμένες και μη, πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάλληλη ταξινόμηση της περί ου ο 
λόγος ουσίας με βάση τις εγγενείς ιδιότητες σύμφωνα με τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2, και σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος Παραρτήματος. Αυτό το περιληπτικό 
έγγραφο πρέπει να περιέχει βιβλιογραφία με όλες τις σχετικές παραπομπές συμπεριλαμβανομένων και 
τυχόν μη δημοσιευμένων σχετικών δεδομένων. 

4.1.4. Επιπλέον, ο παρασκευαστής, διανομέας ή εισαγωγέας, που διαθέτει νέα σχετικά δεδομένα για την 
ταξινόμηση και επισήμανση μιας ουσίας σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα σημεία 4.2.1, 
4.2.2 ή 4.2.3, πρέπει να υποβάλλει τα δεδομένα αυτά, το ταχύτερο δυνατό, σε ένα Κράτος Μέλος στο 
οποίο η ουσία έχει κυκλοφορήσει στην αγορά. 

4.1.5. Για να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό εναρμονισμένη ταξινόμηση στην Κοινότητα με τη διαδικασία 
που καθορίζεται στο Αρθρο 28 της παρούσας Οδηγίας, τα Κράτη Μέλη τα οποία διαθέτουν 
πληροφορίες που δικαιολογούν την ταξινόμηση μιας ουσίας σε μία από αυτές τις κατηγορίες, είτε 
έχουν υποβληθεί από τον παρασκευαστή είτε όχι, πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή το ταχύτερο 
δυνατό, τις πληροφορίες αυτές μαζί με προτάσεις για ταξινόμηση και επισήμανση. 

Η Επιτροπή θα διαβιβάζει προς τα άλλα Κράτη Μέλη τις προτάσεις που λαμβάνει για ταξινόμηση και 
επισήμανση. Οποιοδήποτε Κράτος Μέλος μπορεί να απευθύνεται στην Επιτροπή για να λάβει γνώση 
των πληροφοριών που υποβλήθηκαν. 

Οποιοδήποτε Κράτος Μέλος έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η προτεινόμενη ταξινόμηση και 
επισήμανση είναι ακατάλληλη όσο αφορά την καρκινογόνο ή μεταλλαξιγόνο δράση μιας ουσίας, ή την 
τοξικότητα στην αναπαραγωγή, πρέπει να ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. 

4.2. Κριτήρια για την ταξινόμηση, τις ενδείξεις κινδύνου και την επιλογή των φράσεων κινδύνου 

4.2.1. Καρκινογόνες ουσίες 
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Για το σκοπό της ταξινόμησης και της επισήμανσης, και λαμβανομένων υπόψη των σημερινών 
γνώσεων, οι ουσίες αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

Κατηγορία 1 

Ουσίες γνωστές ως καρκινογόνες για τον άνθρωπο. Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για τη θεμελίωση 
αιτιότητας μεταξύ της έκθεσης του ανθρώπου στην ουσία και της ανάπτυξης του καρκίνου. 

Κατηγορία 2 


Ουσίες οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως να ήταν καρκινογόνες για τον άνθρωπο. Υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία που παρέχουν την ισχυρή υποψία ότι η έκθεση του ανθρώπου στην ουσία μπορεί να 
καταλήξει στην ανάπτυξη καρκίνου, γενικά, με βάση: 
κατάλληλες μακροχρόνιες μελέτες στα ζώα, 
άλλες σχετικές πληροφορίες. 

Κατηγορία 3 

Ουσίες οι οποίες δημιουργούν ανησυχία για τον άνθρωπο εξαιτίας των πιθανών καρκινογόνων 
επιδράσεων, αλλά για τις οποίες οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν επαρκούν για ικανοποιητική 
αξιολόγηση. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις από σχετικές μελέτες με ζώα, αλλά οι ενδείξεις αυτές δεν 
επαρκούν για την ταξινόμηση των ουσιών αυτών στην κατηγορία 2. 

4.2.1.1. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα και οι ειδικές φράσεις κινδύνου. 

Κατηγορίες 1 και 2 

Στις ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες της κατηγορίας ! ή 2, θα χρησιμοποιείται το 
σύμβολο 'Τ και η φράση κινδύνου 
Κ45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο 


Πάντως, για ουσίες και παρασκευάσματα, τα οποία παρουσιάζουν κίνδυνο καρκινογένεσης μόνο δι' 
εισπνοής, π.χ., σκόνες, ατμοί ή αναθυμιάσεις (ενώ από τις άλλες οδούς έκθεσης, π.χ., σε περίπτωση 
κατάποσης ή σε επαφή με το δέρμα, αυτός ο κίνδυνος δεν παρουσιάζεται), θα χρησιμοποιείται το 
σύμβολο Τ' και η φράση κινδύνου. 

Κ49 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται 


Κατηγορία 3 : 

Στις ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες της κατηγορίας 3, θα χρησιμοποιείται το 
σύμβολο ’ Χη ' και η φράση κινδύνου 
Κ40 Υποπτο καρκινογένεσης 

4.2.1.2. Σχόλια σχετικά με την κατάταξη των καρκινογόνων ουσιών σε κατηγορίες 

Η κατάταξη μιας ουσίας στην κατηγορία 1 γίνεται με βάση επιδημιολογικά δεδομένα. Η κατάταξη στις 
κατηγορίες 2 και 3 βασίζεται κυρίως σε πειράματα με ζώα. 

Για να ταξινομηθεί μια ουσία ως καρκινογόνος της κατηγορίας 2 πρέπει να υπάρχουν είτε θετικά 
αποτελέσματα σε δύο είδη ζώων είτε σαφείς θετικές αποδείξεις σε ένα είδος μαζί με στοιχεία που 
υποστηρίζουν τις παραπάνω αποδείξεις όπως, π.χ., δεδομένα γονοτοξικότητας, μεταβολικές ή 
βιοχημικές μελέτες, πρόκληση καλοήθων όγκων, μοριακές δομικές σχέσεις με γνωστά καρκινογόνο, ή 
δεδομένα επιδημιολογικών μελετών που υποδηλώνουν κάποια σχέση. 

Η κατηγορία 3 στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο υποκατηγορίες: 


(α) ουσίες οι οποίες έχουν διερευνηθεί επαρκώς αλλά για τις οποίες οι αποδείξεις για πρόκληση 
όγκων είναι ανεπαρκείς για να ταξινομηθούν στην κατηγορία 2. Δεν αναμένεται ότι επιπρόσθετα 
πειράματα θα παράσχουν νέα σημαντικά σχετικά δεδομένα όσον αφορά την ταξινόμηση 
(β) ουσίες οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς. Τα διαθέσιμα δεδομένα είναι μεν ανεπαρκή αλλά 
δημιουργούν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Η ταξινόμηση είναι 
προσωρινή. Πριν ληφθεί τελική απόφαση, είναι αναγκαίο να γίνουν περισσότερα πειράματα. 

Με τη διάκριση μεταξύ των κατηγοριών 2 και 3 σχετίζονται τα παρακάτω επιχειρήματα, με τα οποία 
μειώνεται η σπουδαιότητα της πειραματικής πρόκλησης όγκων σε σχέση με την πιθανή έκθεση του 
ανθρώπου. Τα επιχειρήματα αυτά και ιδιαίτερα ο συνδυασμός τους οδηγούν, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, σε ταξινόμηση στην κατηγορία 3 έστω και εάν έχει διαπιστωθεί ανάπτυξη όγκων σε ζώα: 
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καρκινογόνος επιδράσεις μόνο σε πολύ υψηλές δόσεις που υπερβαίνουν τις 'μέγιστες ανεκτές 1 
δόσεις. Η μεγίστη ανεκτή δόση χαρακτηρίζεται από τοξικά αποτελέσματα τα οποία μολονότι δεν 
συντομεύουν τη διάρκεια ζωής, συμβαδίζουν με φυσικές αλλαγές όπως, π.χ., επιβράδυνση της 
αύξησης βάρους κατά 10 % περίπου, 

εμφάνιση όγκων, ιδιαίτερα σε υψηλές δόσεις, μόνο σε συγκεκριμένα όργανα ορισμένων ειδών που 
είναι γνωστά για την ευαισθησία τους στην αυθόρμητη δημιουργία όγκων, 

εμφάνιση όγκων, μόνο στο σημείο εφαρμογής της ουσίας, σε πολύ ευαίσθητα συστήματα δοκιμών 
(π.χ., ενδοπεριτονάίκή ή υποδόριος εφαρμογή ορισμένων τοπικά δραστικών ενώσεων), εάν ο 
συγκεκριμένος στόχος δεν έχει σχέση με τον άνθρωπο, 

έλλειψη γονοτοξικότητας σε βραχυπρόθεσμες δοκιμές ίη νίνο και ίη νίίπο, 

ύπαρξη δευτερεύοντος μηχανισμού δράσης, όπου εμπλέκεται ένα πρακτικό επίπεδο (κατώφλι) 
πάνω από μια ορισμένη δόση (π.χ., ορμονικές επιπτώσεις στα στοχευόμενα όργανα ή σε 
μηχανισμούς ρύθμισης της φυσιολογίας, χρόνια διέγερση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων), 

ύπαρξη ειδικευμένων, κατά βιολογικό είδος, μηχανισμών σχηματισμού όγκων (π.χ. μέσω ειδικών 
μεταβολικών οδών), που όμως δεν έχουν σχέση με τον άνθρωπο. 

Με τη διάκριση μεταξύ της κατηγορίας 3 και της μη κατάταξης σχετίζονται τα επιχειρήματα που 
αποκλείουν ανησυχία για τον άνθρωπο: 

μια ουσία δεν ταξινομείται σε καμία από τις κατηγορίες εάν ο μηχανισμός πειραματικής 
ανάπτυξης όγκων έχει προσδιοριστεί σαφώς με ισχυρές ενδείξεις ότι η διαδικασία αυτή δεν 
μπορεί να προεκταθεί στον άνθρωπο, 

εάν τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία ανάπτυξης όγκων αφορούν όγκους του ήπατος σε ορισμένα 
ευαίσθητα στελέχη ποντικών, χωρίς άλλες συμπληρωματικές ενδείξεις, η ουσία μπορεί να μην 
καταταγεί σε καμία από τις κατηγορίες, 

ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις όπου τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία 
ανάπτυξης όγκων αφορούν τοπική εμφάνιση νεοπλασμάτων σε στελέχη που είναι επαρκώς γνωστά 
για την υψηλή συχνότητα αυθόρμητης δημιουργίας όγκων. 

4.2.2. Μεταλλαξιγόνες ουσίες 

4.2.2.1. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών ταξινόμησης και επισήμανσης, και λαμβανομένων υπόψη των 
σημερινών γνώσεων, οι ουσίες αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

Κατηγορία 1 

Ουσίες που είναι γνωστές ως μεταλλαξιγόνες για τον άνθρωπο. 

Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που θεμελιώνουν αιτιότητα μεταξύ της έκθεσης του ανθρώπου στην 
ουσία και της πρόκλησης κληρονομικής γενετικής βλάβης. 

Κατηγορία 2 

Ουσίες που θα μπορούσαν θα θεωρηθούν ως να ήταν μεταλλαξιγόνες για τον άνθρωπο. 


Υπάρχουν επαρκή στοιχεία που παρέχουν την ισχυρή υποψία ότι η έκθεση του ανθρώπου στην ουσία 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση κληρονομικής γενετικής βλάβης γενικά με βάση τα 
παρακάτω: 

κατάλληλες μελέτες σε ζώα, 
άλλες σχετικές πληροφορίες. 

Κατηγορία 3 

Ουσίες οι οποίες δημιουργούν ανησυχία εξ αιτίας πιθανών μεταλλαξιγόνων επιπτώσεων στον άνθρωπο. 
Υπάρχουν αποδείξεις από κατάλληλες μελέτες μεταλλαξιγένεσης, αλλά είναι ανεπαρκείς για την 
κατάταξη της ουσίας στην κατηγορία 2. 

4.2.2.2. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα και οι ειδικές φράσεις κινδύνου: 

Κατηγορίες 1 και 2: 

Στις ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως μεταλλαξιγόνες της κατηγορίας 1 ή 2, θα χρησιμοποιείται 
το σύμβολο Τ' και η φράση κινδύνου 
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Κ.46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες 


Κατηγορία 3: 

Στις ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως μεταλλαξιγόνες της κατηγορίας 3, θα χρησιμοποιείται το 
σύμβολο 'Χη' και η φράση κινδύνου 

Κ68 Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων 
4.2.2.3. Σχόλια σχετικά με την κατάταξη των μεταλλαξιγόνων ουσιών σε κατηγορίες 
Ορισμοί : 

Μετάλλαξη είναι η μόνιμη μεταβολή στην ποσότητα ή τη δομή του γενετικού υλικού ενός οργανισμού 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του οργανισμού. Οι 
αλλοιώσεις αυτές μπορούν να αφορούν ένα μεμονωμένο γονίδιο, μια ομάδα γονιδίων, ή και ένα 
ολόκληρο χρωμόσωμα. Τα αποτελέσματα που έχουν σχέση με τις μεταβολές μεμονωμένων γονιδίων 
μπορεί να προέρχονται από επίδραση σε μεμονωμένες βάσεις δεσοξυριβοζονουκλεϊνικού οξέος 
(ϋΝΑ)- (μεταλλάξεις σημείου) ή από ευρύτερες μεταβολές στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
αποκοπές μέσα στο γονίδιο. Τα αποτελέσματα σε ολόκληρα χρωμοσώματα μπορεί να περιλαμβάνουν 
δομικές ή αριθμητικές αλλαγές. Μεταλλάξεις στα γεννητικά κύτταρα των σεξουαλικά αναπαραγόμενων 
οργανισμών μπορεί να μεταβιβάζονται στους απογόνους. Μεταλλαξιγόνο είναι ένας παράγοντας που 
προκαλεί αυξημένη στατιστική εμφάνιση μεταλλάξεων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση των ουσιών ως μεταλλαξιγόνων γίνεται με βάση τις 
κληρονομούμενες γενετικές βλάβες. Πάντως, η μορφή των αποτελεσμάτων που οδηγεί στην 
ταξινόμηση των χημικών ουσιών στην κατηγορία 3: 'πρόκληση γενετικά σημαντικών φαινομένων στα 
σωματικά κύτταρα 1 θεωρείται, επίσης, γενικά, ως προειδοποίηση για πιθανή καρκινογόνο δράση. 

Η ανάπτυξη μεθόδου για τις δοκιμές μεταλλαξιγένεσης είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Για νέες 
μεθόδους δεν υπάρχουν προς το παρόν τυποποιημένα πρωτόκολλα και κριτήρια αξιολόγησης. Για την 
αξιολόγηση των δεδομένων μεταλλαξιγένεσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα της εκτέλεσης 
των δοκιμών και ο βαθμός εγκυρότητας της μεθόδου δοκιμών. 


Κατηγορία 1 

Για να ταξινομηθεί μια ουσία στην κατηγορία- 1, πρέπει να υπάρχουν θετικές αποδείξεις από 
επιδημιολογικές μελέτες μεταλλάξεων στον άνθρωπο. Μέχρι σήμερα, παραδείγματα τέτοιων ουσιών 
δεν είναι γνωστά. Γίνεται αποδεκτό ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκτηθούν αξιόπιστες 
πληροφορίες από μελέτες για τη συχνότητα εμφάνισης μεταλλάξεων στους ανθρώπινους πληθυσμούς ή 
για πιθανή αύξηση στη συχνότητά τους. 

Κατηγορία 2 

Για να ταξινομηθεί μια ουσία στην κατηγορία 2, απαιτούνται θετικά αποτελέσματα δοκιμασιών που να 
δείχνουν α) μεταλλαξιγόνα αποτελέσματα, ή β) άλλες κυτταρικές αλληλεπιδράσεις σχετικές με 
μεταλλαξιγένεση, σε σπερματικά κύτταρα θηλαστικών ίπ νίνο, ή γ) μεταλλαξιγόνα αποτελέσματα σε 
σωματικά κύτταρα θηλαστικών ίπ νίνο, σε συνδυασμό με σαφείς αποδείξεις ότι η ουσία ή ένας σχετικός 
μεταβολίτης φθάνει στα σπερματικά κύτταρα. 

Αναφορικά με την κατάταξη στην κατηγορία 2, προς το παρόν θεωρούνται κατάλληλες οι παρακάτω 
μέθοδοι: 

2 (α) Δοκιμασίες μεταλλαξιγένεσης ίη νίνο σε σπερματικά κύτταρα: 
δοκιμή μετάλλαξης σε συγκεκριμένη θέση, 
δοκιμή κληρονομούμενης μετατόπισης γονιδίων, 
δοκιμή επικρατούσας θανατηφόρου μετάλλαξης. 

Οι δοκιμές αυτές δείχνουν πράγματι την εμφάνιση προσβεβλημένου απογόνου ή ελάττωμα στο 
αναπτυσσόμενο έμβρυο. 

2 (β)Δοκιμές ίη νίνο που δείχνουν σχετική αλληλεπίδραση με σπερματικά κύτταρα (συνήθως ϋΝΑ): 

δοκιμές για χρωμοσωμικές ανωμαλίες διαπιστούμενες με κυτταρογενετική ανάλυση 
περιλαμβανόμενης της ανευπλοειδίας που προκαλείται από κακό διαχωρισμό των 
χρωμοσωμάτων, 

δοκιμές για ανταλλαγές αδελφών χρωματιδίων (80Εδ), 
δοκιμές για μη προγραμματισμένη σύνθεση ΡΝΑ (1108), 

πειράματα (ομοιοπολικής) δέσμευσης του μεταλλαξιγόνου στο ΟΝΑ των σπερματικών 
κυττάρων, 
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πειραματισμοί για άλλες μορφές βλαβών του ϋΝΑ. 

Οι δοκιμασίες αυτές καταλήγουν σε, λίγο ή πολύ, έμμεσες ενδείξεις. Τυχόν θετικά αποτελέσματα των 
δοκιμών αυτών θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από θετικά αποτελέσματα ίη νίνο δοκιμασιών 
μεταλλαξιγένεσης σε σωματικά κύτταρα ανθρώπου ή θηλαστικών [βλέπε κάτω από Κατηγορία 3 και 
κατά προτίμηση τις μεθόδους κάτω από 3α)]. 

2 (γ) Δοκιμασίες ίη νίνο που δείχνουν μεταλλαξιγόνα αποτελέσματα σε σωματικά κύτταρα θηλαστικών 
[βλέπε κάτω από 3α)]. σε συνδυασμό με τοξικοκινητικές μεθόδους ή άλλες μέθοδολογίες ικανές να 
καταδείξουν ότι η ένωση ή ένας σχετικός μεταβολίτης φθάνει στα σπερματικά κύτταρα. 


Αναφορικά με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 (β) και 2 (γ),ως υποβοηθητικές ενδείξεις μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν θετικά αποτελέσματα δοκιμών με ξενιστές ή αναμφισβήτητα αποτελέσματα σε 
δοκιμασίες ίη νίΐτο. 

Κατηγορία 3 

Για να ταξινομηθεί μια ουσία στην κατηγορία 3, απαιτούνται θετικά αποτελέσματα που να δείχνουν α) 
μεταλλαξιγόνες επιπτώσεις ή β) άλλες κυτταρικές αλληλεπιδράσεις που έχουν σχέση με 
μεταλλαξιγένεση, σε σωματικά κύτταρα θηλαστικών ίη νίνο. Η τελευταία ιδιαίτερα περίπτωση 
κανονικά θα πρέπει να στηρίζεται σε θετικά αποτελέσματα δοκιμών μεταλλαξιγένεσης ίη νίίτο. 

Για τις ίη νίνο επιπτώσεις σε σωματικά κύτταρα κρίνονται επί του παρόντος κατάλληλες οι παρακάτω 
μέθοδοι: 


3 (α)Δοκιμασίες μεταλλαξιγένεσης σε σωματικά κύτταρα ίη νίνο: 

δοκιμασία μικροπυρήνος σε μυελό των οστών ή ανάλυση μεταφάσεως, 
ανάλυση μεταφάσεως περιφερειακών λεμφοκυττάρων, 
δοκιμασία χρωματικών κηλίδων τριχώματος ποντικιών. 

3 (β)Δοκιμασίες αλληλεπιδράσεως ϋΝΑ σωματικών κυττάρων ίη νίνο: 
δοκιμή 80Εδ σε σωματικά κύτταρα, 
δοκιμή υθδ σε σωματικά κύτταρα, 

δοκιμασία για (ομοιοπολική) δέσμευση του μεταλλαξιγόνου στο ϋΝΑ των σωματικών 
κυττάρων, 

δοκιμασία για βλάβες του ΟΝΑ, π.χ., με έκλουση σε αλκαλικό διάλυμα, σε σωματικά 
κύτταρα. 

Ουσίες που δίνουν θετικά αποτελέσματα μόνο σε μία ή περισσότερες δοκιμασίες μεταλλαξιγένεσης ίη 
νίίΓο, κανονικά δεν θα πρέπει να ταξινομούνται. Πάντως συνιστάται με έμφαση η περαιτέρω 
διερεύνησή τους με δοκιμασίες ίη νίνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ., για μια ουσία που προκαλεί 
έκδηλες αντιδράσεις σε ορισμένο αριθμό δοκιμασιών ίη νίίτο, για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
αντίστοιχα δεδομένα από δοκιμασίες ίη νίνο και η οποία δείχνει ομοιότητες με γνωστές μεταλλαξιγόνες 
/ καρκινογόνες ουσίες, μπορεί να εξεταστεί η ταξινόμησή της στην κατηγορία 3. 

4.2.3. Ουσίες τοξικές στην αναπαραγωγή 

4.2.3.1. Για τους σκοπούς της ταξινόμησης και της επισήμανσης και λαμβανομένων υπόψη των σύγχρονων 
γνώσεων, οι ουσίες αυτές χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 


Κατηγορία I: 

Ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι εξασθενούν τη γονιμότητα του ανθρώπου 

Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για τη θεμελίωση αιτιότητας μεταξύ της έκθεσης του ανθρώπου στην 
ουσία και την εξασθένιση της γονιμότητας. 

Ουσίες γνωστές ως τοξικές για την ανάπτυξη του ανθρώπου 

Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για τη θεμελίωση αιτιότητας μεταξύ της έκθεσης του ανθρώπου στην 
ουσία και την μετέπειτα τοξική επίδραση στην ανάπτυξη των απογόνων. 


Κατηγορία 2 

Ουσίες οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι εξασθενούν τη γονιμότητα του ανθρώπου 
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Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που να οδηγούν σε σοβαρές υποψίες ότι η έκθεση του ανθρώπου στην 
ουσία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση της γονιμότητας με βάση: 

σαφείς αποδείξεις που προκύπτουν από μελέτες σε ζώα για την εξασθένιση της γονιμότητας, 
απουσία τοξικών δράσεων, ή απόδειξη ότι η εξασθένιση της γονιμότητας επέρχεται στα ίδια 
περίπου δοσολογικά επίπεδα με άλλες τοξικές δράσεις αλλά που δεν αποτελεί δευτερεύουσα μη 
ειδική συνέπεια των άλλων τοξικών δράσεων. 

άλλες σχετικές πληροφορίες. 

Ουσίες οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν τοξικές για την ανάπτυξη του ανθρώπου 

Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που να οδηγούν σε σοβαρές υποψίες ότι η έκθεση του ανθρώπου στην 
ουσία μπορεί να έχει τοξική επίδραση στην ανάπτυξη, συνήθως με βάση: 

σαφή αποτελέσματα κατάλληλων μελετών σε ζώα όπου παρατηρήθηκαν επιδράσεις, απουσία 
συμπτωμάτων αισθητής τοξικότητας στη μητέρα ή στα ίδια περίπου δοσολογικά επίπεδα με άλλες 
τοξικές δράσεις, χωρίς όμως οι εν λόγω επιδράσεις να αποτελούν δευτερεύουσα μη ειδική 
συνέπεια των άλλων τοξικών δράσεων, 
ύύλλες σχετικές πληροφορίες. 

Κατηγορία 3 

Ουσίες που προκαλούν ανησυχία για τη γονιμότητα του ανθρώπου 
Γενικά με βάση: 

αποτελέσματα κατάλληλων μελετών σε ζώα οι οποίες παρέχουν επαρκείς αποδείξεις που οδηγούν 
σε σοβαρές υποψίες για την εξασθενημένη γονιμότητα, απουσία τοξικών δράσεων ή απόδειξη ότι 
η εξασθενημένη γονιμότητα επέρχεται στα ίδια περίπου δοσολογικά επίπεδα με άλλες τοξικές 
δράσεις αλλά δεν αποτελεί δευτερεύουσα μη ειδική συνέπεια των άλλων τοξικών δράσεων, χωρίς 
όμως οι αποδείξεις να επαρκούν για την κατάταξη της ουσίας στην κατηγορία 2. 
άλλες σχετικές πληροφορίες 


Ουσίες που προκαλούν ανησυχία για τον άνθρωπο λόγω πιθανής τοξικής επίδρασης στην ανάπτυξη 
Γενικά με βάση: 

αποτελέσματα κατάλληλων μελετών σε ζώα που παρέχουν επαρκείς αποδείξεις οι οποίες οδηγούν 
σε σοβαρές υποψίες σχετικά με την τοξικότητα για την ανάπτυξη, απουσία συμπτωμάτων αισθητής 
τοξικότητας στη μητέρα, ή στα ίδια περίπου δοσολογικά επίπεδα με άλλες τοξικές δράσεις αλλά 
που δεν αποτελούν δευτερεύουσα μη ειδική συνέπεια των άλλων τοξικών δράσεων, χωρίς όμως οι 
αποδείξεις να επαρκούν για την κατάταξη της ουσίας στην κατηγορία 2. 
άλλες σχετικές πληροφορίες. 

4.2.3.2. Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα και οι ειδικές φράσεις κινδύνου: 

Κατηγορία 1 : 


Για τις ουσίες που εξασθενούν τη γονιμότητα στον άνθρωπο: 

Στις ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 1, θα 
χρησιμοποιείται το σύμβολο 'Τ και η φράση κινδύνου 

Κ60 Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα 


Για τις ουσίες που είναι τοξικές για την ανάπτυξη: 

Στις ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας I, θα 
χρησιμοποιείται το σύμβολο 'Τ και η φράση κινδύνου: 

Κ.61 Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης 


Κατηγορία 2: 

Για τις ουσίες για τις οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εξασθενούν τη γονιμότητα του ανθρώπου: 
Στις ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2, θα 
χρησιμοποιείται το σύμβολο 'Τ και η φράση κινδύνου: 

Κ60 Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα 

Για τις ουσίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν τοξικές για την ανάπτυξη του ανθρώπου: 
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Στις ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 2, θα 
χρησιμοποιείται το σύμβολο 'Τ και η φράση κινδύνου: 

Κ61 Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης 


Κατηγορία 3 

Για ουσίες που προκαλούν ανησυχία για τη γονιμότητα των ανθρώπων: 

Στις ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 3, θα 
χρησιμοποιείται το σύμβολο ' Χη ' και η φράση κινδύνου: 

Κ62 Πιθανός κίνδυνος για εξασθένιση της γονιμότητας 

Για ουσίες που προκαλούν ανησυχία για τον άνθρωπο λόγω πιθανής τοξικής επίδρασης στην ανάπτυξη: 
Στις ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή της κατηγορίας 3, θα 
χρησιμοποιείται το σύμβολο ' Χη 1 και η φράση κινδύνου: 

Κ63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. 

4.2.3.3. Σχόλια σχετικά με την ταξινόμηση σε κατηγορίες των τοξικών στην αναπαραγωγή ουσιών 

Η έννοια της τοξικότητας στην αναπαραγωγή περιλαμβάνει την εξασθένιση της αναπαραγωγικής 
λειτουργίας ή ικανότητας αρρένων και θηλέων και την πρόκληση μη κληρονομούμενων επιβλαβών 
δράσεων στους απογόνους. Μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες 1) Επιδράσεις στη 
γονιμότητα αρρένων ή θηλέων 2) τοξικότητα στην ανάπτυξη. 

1. Οι επιδράσεις στη γονιμότητα αρρένων ή θηλέων περιλαμβάνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στο 
γενετήσιο ένστικτο, στη σεξουαλική συμπεριφορά, σε όλες τις φάσεις της σπερματογένεσης ή της 
ωογένεσης ή στην ορμονική δραστηριότητα ή φυσιολογική απόκριση οι οποίες μπορούν να 
παρέμβουν στην ικανότητα γονιμοποίησης, στην ίδια τη γονιμοποίηση, ή στην ανάπτυξη του 
γονιμοποιημένου ωαρίου μέχρι και την εμφύτευση. 

2. Η τοξικότητα για την ανάπτυξη θεωρείται από την ευρύτερή της έννοια ότι περιλαμβάνει κάθε 
επίδραση που μπορεί να παρέμβει στην κανονική ανάπτυξη τόσο πριν όσο και μετά τη γέννηση. 
Περιλαμβάνει επιδράσεις που έχουν προκληθεί ή εκδηλωθεί πριν από τη γέννηση καθώς και 
εκείνες που εκδηλώνονται σε μεταγεννητικό στάδιο. Εδώ υπάγονται εμβρυοτοξικά φαινόμενα 
όπως, π.χ., μειωμένο σωματικό βάρος, αυξητική και αναπτυξιακή καθυστέρηση, τοξικότητα στα 
όργανα, θάνατος, αποβολή, ανατομικές ανωμαλίες (τερατογόνες δράσεις), λειτουργικές ανωμαλίες, 
περι-μεταγεννητικές ανωμαλίες, και διαταραχή της μεταγεννητικής διανοητικής και σωματικής 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης μέχρι και της κανονικής εφηβικής ανάπτυξης. 

Η ταξινόμηση ουσιών ως τοξικών στην αναπαραγωγή έχει προβλεφθεί να περιλάβει ουσίες που έχουν 
την εγγενή ή ειδική ιδιότητα να προκαλούν τα τοξικά αυτά φαινόμενα. Οι χημικές ουσίες δεν πρέπει να 
ταξινομούνται ως τοξικές στην αναπαραγωγή όταν τα φαινόμενα αυτά αποτελούν απλώς μη ειδική 
δευτερεύουσα συνέπεια άλλης τοξικής επίδρασης. Περισσότερο ανησυχητικές θεωρούνται οι χημικές 
ουσίες που είναι τοξικές στην αναπαραγωγή σε επίπεδα έκθεσης που δεν προκαλούν άλλα τοξικά 
συμπτώματα. 

Μια ένωση ταξινομείται στην κατηγορία 1 για επίδραση στη γονιμότητα ή/και στην ανάπτυξη βάσει 
επιδημιολογικών δεδομένων. Η κατάταξη στις κατηγορίες 2 ή 3 γίνεται κυρίως βάσει δεδομένων που 
αφορούν ζώα. Δεδομένα από μελέτες ίη νίιτο ή σε αυγά πτηνών θεωρούνται ως υποστηρικτικές 
’ενδείξεις' και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ταξινόμηση εν απουσία 
δεδομένων ίη νίνο. 

πως συμβαίνει με τα περισσότερα άλλα είδη τοξικών επιδράσεων, αναμένεται ότι και για τοξικές 
στην αναπαραγωγή ουσίες υπάρχει όριο κάτω από το οποίο δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις. 
Ακόμη και όταν, βάσει μελετών σε ζώα, αποδεικνύεται σαφής επίδραση, τα αποτελέσματα για τον 
άνθρωπο μπορεί να είναι αμφίβολα λόγω των δόσεων που χορηγήθηκαν, επί παραδείγματι, όταν η 
επίδραση αποδεικνύεται κατόπιν χορήγησης υψηλών μόνο δόσεων ή όταν υπάρχουν αξιοσημείωτες 
τοξικοκινητικές διαφορές ή όταν η οδός χορήγησης είναι ακατάλληλη. Γι' αυτούς ή παρόμοιους λόγους 
μπορεί να δικαιολογείται ταξινόμηση στην κατηγορία 3, ή ακόμη και σε καμία κατηγορία. 

Στο Παράρτημα V της Οδηγίας προβλέπεται οριακή δοκιμή για τις ουσίες χαμηλής τοξικότητας. Εάν 
μετά τη χορήγηση από το στόμα δόσεως 1000 Γη§/1ί§ τουλάχιστον δεν παρατηρηθεί τοξική επίδραση 
στην αναπαραγωγή, η διεξαγωγή μελετών σε άλλα δοσολογικά επίπεδα, μπορεί να μη θεωρηθεί 
απαραίτητη. Εάν διατίθενται στοιχεία από μελέτες με δόσεις υψηλότερες από την ανωτέρω οριακή 
δόση, τα στοιχεία αυτά πρέπει να αξιολογηθούν μαζί με άλλα σχετικά στοιχεία. Υπό κανονικές 
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συνθήκες θεωρείται ότι οι επιδράσεις, που παρατηρούνται μόνο με δόσεις που υπερβαίνουν την οριακή, 
δεν οδηγούν αναγκαστικά σε ταξινόμηση των ουσιών ως τοξικών στην αναπαραγωγή 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 

Για την ταξινόμηση μιας ουσίας στην κατηγορία 2 για εξασθένιση της γονιμότητας, θα πρέπει να 
υπάρχουν σαφείς αποδείξεις από μελέτες σ' ένα ζωικό είδος, με επιπλέον τεκμηρίωση για το 
μηχανισμό της δράσης ή την περιοχή της δράσης, ή τη χημική σχέση με άλλους γνωστούς παράγοντες 
που βλάπτουν τη γονιμότητα ή άλλες πληροφορίες από ανθρώπους που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 
ενέργειες αυτές είναι πιθανό να παρατηρηθούν στον άνθρωπο. Σε περίπτωση που υπάρχουν μελέτες για 
ένα μόνο είδος χωρίς άλλα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, ενδείκνυται η κατάταξη στην κατηγορία 3. 

Δεδομένου ότι η δυσμενής επίδραση στη γονιμότητα μπορεί να αποτελεί μη ειδική συνοδευτική δράση 
μιας σοβαρής γενικευμένης τοξικότητας ή όταν παρατηρείται σοβαρή εξάντληση από ασιτία, η 
ταξινόμηση στην κατηγορία 2 πραγματοποιείται μόνον εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχει κάποιος βαθμός 
εξειδίκευσης της τοξικότητας στο σύστημα αναπαραγωγής. Σε περίπτωση που, από τις μελέτες σε ζώα, 
προκύπτει ότι η δυσμενής επίδραση στην γονιμότητα οφείλεται σε ανικανότητα ζευγαρώματος, τότε, 
για την ταξινόμηση στην κατηγορία 2, απαιτούνται κανονικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το 
μηχανισμό της δράσης προκειμένου να συναχθεί αν υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθούν στον 
άνθρωπο ανεπιθύμητες ενέργειες όπως μεταβολές στην έκκριση ορμονών. 

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Για την ταξινόμηση στην κατηγορία 2, οι δυσμενείς επιδράσεις πρέπει να αποδεικνύονται σαφώς από 
διεξαχθείσες μελέτες σε ένα ή περισσότερα ζωικά είδη. Δεδομένου ότι οι δυσμενείς επιδράσεις κατά 
την κύηση ή μετά τον τοκετό μπορεί να αποτελούν δευτερογενή συνέπεια μιας τοξικής επίδρασης στη 
μητέρα, μειωμένης πρόσληψης τροφής ή νερού, στρες της μητέρας, ανεπαρκούς φροντίδας της 
μητέρας, ειδικής διαιτολογικής ανεπάρκειας, κακής φροντίδας των ζώων, παρεμπιπτουσών μολύνσεων, 
κλπ., οι επιδράσεις αυτές πρέπει να παρατηρούνται σε ορθά διεξαγόμενες μελέτες και σε δοσολογικά 
επίπεδα που δεν συνδέονται με μια αισθητή τοξικότητα στη μητέρα. Σημασία έχει επίσης η οδός 
έκθεσης. Ιδιαίτερα, η έγχυση ερεθιστικού υλικού ενδοπεριτοναϊκώς μπορεί να προκαλέσει τοπική 
βλάβη στη μήτρα και το περιεχόμενό της. Τα αποτελέσματα μελετών αυτού του είδους πρέπει να 
ερμηνευτούν με προσοχή και δεν οδηγούν συνήθως από μόνα τους σε ταξινόμηση. 

Η ταξινόμηση στην κατηγορία 3 βασίζεται σε παρόμοια κριτήρια με εκείνα της κατηγορίας 2, αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο σχεδιασμός του πειράματος παρουσιάζει ατέλειες οι οποίες οδηγούν 
σε λιγότερο αξιόπιστα συμπεράσματα ή όταν δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο τα 
φαινόμενα να οφείλονται σε μη ειδικές επιδράσεις όπως μια γενικευμένη τοξικότητα. 

Σε γενικές γραμμές, οι ουσίες ταξινομούνται στην κατηγορία 3 ή σε καμιά κατηγορία με βάση μια αά 
ίιοο εκτίμηση όταν τα μόνα φαινόμενα που παρατηρούνται είναι μικρές μεταβολές στη συχνότητα 
εμφανίσεως αυθόρμητων ανωμαλιών, μικρές μεταβολές στις αναλογίες κοινών μεταβλητών όπως 
παρατηρούνται σε εξετάσεις του σκελετού, ή μικρές διαφορές στις εκτιμήσεις της μεταγεννητικής 
ανάπτυξης. 

Επίδραση κατά τη γαλουχία 

Οι ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές στην αναπαραγωγή και που προκαλούν, επίσης, ανησυχία λόγω 
της επίδρασής τους στη γαλουχία πρέπει συμπληρωματικά να φέρουν και επισήμανση με τη φράση Κ64 
(βλέπε κριτήρια στο Σημείο 3.2.8). 

Για τους σκοπούς της ταξινόμησης, οι τοξικές επιδράσεις στα παιδιά που οφείλονται μόνο στην έκθεση 
μέσω του μητρικού γάλακτος ή οι τοξικές επιδράσεις που οφείλονται στην απευθείας έκθεση των 
παιδιών θεωρούνται ως τοξικές στην αναπαραγωγή μόνο εάν οδηγούν σε διαταραχή της ανάπτυξης του 
παιδιού. 

Οι ουσίες που δεν ταξινομούνται ως τοξικές στην αναπαραγωγή, αλλά προκαλούν ανησυχία λόγω της 
τοξικότητάς τους όταν μεταφέρονται στο βρέφος κατά την περίοδο της γαλουχίας, πρέπει να φέρουν 
επισήμανση με τη φράση Κ64 (βλέπε κριτήρια στο Σημείο 3.2.8). Η φράση αυτή ενδείκνυται 
ενδεχομένως και για ουσίες που επηρεάζουν την ποσότητα ή την ποιότητα του γάλακτος. 

Η φράση Κ.64 χρησιμοποιείται κανονικά με βάση: 

(α) τοξικοκινητικές μελέτες από τις οποίες προκύπτει η πιθανή παρουσία της ουσίας στο μητρικό 
γάλα σε ενδεχομένως τοξικές ποσότητες ή/και 

(β) αποτελέσματα μελετών σε ζώα μίας ή δύο γενεών από τις οποίες προκύπτει η εμφάνιση δυσμενών 
επιπτώσεων στους απογόνους λόγω μεταφοράς στο γάλα ή/και 
(γ) αποδεικτικά στοιχεία στον άνθρωπο που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για βρέφη κατά την 
περίοδο της γαλουχίας. 
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Ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι συσσωρεύονται στον οργανισμό και ότι μπορούν, στη συνέχεια, να 
μεταφερθούν στο γάλα κατά την περίοδο της γαλουχίας μπορούν να φέρουν επισήμανση με τις φράσεις 
Κ33 και Κ64. 

4.2.4. Διαδικασία για τη ταξινόμηση παρασκευασμάτων σύμφωνα με τις ειδικές επιπτώσεις στην υγεία. 

Εάν ένα παρασκεύασμα περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με 
τα παραπάνω κριτήρια, το παρασκεύασμα πρέπει να ταξινομηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο Παράρτημα II, Μέρος Α.7. έως9, και μέρος Β.6. της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ [τα όρια των 
συγκεντρώσεων εμφανίζονται είτε στο Παράρτημα I της παρούσας Οδηγίας είτε στο παράρτημα II, 
Μέρος Β. 6., της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, όταν η εξεταζόμενες ουσίες είτε δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα I είτε περιλαμβάνονται χωρίς όμως όρια συγκεντρώσεων]. 


5. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5.1. Εισαγωγή 

Κύριος σκοπός της ταξινόμησης ουσιών και παρασκευασμάτων ως επικίνδυνων για το περιβάλλον είναι 
η προειδοποίηση του χρήστη για τους κινδύνους που περικλείουν οι ουσίες και τα παρασκευάσματα 
αυτά για τα οικοσυστήματα. Μολονότι τα επί του παρόντος κριτήρια αναφέρονται κυρίως στα υδάτινα 
οικοσυστήματα, αναγνωρίζεται ότι ορισμένες ουσίες και παρασκευάσματα είναι δυνατόν, παράλληλα ή 
εναλλακτικά, να επηρεάζουν άλλα οικοσυστήματα, τα συστατικά μέρη των οποίων μπορεί να 
ποικίλλουν από τη μικροχλωρίδα και τη μικροπανίδα του εδάφους μέχρι τα ανώτερα θηλαστικά. 

Τα κριτήρια που καθορίζονται παρακάτω απορρέουν κατευθείαν από τις μεθόδους δοκιμών που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, όπως αναφέρονται. Οι μέθοδοι δοκιμών που απαιτούνται για το 
βασικό φάκελο που αναφέρεται στο Παράρτημα VII είναι περιορισμένες και οι πληροφορίες που 
προέρχονται από αυτές ίσως είναι ανεπαρκείς για μια ορθή ταξινόμηση. Για την ταξινόμηση, πιθανόν 
να απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία προερχόμενα από μελέτες Επιπέδου 1 (Παράρτημα VIII) ή 
ισοδύναμες. Επιπλέον, οι ταξινομημένες ουσίες μπορεί να υπόκεινται σε αναθεώρηση υπό το φως νέων 
δεδομένων. 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών ταξινόμησης και επισήμανσης και σύμφωνα με τις γνώσεις που 
υπάρχουν σήμερα, οι ουσίες αυτές διαιρούνται σε δύο ομάδες σύμφωνα με τις οξείες ή/και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στα υδάτινα συστήματα ή σύμφωνα με τις οξείες ή/και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στα μη υδάτινα συστήματα. 

5.1.1. Η ταξινόμηση των ουσιών συνήθως γίνεται βάσει πειραματικών δεδομένων σχετικά με την οξεία 
τοξικότητα στο ύδωρ, την αποικοδόμηση και το Ιο§ Ρο\ν(ή τον ΒΟΡ, εάν είναι διαθέσιμος). 

5.1.2. Η ταξινόμηση των παρασκευασμάτων συνήθως κανονικά γίνεται βάσει της συμβατικής μεθόδου η 
οποία αναφέρεται στο Αρθρο 7 και στο Παράρτημα III, Μέρη Α και Β, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. Στην 
περίπτωση αυτή, η ταξινόμηση βασίζεται στα ιδιαίτερα όρια συγκέντρωσης. 

του Παραρτήματος I της παρούσας Οδηγίας, ή 

του Παραρτήματος III, Μέρος Β, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, εάν η ουσία ή οι ουσίες δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Οδηγίας ή περιλαμβάνονται χωρίς όρια 
συγκέντρωσης. 

5.1.3 Κανονικά, η ταξινόμηση ενός παρασκευάσματος γίνεται βάσει συμβατικής μεθόδου. Ωστόσο, για τον 
προσδιορισμό της οξείας τοξικότητας στο ύδωρ μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να 
εκτελεστούν δοκιμές με το παρασκεύασμα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών μπορούν να 
τροποποιήσουν μόνο την ταξινόμηση όσον αφορά την οξεία τοξικότητα στο ύδωρ που θα προέκυπτε 
από την εφαρμογή μιας συμβατικής μεθόδου. Εάν παρόμοιες δοκιμές επιλεγούν από το πρόσωπο το 
οποίο είναι υπεύθυνο για την διάθεση του παρασκευάσματος στην αγορά, πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
τηρούνται τα κριτήρια ποιότητας των μεθόδων δοκιμής του Μέρους Γ του Παραρτήματος V της 
παρούσας Οδηγίας. Εξάλλου, οι δοκιμές πρέπει να εκτελεστούν και στις τρεις ομάδες ειδών σύμφωνα 
μέ τα κριτήρια του παρόντος Παραρτήματος (φύκια, δαφνία, και ψάρια) εκτός και εάν στο 
παρασκεύασμα έχει αποδοθεί η υψηλότερη ταξινόμηση κινδύνου σχετικά με την τοξικότητα του 
ύδατος μετά την δοκιμή σε ένα από τα είδη ή εάν ήδη υπήρχαν αποτελέσματα δοκιμών πριν την έναρξη 
ισχύος της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 

5.2. Κριτήρια ταξινόμησης, ενδείξεις κινδύνου και επιλογή φράσεων κινδύνου 

Τα κριτήρια ταξινόμησης για τις ουσίες του Σημείου 5.2.1. εφαρμόζονται μόνο στα παρασκευάσματα τα 
οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμές σύμφωνα με το Σημείο 5.1.3. 
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5.2.1. Υδάτινο περιβάλλον 

5.2.1.1. Οι ουσίες ταξινομούνται ως επικίνδυνες για το περιβάλλον και χαρακτηρίζονται με το σύμβολο Ν , την 
κατάλληλη ένδειξη κινδύνου και τις κατάλληλες φράσεις κινδύνου σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κ.50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 
και 

Κ53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

Οξεία τοξικότητα: 96 Ιιΐ' ΕΟίο (για ψάρια) < I ιη§/1, 

ή 48 1ιι· ΕΦίο (για δαφνία) < I πι§/1. 

ή 72 Ηγ Ιθ5ο (για φύκη) 1 I πσ§/1 

και 

η ουσία δεν είναι εύκολα αποικοδομήσιμη 

ή .... , 

ο λογάριθμος του συντελεστή κατανομής οκτανόλης / νερού (Ιο§ Ροιν) > 3.0 (έκτος εαν ο 
πειραματικά προσδιορισθείς ΒΟΡ < 100). 

Κ.50 Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς 

Οξεία τοξικότητα: 96 Ηγ IX 5 ο (για ψάρια) 

ή 48 Ηγ Ε€5ο (για δαφνία) 
ή 72 Ηγ Ι€ 5 ο (για φύκη) 

Κ51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 
και 

Κ53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

Οξεία τοξικότητα: 96 Ηγ ΙΧίυ (για ψάρια) 1 πι§/1 < ΕΟίυ < 10 τη$Ι\, 

ή 48 Ηγ Ε05ο (για δαφνία) 1 τη^/Ι < Εθ5ο < 10 ηΐβ/1, 

ή 72 Ηγ 1050 (για φύκη) 1 ιώ§/Ι < Ιθ5ο < 10 πι@/1 

και 

η ουσία δεν είναι εύκολα αποικοδομήσιμη, 

Π 

ο 1ο§ Ροιν > 3.0 (εκτός εάν ο πειραματικά προσδιορισθείς ΒΟΡ < 100). 

5.2.1.2. Οι ουσίες ταξινομούνται ως επικίνδυνες για το περιβάλλον σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια. Φράσεις 
κινδύνου πρέπει, επίσης, να συνοδεύουν τις ουσίες αυτές σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια. 


< 1 ΓΠ§/1, 

< 1 πι%!\, 

< I ΓΠβ/1 


Κ52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς 
και 

Κ53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

Οξεία τοξικότητα: 96 Ηγ ΙΧμ (για ψάρια) 10 ΐίΐ§/1 < 1Χ5ο< 100 γπ§/Ι, 

ή 48 Ηγ ΕΟμ (για δαφνία) 10 ιπ§/1 < ΕΟίΐι < 100 πι§/1, 

ή 72 Ηγ 1θ5ΐι (γιά φύκη) 10 πι§/1 < Ιθ5ο< 100 πτίβ/Ι 

και 

η ουσία δεν είναι εύκολα αποικοδομήσιμη. 

Το κριτήριο αυτό ισχύει εκτός εάν υφίστανται επιπρόσθετες επιστημονικές αποδείξεις σχετικά με την 
αποικοδόμηση ή/και την τοξικότητα, επαρκείς για τη θεμελίωση βεβαιότητας ότι ούτε η ίδια η ουσία 
ούτε τα προϊόντα αποικοδόμησής της θα αποτελόσουν ένα δυνητικό μακροπρόθεσμο ή επιβραδυμένο 
κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον. Κανονικά τέτοιες επιπρόσθετες επιστημονικές αποδείξεις θα 
πρέπει να προέρχονται από μελέτες Επιπέδου I (Παράρτημα VIII), ή από μελέτες ισοδύναμες με αυτές 
και μπορούν να περιλαμβάνουν: 

(ί) αποδεδειγμένο δυναμικό ταχείας αποικοδόμησης στο υδάτινο περιβάλλον, 

(ϋ) απουσία χρόνιων τοξικών αποτελεσμάτων σε συγκεντρώσεις 1.0 γπ@/1, π.χ., συγκέντρωση 
μηδενικού αποτελέσματος μεγαλύτερη του 1.0 γπ@/1, προσδιοριζόμενη με παρατεταμένη μελέτη 
τοξικότητας σε ψάρια ή δαφνία. 

Β52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς 

Οι ουσίες που δεν εμπίπτουν στα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω στο κεφάλαιο αυτό, οι οποίες 
με βάση τις υπάρχουσες αποδείξεις για την τοξικύτητά τους, μπορεί να συνιστούν παρ' όλα αυτά 
κίνδυνο για τη δομή ή/και τη λειτουργία των υδάτινων οικοσυστημάτων. 
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Κ.53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 
Ουσίες που δεν εμπίπτουν στα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω, στο κεφάλαιο αυτό, οι οποίες 
όμως, με βάση τις υπάρχουσες αποδείξεις για τη σταθερότητά τους, τη δυνατότητά τους να 
συσσωρεύονται και για την προβλεπόμενη ή παρατηρούμενη περιβαλλοντική τους πορεία και 
συμπεριφορά, μπορεί να συνιστούν μακροχρόνιο ή/και επιβραδυμένο κίνδυνο για τη δομή ή/και 
λειτουργία των υδάτινων οικοσυστημάτων. 

Για παράδειγμα, ουσίες δυσδιάλυτες στο νερό, δηλαδή ουσίες με διαλυτότητα μικρότερη του I πι§/1 Μα 
καλύπτονται από τα παραπάνω κριτήρια εάν: 

(α) δεν είναι εύκολα αποικοδομήσιμες, και 

(β) ο Ιομ Ρο\ν > 3,0 (εκτός εάν ο πειραματικά προσδιορισθείς ΒΟΡ < 100). 

Το κριτήριο αυτό ισχύει για τις ουσίες εκτός εάν υφίστανται επιπρόσθετες αποδείξεις σχετικά με την 
αποικοδόμηση ή/και τοξικότητα, επαρκείς για τη θεμελίωση βεβαιότητας ότι ούτε η ίδια η ουσία ούτε 
τα προϊόντα αποικοδόμησής της θα αποτελόσουν ένα δυνητικό μακροχρόνιο ή επιβραδυμένο κίνδυνο 
για το υδάτινο περιβάλλον. 

Κανονικά τέτοιες επιπρόσθετες επιστημονικές αποδείξεις θα πρέπει να προέρχονται από μελέτες 
Επιπέδου I (Παράρτημα VIII), ή από μελέτες ισοδύναμες με αυτές που μπορούν να περιλαμβάνουν: 

(ί) αποδεδειγμένο δυναμικό ταχείας αποικοδόμησης στο υδάτινο περιβάλλον, 

(ίί) απουσία χρόνιων τοξικών επιπτώσεων στο όριο διαλυτότητας π.χ. συγκέντρωση μηδενικού 
αποτελέσματος σε μεγαλύτερη του ορίου διαλυτότητας, προσδιοριζόμενη με παρατεταμένη μελέτη 
τοξικότητας σε ψάρια ή δαφνία. 

5.2.1.3. Σχόλια σχετικά με τον προσδιορισμό του /ϊ'/ν για τα φύκη και την αποικοόομησιμότητα. 

όπου μπορεί να αποδειχθεί στην περίπτωση των έντονα χρωματισμένων ουσιών, ότι η αναστολή 
της ανάπτυξης των φυκών οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της έντασης του φωτός το ΙΟίο των 
72 1ι για τα φύκη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για την ταξινόμηση. 

Οι ουσίες θεωρούνται εύκολα αποικοδομήσιμες εάν ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) εάν επιτυγχάνονται τα παρακάτω επίπεδα αποικοδόμησης σε μελέτες βιοαποικοδόμησης των 
28 ημερών: 

για δοκιμασίες που βασίζονται στο διαλυμένο οργανικό άνθρακα: 70 %, 

για δοκιμασίες που βασίζονται στη μείωση του οξυγόνου ή στη δημιουργία διοξειδίου 

του άνθρακα: 60 % των θεωρητικών μεγίστων. 

Αυτά τα επίπεδα βιοαποικοδόμησης πρέπει να επιτυγχάνονται μέσα σε δέκα ημέρες από την 
έναρξη της αποικοδόμησης, η οποία χρονικά τοποθετείται στη στιγμή κατά την οποία έχει 
αποικοδομηθεί το 10 % της ουσίας, ή 

(β) εάν η σχέση ΒΟΟδ/ΟΟΟ είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,5 στις περιπτώσεις που υπάρχουν 
στοιχεία μόνο για το Β005 και το 000, ή 

(γ) εάν υπάρχουν άλλα πειστικά επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν ότι η ουσία μπορεί να 
αποικοδομηθεί (βιοτικά ή/και αβιοτικά) στο υδάτινο περιβάλλον σε ένα επίπεδο άνω του 70 
μέσα σε 28 ημέρες. 

5.2.2. Μη υδάτινο περιβάλλον 

5.2.2.1. Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως επικίνδυνα για το περιβάλλον και χαρακτηρίζονται 
με το σύμβολο 'Ν', την κατάλληλη ένδειξη κινδύνου και τις κατάλληλες φράσεις κινδύνου, σύμφωνα με 
τα παρακάτω κριτήρια: 

Κ54 Τοξικό για τη χλωρίδα 

Κ.55 Τοξικό για την πανίδα 

Κ.56 Τοξικό για του οργανισμούς του εδάφους 

Κ57 Τοξικό για τις μέλισσες 

Κ58 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την τοξικότητα τους, 
τη σταθερότητά τους, τη δυνατότητά τους να συσσωρεύονται, και την προβλεπόμενη ή παρατηρούμενη 
περιβαλλοντική τους πυρεία και συμπεριφορά, μπορεί να ενέχουν άμεσο ή μακροπρόθεσμο ή/και 
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ύστερο κίνδυνο για τη δομή ή/και τη λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων, εκτός εκείνων που 
καλύπτονται από το Σημείο 5.2.1 παραπάνω. Λεπτομερή κριτήρια θα εκπονηθούν αργότερα. 

5.2.2.2. Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα ταξινομούνται ως επικίνδυνα για το περιβάλλον και χαρακτηρίζονται 
με το σύμβολο "Ν", την κατάλληλη ένδειξη κινδύνου, και τις κατάλληλες φράσεις κινδύνου σύμφωνα 
με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Κ59 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος. 

Ουσίες οι οποίες με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητές τους και την 
προβλεπόμενη ή παρατηρούμενη περιβαλλοντική τους πορεία και συμπεριφορά μπορεί να 
ενέχουν κίνδυνο για τη δομή ή/και τη λειτουργία της στιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται οι ουσίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2037/2000 του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ Ε 244 της 
29.09.2000, σ. I) και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων του. 

Τα παρασκευάσματα θα ταξινομούνται με βάση συμβατική μέθοδο που αναφέρεται στο Αρθρο 7 
και στο Παράρτημα 111, Μέρη Α και Β. της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 


6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΡΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

6.1. Εισαγωγή 

Οι φράσεις οδηγιών ασφαλούς χρήσης (φράσεις-5) χρησιμοποιούνται για επικίνδυνες ουσίες και 
παρασκευάσματα σύμφωνα με τα παρακάτω γενικά κριτήρια. Επιπλέον, για ορισμένα παρασκευάσματα, 
η χρησιμοποίηση των φράσεων οδηγιών ασφαλούς χρήσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΚ είναι υποχρεωτική. 

που γίνεται λόγος για τον παρασκευαστή στο Κεφάλαιο 6, γίνεται αναφορά στο πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τη διάθεση της ουσίας ή του παρασκευάσματος στην αγορά. 

6.2. Φράσεις οδηγιών ασφαλούς χρήσης για ουσίες και παρασκευάσματα 

51 Να φυλάσσεται κλειδωμένο 

Εφαρμογή: 

σε πολύ τοξικές, τοξικές και διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για τις ανωτέρω ουσίες και παρασκευάσματα όταν πωλούνται στο ευρύ κοινό. 

52 Μακριά από παιδιά 

Εφαρμογή: 

• σε ύλες τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για όλες τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα που πωλούνται στο ευρύ 
κοινό, εκτός από αυτά τα οποία έχουν ταξινομηθεί μόνο ως επικίνδυνα για το περιβάλλον. 

53 Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος 

Εφαρμογή: 

σε οργανικά υπεροξείδια. 

σε άλλες επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα με σημείο ζέσεως μικρότερο ή ίσο των 40 
X. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχ/ιεωτική για οργανικά υπεροξείδια, εκτός εάν χρησιμοποιείται η φράση 547. 
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συνιστάται για άλλες επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα με σημείο ζέσεως μικρότερο 
ή ίσο των 40 °0. 


54 Μακριά από κατοικημένους χώρους 

Εφαρμογή: 

σε πολύ τοξικές και τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

κανονικά περιορίζεται σε πολύ τοξικές και τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα όταν είναι 
σκόπιμο να συμπληρώσει τη φράση 513, π.χ. όταν υπάρχει κίνδυνος εισπνοής και η ουσία ή 
το παρασκεύασμα πρέπει να αποθηκευθεί μακριά από κατοικημένους χώρους. Οι οδηγίες δεν 
αποσκοπούν στον να αποκλείσουν την ενδεδειγμένη χρησιμοποίηση της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος σε κατοικημένους χώρους. 


55 Λα διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε ... (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παρασκευαστή) 

Εφαρμογή: 

σε αυτοαναφλεγόμενες στερεές ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

κανονικά περιορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ., για το νάτριο, το κάλιο , ή τον λευκό 
φώσφορο. 


56 Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα .. . (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό) 

Εφαρμογή: 

σε επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα που πρέπει να διατηρούνται σε ατμόσφαιρα 
αδρανούς αερίου. 

Κριτήρια χρήσης: 

κανονικά περιορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ., ορισμένες οργανομεταλλικές ενώσεις. 


57 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλειστό 

Εφαρμογή: 

σε οργανικά υπεροξείδια., 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που εκλύουν πολύ τοξικά, τοξικά, επιβλαβή, ή εξαιρετικά 
εύφλεκτα αέρια, 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που, όταν βρεθούν σε επαφή με υγρασία, εκλύουν εξαιρετικά 
εύφλεκτα αέρια, 

σε πολύ εύφλεκτα στερεά. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για τα οργανικά υπεροξείδια. 

συνιστάται και για άλλα πεδία εφαρμογής που αναφέρονται παραπάνω. 


58 7ο δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία 

Εφαρμογή: 


σε ουσίες και παρασκευάσματα που μπορεί να αντιδράσουν βίαια με το νερό, 
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σκ ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, όταν έρχονται σε επαφή με το νερό, ελευθερώνουν 
εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια, 

σε ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, σε επαφή με το νερό, ελευθερώνουν πολύ τοξικά ή 
τυξικά αέρια. 

Κριτήρια χρήσης: 

κανονικά περιορίζεται στα πεδία εφαρμογής που αναφέρονται παραπάνω, όταν χρειάζεται να 
ενισχυθεί η προειδοποίηση που δίδεται από τις φράσεις Κ14, ΚIδ, και ιδίως Κ29. 

59 Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος 

Εφαρμογή: 

σε πτητικές ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να εκλύουν πολύ τοξικούς, τοξικούς ή 
επιβλαβείς ατμούς. 

σε εξαιρετικά εύφλεκτα ή πολύ εύφλεκτα υγρά και εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια. 

Κριτήρια χρήσης: 

συνιστάται για πτητικές ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να εκλύουν πολύ τοξικούς, 
τοξικούς ή επιβλαβείς ατμούς. 

συνιστάται για εξαιρετικά εύφλεκτα ή πολύ εύφλεκτα υγρά ή εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια. 

512 VIη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο 

Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που, με την έκλυση αερίων ή ατμών, μπορούν να διαρρήξουν 
το δοχείο. 

Κριτήρια χρήσης: 

κανονικά περιορίζεται στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

513 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 

Εφαρμογή: 

σε πολύ τοξικές, τοξικές και επιβλαβείς ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

συνιστάται όταν οι ουσίες κάι τα παρασκευάσματα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από 
το ευρύ κοινό. 


514 Μακριά από. . . (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό) 

Εφαρμογή: 

σε οργανικά υπεροξείδια. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική και κατά κανόνα περιοριζύμενη στα οργανικά υπεροξείδια. Εντούτοις, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν η ασυμβατύτητα είναι δυνατόν να 
προκαλέσει ιδιαίτερο κίνδυνο. 


515 Μακριά από θερμότητα 
Εφαρμογή: 


σε ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία μπορούν να αποσυντεθούν ή μπορεί να αντιδράσουν 
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αυθόρμητα υπό την επίδραση της θερμότητας. 

Κριτήρια χρήσης: 

περιορίζεται κανονικά σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ.. μονομερή, αλλά δεν χρησιμοποιείται 
εάν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί οι φράσεις κινδύνου Κ2. Κ3 ή/και Κ5. 


516 Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα 
Εφαρμογή: 

σε εξαιρετικά εύφλεκτα ή πολύ εύφλεκτα υγρά και εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια. 

Κριτήρια χρήσης: 

- συνιστάται για τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που αναφέρονται παραπάνω αλλά δεν 
χρησιμοποιείται εάν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί οι φράσεις κινδύνου Κ2, Κ.3 ή/και Κ.5. 


517 Μακριά από καύσιμα υλικά 
Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να σχηματίσουν εκρηκτικά ή 
αυτοαναφλεγόμενα μείγματα με τα καύσιμα υλικά. 

Κριτήρια χρήσης: 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. για να δώσει έμφαση στις φράσεις 
κινδύνου Κ8 και Κ9. 


518 Χειριστείτε και ανοϊξτε το δοχείο προσεκτικά 
Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν υπερπίεση στο 
δοχείο. 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να σχηματίσουν εκρηκτικά υπεροξείδια. 
Κριτήρια χρήσης: 

περιορίζεται κανονικά στις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, όταν υπάρχει κίνδυνος 
βλάβης στα μάτια ή /και όταν οι ουσίες και τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό. 


520 Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε 
Εφαρμογή: 

σε πολύ τοξικές, τοξικές, και διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

περιορίζεται κανονικά σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ., αρσενικό και ενώσεις αρσενικού, 
φθοροξεικές ενώσεις), ιδίως όταν κάποιο από τα υλικά αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
το ευρύ κοινό. 


521 Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε 

Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που παράγουν τοξικά προϊόντα κατά την καύση. 
Κριτήρια χρήσης: 

περιορίζεται κανονικά σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. αλογονωμένες ενώσεις). 
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822 Μην αναπνέετε τη σκόνη 
Εφαρμογή: 


σε όλε; π; στερεές επικίνδυνε; για την υγεία ουσίες και παρασκευάσματα. 


Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για τις προαναφερόμενες ουσίες και τα παρασκευάσματα για τα οποία 
χρησιμοποιείται η φράση κινδύνου Κ42. 

συνιστάται για τις προαναφερόμενες ουσίες και παρασκευάσματα που διατίθενται υπό μορφή 
εισπνεύσιμης σκόνης και για τις οποίες οι κίνδυνοι για την υγεία από την εισπνοή της 
σκόνης αυτής δεν είναι γνωστοί. 


523 Μην αναπνέετε αέρια αναθυμιάσεις ατμούς / εκνεφώματα (η κατάόΧηλη διατύπωση καθορίζεται από τον 
παραγωγό) 

Εφαρμογή: 

σε όλες τις υγρές ή αέριες επικίνδυνες για την υγεία ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για τις προαναφερόμενες ουσίες και παρασκευάσματα για τις οποίες 
χρησιμοποιείται η φράση κινδύνου Κ42. 

υποχρεωτική για τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με 
ψεκασμό. Οι φράσεις 538 ή 551 πρέπει να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά. 

συνιστάται όταν είναι ανάγκη να στραφεί η προσοχή του χρήστη σε κινδύνους από την 
εισπνοή, που δεν αναφέρονται στις φράσεις κινδύνου που πρέπει να αναγράφονται. 


524 Α ποφεύγετε την επαφή με το δέρμα 

Εφαρμογή: 

σε όλες τις επικίνδυνες για την υγεία ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που πρέπει να φέρουν τη φράση Κ43, 
εκτός εάν έχει αναγραφεί η φράση 536, 

συνιστάται όταν είναι αναγκαίο, να στραφεί η προσοχή του χρήστη σε κινδύνους από την 
επαφή με το δέρμα που δεν αναφέρονται στις φράσεις κινδύνου (π.χ., παραισθησία) που 
πρέπει να αναγράφονται. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδώσει έμφαση σε 
τέτοιες φράσεις κινδύνου. 


525 Αποφεύγετε την επαφή με ταμάτια 
Εφαρμογή: 

σε ύλες τις ουσίες και παρασκευάσματα που είναι επικίνδυνα για την υγεία. 

Κριτήρια χρήσης: 

συνιστάται όταν είναι αναγκαίο να εφιστάται η προσοχή του χρήστη σε κινδύνους από την 
επαφή με τα μάτια που δεν αναφέρονται στις φράσεις κινδύνου που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. Εντούτοις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδώσει έμφαση σε 
τέτοιες φράσεις κινδύνου, 

συνιστάται για ουσίες που συνοδεύονται από τις φράσεις Κ34, (05, Κ36 ή Κ41 που είναι 
πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό. 


526 


Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή 
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Εφαρμογή: 

σε διαβρωτικές ή ερεθιστικές ουσίες και παρασκενάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για διαβρωτικέ; ουσίες και παρασκευάσματα και εκείνες στις οποίες έχει ήδη 
αναγραφεί η φράση Κ4Ι, 

συνιστάται για ερεθιστικές ουσίες και παρασκευάσματα στις οποίες έχει ήδη αναγραφεί η 
φράση κινδύνου Κ36. 


527 Λφαψέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουνμολυνθεΐ 
Εφαρμογή: 

σε πολύ τοξικές, τοξικές ή διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για πολύ τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα που συνοδεύονται από τη φράση 
Κ27 και που είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό, 

συνιστάται για πολύ τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα που συνοδεύονται από τη φράση 
Κ27 και χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Εντούτοις, αυτή η φράση ασφαλούς χρήσης δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται εφόσον υπάρχει η 536, 

συνιστάται για τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα που συνοδεύονται από τη φράση Κ.24 
καθώς και για διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό. 


528 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο ... (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον 
παραγωγό) 

Εφαρμογή: 

σε πολύ τοξικές, τοςικές ή διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για πολύ τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα, 

συνιστάται για τις άλλες ουσίες και παρασκευάσματα που αναφέρονται παραπάνω, ιδιαίτερα 
όταν το νερό δεν είναι το πλέον ενδεδειγμένο υγρό έκπλυσης, 

συνιστάται για διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό. 


529 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση 
Εφαρμογή: 

σε εξαιρετικά ή πολύ εύφλεκτα υγρά που δεν αναμειγνύονται με το νερό, 
σε πολύ τοξικές και τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα, 
σε ουσίες και παρασκευάσματα επικίνδυνα για το περιβάλλον. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχ/ιεωτική για ουσίες και παρασκευάσματα επικίνδυνα για το περιβάλλον και συνοδευόμενα 
από το σύμβολο "Ν", που είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό, εκτός και 
εάν αυτή είναι η προβλεπύμενη χρήση, 

συνιστάται για άλλες ουσίες και παρασκευάσματα που αναφέρονται παραπάνω που είναι 
πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό, εκτός και εάν αυτή είναι η προβλεπόμενη 
χρήση. 
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830 Μην προσθέτετε ποτέ νερό στο προϊόν αυτό 
Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που αντιδρούν βίαια με το νερό, 

Κριτήρια χρήσης: 

περιορίζεται κανονικά σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ., θειικό οξύ) και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, κατά περίπτωση, για να δώσει τις σαφέστερες δυνατές πληροφορίες, είτε 
για να προσδώσει έμφαση στη φράση ΚΙ4 είτε ως εναλλακτική ί της ΚΙ4. 


833 Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 
Εφαρμογή: 

σε εξαιρετικά ή πολύ εύφλεκτες ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

συνιστάται για ουσίες και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και οι 
οποίες δεν απορροφούν υγρασία. Στην πράξη, δεν χρησιμοποιείται ποτέ για ουσίες και 
παρασκευάσματα που διατίθενται στην αγορά για χρήση από το ευρύ κοινό. 


535 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο 
Εφαρμογή: 

σε όλες τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

συνιστάται για ουσίες και παρασκευάσματα για τα οποία απαιτούνται ειδικές οδηγίες για να 
διασφαλιστεί ή σωστή τελική διάθεσή τους. 


536 Λ'α φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία 
Εφαρμογή: 

σε οργανικά υπεροξείδια, 

σε πολύ τοξικές, τοξικές, ή επιβλαβείς ουσίες και παρασκευάσματα, 
σε διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για τις πολύ τοξικές και διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα, 

υποχρεωτική για τις ουσίες και παρασκευάσματα για τα οποία χρησιμοποιούνται οι φράσεις 
κινδύνου Κ21 ή Κ.24, 

υποχρεωτική για τις καρκινογόνες, τις μεταλλαξιγόνες και τις τοξικές για την αναπαραγωγή 
ουσίες της κατηγορίας 3 εκτός εάν οι επιπτώσεις προκαλούνται μόνον κατόπιν εισπνοής της 
ουσίας ή του παρασκευάσματος, 

υποχρεωτική για τα οργανικά υπεροξείδια, 

συνιστάται για τις τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα όταν η τιμή Εϋίιι δερματικής 
τοξικότητας δεν είναι γνωστή, αλλά η ουσία ή το παρασκεύασμα ενδέχεται να είναι τοξικά 
σε επαφή με το δέρμα, 

συνιστάται για τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και 
μπορούν να βλάψουν την υγεία μετά από παρατεταμένη έκθεση σε αυτές. 


537 


Να φοράτε κατάλληλα γάντια 
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Εφαρμογή: 

σε πολύ τοξικές, τοξικές, επιβλαβείς ή διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα, 
σε οργανικά υπεροξείδια, 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που ερεθίζουν, το δέρμα ή προκαλούν ευαισθητοποίηση από 
την επαφή με το δέρμα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για πολύ ταξικές και διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα, 

υποχρεωτική για ουσίες και παρασκευάσματα που συνοδεύονται από τις φράσεις Κ21, Κ.24, ή 
Κ.43, 

υποχρεωτική για τις καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες 
της κατηγορίας 3 εκτός εάν τα αποτελέσματα επέρχονται αποκλειστικά κατόπιν εισπνοής 
των ουσιών και παρασκευασμάτων, 

υποχρεωτική για οργανικά υπεροξείδια, 

συνιστάται για- τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα όταν η τιμή δερματικής 

τοξικότητας είναι άγνωστη αλλά η ουσία ή το παρασκευάσματα είναι πιθανόν να 
αποδειχθούν επιβλαβή κατά την επαφή με το δέρμα, 

συνιστάται για ουσίες και παρασκευάσματα ερεθιστικά για το δέρμα. 


538 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή 
Εφαρμογή: 

σε πολύ τοξικές ή τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

κανονικά περιορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις που συνεπάγονται τη χρήση πολύ τοξικών ή 
τοξικών ουσιών και παρασκευασμάτων στη βιομηχανία ή τη γεωργία. 


539 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου 

Εφαρμογή: 

σε οργανικά υπεροξείδια, 

σε διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα, περιλαμβανομένων των ερεθιστικών που 
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τα μάτια, 

σε πολύ τοξικές και τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για ουσίες και παρασκευάσματα για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι φράσεις 
Κ34, Κ35 ή Κ.41, 

υποχρεωτική για τα οργανικά υπεροξείδια, 

συνιστάται όταν πρέπει να εφιστάται η προσοχή του χρήστη σε κινδύνους από την επαφή με 
τα μάτια οι οποίοι δεν αναφέρονται στις χρησιμοποιούμενες φράσεις κινδύνου, 

κανονικά περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις πολύ τοξικές και τοξικές ουσίες 
και παρασκευάσματα όταν υπάρχει κίνδυνος βιαίας εκτοξεύσεως σταγονιδίων και είναι 
δυνατόν να απορροφηθούν εύκολα από το δέρμα. 


540 Για τον καθαρισμό του άαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε 
... (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό) 


Εφαρμογή: 
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σε όλες τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

κανονικά περιορίζεται σε εκείνες τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα, για τις οποίες 
το νερό δεν θεωρείται το κατάλληλο μέσο καθαρισμού (π.χ., όταν είναι απαραίτητη η 
απορρόφηση από υλικό σε μορφή σκόνης, ή διάλυση με διαλύτη) και όπου είναι σημαντικό 
για την υγεία ή/και για λόγους ασφαλείας να υπάρχει προειδοποίηση στην ετικέτα. 


541 Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή και έκρηξης μην αναπνέετε τους καπι ούς 

Εφαρμογή: 

σε επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα που κατά την καύση αναδίδουν πολύ τοξικά ή 
τοξικά αέρια. 

Κριτήρια χρήσης: 

κανονικά περιορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις. 

542 Κατά τη όιάρκεια υποκαπνισμού ■' ψεκασμού χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη 
διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό) 

Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που προορίζονται για τέτοια χρήση, αλλά που μπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του χρήστη, εκτός και εάν ληφθούν οι 
κατάλληλες προφυλάξεις. 

Κριτήρια χρήσης: 

κανονικά περιορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις. 


543 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε. . . (αναψέρεται το ακριβές είόος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει 
τον κίνδυνο προστίθεται: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό) 

Εφαρμογή: 

σε εξαιρετικά εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες και εύφλεκτες ουσίες και παρασκευάσματα. 
Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για ουσίες και παρασκευάσματα που, σε επαφή με το νερό ή με υγρό αέρα, 
εκλύουν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια, 

συνιστάται για εξαιρετικά εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες και εύφλεκτες ουσίες και 
παρασκευάσματα, ιδίως όταν δεν αναμειγνύονται με το νερό. 


545 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν 
είναι δυνατόν) 

Εφαρμογή: 

σε πολύ τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα, 

σε τοξικές και διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα, 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που προκαλούν ευαισθητοποίηση από εισπνοή. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για τις ουσίες και παρασκευάσματα που αναφέρονται ανωτέρω. 


546 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 


Εφαρμογή: 
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σε ύλες τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα, εκτός από εκείνα που είναι πολύ 
ταξικά, ταξικά, διαβρωτικά, ή επικίνδυνα για το περιβάλλον. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για όλες τις επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσματα που αναιρέρονται 
παραπάνω και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό, εκτός και εάν δεν υπάρχει 
κανένας λόγος ανησυχίας για κάποιο κίνδυνο από κατάποση, ιδίως για τα παιδιά. 


547 Λα διατηρείται σε θερμοκρασία που όεν υπερβαίνει τους. . . (καθορίζεται από τον παραγωγό) 
Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που καθίστανται ασταθή σε μια ορισμένη θερμοκρασία. 
Κριτήρια χρήσης: 

περιορίζεται κανονικά, σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ., ορισμένα οργανικά υπεροξείδια). 


548 Λ'α διατηρείται υγρό με... (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό) 

Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να καταστούν πολύ ευαίσθητα σε σπινθήρες, 
τριβή ή πρόσκρουση, εάν αφεθούν να ξηραθούν τελείως. 

Κριτήρια χρήσης: 

κανονικά περιορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις π.χ., νιτροκυτταρίνες. 


549 Λ'α διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο 
Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα ευαίσθητα σε καταλυτική διάσπαση. 

Κριτήρια χρήσης: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα ευαίσθητα σε καταλυτική διάσπαση, π.χ., ορισμένα οργανικά 
υπεροξείδια. 


550 Λ'α μην αναταχθεί με... (καθορίζεται από τον παραγωγό) 

Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που αντιδρούν με το καθοριζόμενο προϊόν εκλύοντας πολύ 
τοξικά ή τοξικά αέρια, 

σε οργανικά υπεροξείδια. 

Κριτήρια χρήσης: 

συνιστάται για ουσίες και παρασκευάσματα που αναιρέρονται παραπάνω και που είναι πιθανό 
να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό, όταν αποτελεί καλύτερη εναλλακτική της Κ31 ή 
Κ32, 

υποχρεωτική για ορισμένα υπεροξείδια που μπορούν να αντιδράσουν βίαια με επιταχυντές ή 
πρυωθητές. 


551 Λ'α χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο 
Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που είναι πιθανόν ή προορίζονται να παράγουν ατμούς ή 
σκόνη, εκνεφώματα, αναθυμιάσεις, ομίχλη κλπ., που ενέχουν κινδύνους σε περίπτωση 
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εισπνοής ή κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

Κριτήρια χρήσης: 

- συνιστάται όταν η χρήση της φράσης 538 δεν είναι κατάλληλη, χει μεγάλη σημασία όταν 
οι ουσίες και τα παρασκευάσματα αυτά είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό. 


552 Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους 
- Εφαρμογή: 

σε πτητικές, πολύ ταξικές, τοξικές και επιβλαβείς ουσίες και παρασκευάσματα που τις 
περιέχουν. 

Κριτήρια χρήσης: 

συνιστάται όταν είναι πιθανό να προκληθεί βλάβη στην υγεία από παρατεταμένη έκθεση σε 
αυτές τις ουσίες και τα παρασκευάσματα, λόγω της εξαέρωσής τους από μεγάλες επιφάνειες 
στο σπίτι ή σε άλλους κλειστούς χώρους όπου συγκεντρώνονται άτομα. 


553 Αποφεύγετε την έκθεση. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση 
Εφαρμογή: 

σε καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες. ή/και τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες και 
παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που αναφέρονται παραπάνω και που 
συνοδεύονται από, τουλάχιστον, μία από τις ακόλουθες φράσεις: Κ45, Κ46, Κ49, Κ.60 ή Κ6Ι. 


556 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων 
Εφαρμογή: 

σε όλες τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

• συνιστάται για ύλες τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό και για τις οποίες απαιτείται ειδικός τρόπος διάθεσης. 


557 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος 

Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα στα οποία έχει αποδοθεί το σύμβολο "Ν". 

Κριτήρια χρήσης: 

περιορίζεται κανονικά σε ουσίες και παρασκευάσματα που δεν είναι πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό. 


559 Ζητείστε πληροφορίες από τον παραγωγό / προμηθευτή για ανάκτηση ανακύκλωση 
Εφαρμογή: 

σε ύλες τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που είναι επικίνδυνα για τη στιβάδα του 
όζοντος 

συνιστάται για ύλες τις ουσίες και τα παρασκευάσματα για τα οποία συνιστάται η ανάκτηση / 
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ανακύκλωση. 


560 Το υλικό αυτό και ο πιριέκτης του να θεωρηθούν κατά τη ϋιάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα 
Εφαρμογή: 

σε όλες τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

συνιστάται για ουσίες και παρασκευάσματα που δεν είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από 
το ευρύ κοινό και δεν συνοδεύονται από την 535. 


561 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οόηγίες'Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 

Εφαρμογή: 

σε επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες. 

Κριτήρια χρήσης: 

χρησιμοποιείται κανονικά για ουσίες και παρασκευάσματα επικίνδυνα στα οποία έχει 
αποδοθεί το σύμβολο "Ν", 

συνιστάται για όλες τις ουσίες και τα παρασκευάσματα επικίνδυνα που έχουν ταξινομηθεί ως 
επικίνδυνες για το περιβάλλον και που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω. 


562 Γε- περίπτωση κατάποσης, να μην προκληθεί εμετός: ζητείστε αμιέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το όοχείυ ή 
την ετικέτα του 

Εφαρμογή: 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επιβλαβή και συνοδεύονται από την 
Κ65 σύμφωνα με τα κριτήρια του Σημείου 3.2.3, 

δεν εφαρμόζεται σε ουσίες και παρασκευάσματα που διατίθενται στην αγορά σε περιέκτες 
αερολυμάτων (ή σε περιέκτες που φέρουν στεγανοποιημένο προσάρτημα ψεκασμού), βλ. 
Σημεία 8 και 9. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για ουσίες και παρασκευάσματα που αναφέρονται ανωτέρω, εάν πωλούνται ή 
είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό, εκτός κι αν είναι υποχρεωτική η 545 ή 
η 546, 

συνιστάται για τις ουσίες και παρασκευάσματα που αναφέρονται ανωτέρω όταν 
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, εκτός κι αν είναι υποχρεωτική η 545 ή η 546. 


563 Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής : απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να 
ηρεμήσει 

Εφαρμογή: 

σε πολύ τοξικές και τοξικές ουσίες και παρασκευάσματα (αέρια, ατμοί, σωματίδια, πτητικά 
υγρά), 

σε ουσίες και παρασκευάσματα που προκαλούν ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού 
συστήματος. 

Κριτήρια χρήσης: 

υποχρεωτική για ουσίες και παρασκευάσματα που συνοδεύονται από τις φράσεις Κ26, Κ23 ή 
Κ42 και είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό με τρόπο που μπορεί να 
οδηγήσει σε εισπνοή τους. 


564 


Σε περίπτυιση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα όιατηρεί τις αισθήσεις του) 
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Εφαρμογή: 

- σε διαβρωπκές ή ερεθιστικές ουσίες και παρασκευάσματα. 

Κριτήρια χρήσης: 

συνιστάται για τις ανωτέρω ουσίες και παρασκευάσματα που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιηθούν από το ευρύ κοινό και όπου αρμόζει η ανωτέρω αγωγή. 


7. ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ 

7.1 Αφού μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα ταξινομηθεί, η κατάλληλη ετικέτα καθορίζεται σύμφωνα με τιο 
απαιτήσεις του Αρθρου 23 της παρούσας Οδηγίας όσον αφορά τις ουσίες και του Αρθρου 10 της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΚ όσον αφορά τα παρασκευάσματα. Στο παρόν τμήμα επεξηγείται ο τρόπος 
καθορισμού της ετικέτας και, ιδίως, δίδονται οδηγίες για τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων φράσεων 
κινδύνου και οδηγιών ασφαλούς χρήσης. 

Η ετικέτα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 

(α) όσον αφορά τα παρασκευάσματα, την εμπορική ονομασία ή επωνυμία 

(β) όσον αφορά τις ουσίες, την ονομασία της ουσίας και, όσον αφορά τα παρασκευάσματα, τις 
ονομασίες των ουσιών που περιέχονται στα παρασκευάσματα σύμφωνα με το Αρθρο 10, 
παράγραφος 2, εδάφιο 3, της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 

(γ) το όνομα ,την πλήρη διεύθυνση, και τον αριθμό τηλεφώνου του προσώπου που είναι υπεύθυνο για 
τη διάθεση της ουσίας ή του παρασκευάσματος στην αγορά, είτε πρόκειται για τον παρασκευαστή, 
τον εισαγωγέα, ή τον διανομέα. 

(δ) το σύμβολο (ή τα σύμβολα) και την ένδειξη (ή τις ενδείξεις) κινδύνου 
(ε) τις φράσεις που υποδηλώνουν τους ειδικούς κινδύνους (φράσεις Κ.) 

(στ) τις φράσεις που υποδηλώνουν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης (φράσεις $) 

(ζ) όσον αφορά τις ουσίες, τον αριθμό ΕΚ και, επιπλέον, όσον αφορά τις ουσίες που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα I, τις λέξεις « ετικέτα ΕΚ » 

(η) όσον αφορά τα παρασκευάσματα που προσφέρονται ή πωλούνται στο ευρύ κοινό, την ονομαστική 
ποσότητα του περιεχομένου εκτός και εάν αναγράφεται σε άλλο σημείο της συσκευασίας. 

Σημείωση 

Αναφορικά με ορισμένα παρασκευάσματα, στο Αρθρο 10, παράγραφος I, εδάφιο 2, και στο Παράρτημα 
V της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, και στο Αρθρο 20 της Οδηγίας 98/8/ΕΚ, προβλέπονται επιπρόσθετες 
απαιτήσεις επισήμανσης. 

7.1.1. Τελική επιλογή φράσεων κινδύνου και οδηγιών ασφαλούς χρήσης . Μολονότι η τελική επιλογή των 
καταλληλότερων φράσεων κινδύνου και ασφαλούς χρήσης διέπεται κυρίως από την ανάγκη παροχής 
όλων των απαραίτητων πληροφοριών, δεν πρέπει να αγνοούνται η σαφήνεια και η οπτική εντύπωση της 
ετικέτας. Χωρίς να λησμονείται η σαφήνεια, οι αναγκαίες πληροφορίες πρέπει να εκφράζονται με τον 
ελάχιστο αριθμό φράσεων. 

Στην περίπτωση των ερεθιστικών, πολύ εύφλεκτων, εύφλεκτων και των οξειδωτικών ουσιών δεν 
απαιτείται αναγραφή των τυποποιημένων φράσεων Κ και 5 όταν η χωρητικότητα της συσκευασίας δεν 
υπερβαίνει τα 125 γπΙ Το αυτό ισχύει και για τις επιβλαβείς ουσίες , του ιδίου όγκου, που δεν πωλούνται 
στο ευρύ κοινό. 

Αναφορικά με τα παρασκευάσματα, εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας δεν υπερβαίνει τα 125 ιτιΙ : 

εάν είναι ταξινομημένα ως πολύ εύφλεκτα, οξειδωτικά, ερεθιστικά, με εξαίρεση εκείνα στα οποία 
έχει αποδοθεί η φράση Κ4Ι, ή τα επικίνδυνα για το περιβάλλον και στα οποία έχει αποδοθεί το 
σύμβολο « Ν », δεν είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι φράσεις II ή 5. 

εάν είναι ταξινομημένα ως εύφλεκτα ή επικίνδυνα για το περιβάλλον και δεν τους έχει αποδοθεί 
το σύμβολο « Ν », είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι φράσεις Κ, δεν είναι, όμως, απαραίτητο να 
αναγράφονται οι φράσεις 5. 

7.1.2. Με την επιφύλαξη του Αρθρου 16, παράγραφος 4, της Οδηγίας 91/414/ΕΚ και της Οδηγίας 98/98/ΕΚ, 
ενδείξεις όπως, π.χ.. «μη τοξικύ », «μη επιβλαβές», «μη ρυπαίνον », ” οικολογικό" ή οποιαδήποτε 
άλλη δήλωση η οποία υποδηλώνει ότι η ουσία ή το παρασκεύασμα δεν είναι επικίνδυνο ή μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα υποτίμηση των κινδύνων της ουσίας ή του σχετικού παρασκευάσματος, δεν θα 
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εμφανίζονται στην ετικέτα ή τη συσκευασία των ουσιών ή των παρασκευασμάτων που διέπονται από 
την παρούσα Οδηγία ή την Οδηγία 1999/45/ΕΚ. 

7.2. Χημική (-ές) ονομασία (-ες) που εμφανίζονται στην ετικέτα 

7.2.1. Για τις ουσίες του Παραρτήματος I, η ονομασία των ουσιών που αναφέρεται στην ετικέτα είναι μια από 
τις περιγραφές που παρατίθενται στο Παράρτημα I. 

• Για τις ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1, η ονομασία καθορίζεται βάσει μιας διεθνώς 
αναγνωρισμένης χημικής ονοματολογίας όπως προσδιορίζεται στο Σημείο 1.4. παραπάνω. 

7.2.2. Για τα παρασκευάσματα, η επιλογή των ονομασιών που αναγράφονται στην ετικέτα γίνεται βάσει των 
κανόνων του Αρθρου 10, παράγραφος 2, εδάφιο 3 της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 

Σημείωση 

Σύμφωνα με το Παράρτημα V, Μέρος Β.. Σημείο 9 της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ: 

η ονομασία του ευαισθητοποιητικού παράγοντα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με το Σημείο 7.2.1. 
του παρόντος Παραρτήματος, 

στην περίπτωση των συμπυκνωμένων παρασκευασμάτων που προορίζονται για τη βιομηχανία 
αρωματοποιίας: 

το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεσή τους στην αγορά μπορεί απλώς να 
προσδιορίσει μια από τις ουσίες ευαισθητοποίησης, εκείνη που κρίνεται από τον ίδιο ότι 
κυρίως ευθύνεται για τους κινδύνους ευαισθητοποίησης 

στην περίπτωση φυσικής ουσίας, η χημική ονομασία μπορεί να είναι του τύπου: «αιθέριο 
έλαιο του ....», «εκχύλισμα του ....», και όχι το όνομα των συστατικών του αιθέριου ελαίου 
ή εκχυλίσματος. 

7.3. Επιλογή των συμβόλων κινδύνου 

Το σχέδιο των συμβόλων κινδύνου και η διατύπωση των ενδείξεων κινδύνου πρέπει να συμφωνούν με 
εκείνα που παρατίθενται στο Παράρτημα II. Τα σύμβολα τυπώνονται με μαύρο χρώμα σε 
πορτοκαλοκίτρινο φόντο. 

7.3.1. Για τις ουσίες του Παραρτήματος I, τα σύμβολα και οι ενδείξεις κινδύνου είναι εκείνα που 
παρατίθενται στο Παράρτημα. 

7.3.2. Για τις επικίνδυνες ουσίες που δεν περιλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα I και για τα 
παρασκευάσματα, τα σύμβολα και οι ενδείξεις κινδύνου αποδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του 
παρόντος Παραρτήματος. 

ταν σε μια ουσία ή σε ένα παρασκεύασμα αποδίδονται περισσότερα του ενός σύμβολα κινδύνου : 

η υποχρέωση αναγραφής του συμβόλου « Ε » καθιστά προαιρετικά τα σύμβολα « Ρ+ », « Ρ », και 
« Ο », 

η υποχρέωση αναγραφής του συμβόλου «Τ+» ή «Τ» καθιστά προαιρετικά τα σύμβολα 
« Χη »,« Χί », και « Ο », 

η υποχρέωση αναγραφής του συμβόλου « Ο » καθιστά προαιρετικά τα σύμβολα « Χη » και « Χί » 
εάν αναγράφεται το σύμβολο « Χη » , το σύμβολο « Χί » είναι προαιρετικό 

7.4. Επιλογή των φράσεων κινδύνου 

Η διατύπωση των φράσεων Κ πρέπει να συμφωνεί με εκείνη που καθορίζεται στο Παράρτημα III. 

Οι συνδυασμένες φράσεις Β του Παραρτήματος III χρησιμοποιούνται όπου τούτο προβλέπεται. 

7.4.1. Για τις ουσίες του Παραρτήματος 1 χρησιμοποιούνται οι φράσεις Β που παρατίθενται στο Παράρτημα. 

7.4.2. Για τις ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1, οι φράσεις Κ επιλέγονται με τα παρακάτω 
κριτήρια και προτεραιότητες: 
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(α) σι: περίπτωση κινδύνων που έχουν επιπτώσεις στην υγεία 

(ί) οι φράσεις Κ. που αντιστοιχούν στην κατηγορία κινδύνου η οποία απεικονίζεται με σύμβολο 
πρέπει να εμφανίζονται στην ετικέτα 

(ϋ) οι φράσεις Κ που αντιστοιχούν σε άλλες κατηγορίες κινδύνου που δεν απεικονίζονται με 
σύμβολο σύμφωνα με το Αρθρο 23 

(β) σε περίπτωση κινδύνων που προέρχονται από φυσικοχημικές ιδιότητες : 

οι φράσεις Κ. οι οποίες αντιστοιχούν στην κατηγορία κινδύνου που απεικονίζεται με σύμβολο 
πρέπει να εμφανίζονται στην ετικέτα 

(γ) σε περίπτωση κινδύνων για το περιβάλλον 

οι φράσεις Κ που αντιστοιχούν στην κατηγορία ταξινόμησης κινδύνου « επικίνδυνο για το 
περιβάλλον » πρέπει να εμφανίζονται στην ετικέτα. 

7.4.3. Για τα παρασκευάσματα, οι φράσεις Κ θα επιλέγονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και 
προτεραιότητες: 

(α) σε περίπτωση κινδύνων που έχουν επιπτώσεις στην υγεία : 

(ί) οι φράσεις Κ που αντιστοιχούν στην κατηγορία κινδύνου που απεικονίζεται με ένα σύμβολο. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φράσεις Κ πρέπει να προσαρμόζονται σύμφωνα με τους πίνακες 
του Παραρτήματος II , Μέρος Β της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ.. Ειδικότερα, πρέπει να εμφανίζονται 
στην ετικέτα οι φράσεις Κ του (-των) συστατικού (-ών) που είναι υπεύθυνο (-α) για την 
κατάταξη του παρασκευάσματος σε μια κατηγορία κινδύνου. 

(ίί) οι φράσεις Κ που αντιστοιχούν στις άλλες κατηγορίες κινδύνου που έχουν αποδοθεί στα 
συστατικά, αλλά οι οποίες δεν συνοδεύονται από την παράσταση συμβόλου κατά τα 
προβλεπόμενα στο Αρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο 4 της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 

(β) σε περίπτωση κινδύνων που προέρχονται από φυσικοχημικές ιδιότητες : 

ισχύουν τα κριτήρια που περιγράφονται στο σημείο 7.4.3., στοιχείο α) εκτός του ότι οι 
φράσεις κινδύνου "εξαιρετικά εύφλεκτο" ή "πολύ εύφλεκτο” δεν χρειάζεται να αναγράφονται 
όταν επαναλαμβάνουν τη φρασεολογία ένδειξης κινδύνου που χρησιμοποιείται μαζί με το 
σύμβολο. 

(γ) σε περίπτωση κινδύνων για το περιβάλλον 

(ί) η (οι) φράση (-εις) Κ που αντιστοιχεί (-ούν) στην κατηγορία ταξινόμησης « επικίνδυνο για το 
περιβάλλον » πρέπει να εμφανίζεται (-ονται) στην ετικέτα. 

(ίί) σε περίπτωση που η φράση κινδύνου Κ50 έχει αποδοθεί επιπλέον της συνδυασμένης φράσης 
Κ5Ι/53 ή Κ52/53, ή της φράσης κινδύνου Κ53 μόνο, θα χρησιμοποιείται η συνδυασμένη 
φράση Κ50/53. 

Κατά γενικό κανόνα, για τα παρασκευάσματα, ένας μέγιστος αριθμός από έξη φράσεις Κ είναι επαρκής 
για την περιγραφή του κινδύνου. Για το σκοπό αυτό, οι συνδυασμένες φράσεις του Παραρτήματος III 
θεωρούνται ως μια φράση. Ωστόσο, εάν το παρασκεύασμα εμπίπτει σε περισσότερες από μια 
κατηγορίες κινδύνου, οι τυποποιημένες φράσεις πρέπει να καλύπτουν όλους τους κυρίους κινδύνους 
που συνδέονται με το παρασκεύασμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτούνται περισσότερες 
από έξι φράσεις Κ. 

7.5. Φράσεις οδηγιών ασφαλούς χρήσης 

Η διατύπωση των φράσεων $ πρέπει να συμφωνεί με εκείνη που καθορίζεται με το Παράρτημα IV. 

Οι συνδυασμένες φράσεις 5 του Παραρτήματος IV χρησιμοποιούνται όπου προβλέπεται. 

7.5.1. Για τις ουσίες του Παραρτήματος I, χρησιμοποιούνται οι φράσεις 5 που παρατίθενται στο Παράρτημα. 

Σε περίπτωση που δεν προβλέπονται φράσεις $, ο παρασκευαστής /εισαγωγέας μπορεί να περιλάβει τις 
φράσεις 5 που θεωρεί κατάλληλες. Για τις ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I και για τα 
παρασκευάσματα, ο παρασκευαστής θα περιλαμβάνει φράσεις 5 σύμφωνα με τα κριτήρια του 
Κεφαλαίου 6 του παρόντος Παραρτήματος. 


7.5.2. 


Επιλογή φράσεων ασφαλούς χρήσης 
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Η τελική επιλογή των φράσεων ασφαλούς χρήσης πρέπει να γίνει λαμβανομένων υπόψη των φράσεων 
κινδύνου που αναγράφονται στην ετικέτα και της προβλεπύμενης χρήσης της ουσίας ή του 
παρασκευάσματος.: 


κατά γενικό κανόνα, έξι φράσεις 5, κατά το μέγιστο, είναι επαρκείς για τη διατύπωση της πλέον 
κατάλληλης οδηγίας ασφαλούς χρήσης. Για το σκοπό αυτό, οι συνδυασμένες φράσεις που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV θεωρούνται ως μια φράση. 

στην περίπτωση φράσεων $ σχετικά με τη διάθεση, θα χρησιμοποιείται μια φράση 5 εκτός και εάν 
είναι σαφές ότι η διάθεση του υλικού και του περιέκτη του δεν δημιουργούν κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον. Ειδικότερα, σημαντικές είναι οι συμβουλές για την ασφαλή 
διάθεση των ουσιών και παρασκευασμάτων που πωλούνται στο ευρύ κοινό. 

ορισμένες φράσεις Κ γίνονται περιττές εάν έχει γίνει προσεκτική επιλογή των φράσεων 5 και 
αντιστρόφως, φράσεις 5, οι οποίες προφανώς αντιστοιχούν σε φράσεις II, θα εμφανίζονται στην 
ετικέτα μόνο εάν επιδιώκεται η έμφαση σε μια συγκεκριμένη προειδοποίηση 

κατά την επιλογή των φράσεων οδηγιών ασφαλούς χρήσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης ορισμένων ουσιών και παρασκευασμάτων, π.χ., επιπτώσεις 
ψεκασμού ή αερολυμάτων. Οι φράσεις πρέπει να επιλέγονται έχοντας κατά νου την προβλεπύμενη 
χρήση 

οι φράσεις ασφαλούς χρήσης $1.52,και 545 είναι υποχρεωτικές για όλες τις πολύ τοξικές, τοξικές, 
και διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα που πωλούνται στο ευρύ κοινό 

οι φράσεις ασφαλούς χρήσης 52 και 545 είναι υποχρεωτικές για όλες τις άλλες επικίνδυνες ουσίες 
και παρασκευάσματα (εξαιρούμενων εκείνων που έχουν ταξινομηθεί μόνον ως επικίνδυνα για το 
περιβάλλον) που πωλούνται στο ευρύ κοινό. 

Εάν οι επιλεγείσες φράσεις, σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια του σημείου 6.2., έχουν ως αποτέλεσμα 
πλεονασμό ή ασάφεια ή είναι σαφώς περιττές δεδομένου του συγκεκριμένου προϊόντος / συσκευασίας, 
στην περίπτωση αυτή ορισμένες φράσεις μπορεί να διαγράφουν. 

7.6. Ο αριθμός ΕΚ 

Εάν η ονομασία μιας ουσίας που αναγράφεται στην ετικέτα περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
των Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εμπόριο (Είηευδ) ή στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των Ουσιών 
που έχουν Γνωστοποιηθεί (ΕΙίικδ), η ετικέτα πρέπει να φέρει τον αριθμό Είηεεδ ή Εΐίικδ της ουσίας. Η 
απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα παρασκευάσματα. 


7.7. Διαστάσεις της ετικέτας για τα παρασκευάσματα 


Οι διαστάσεις της ετικέτας πρέπει να είναι οι ακόλουθες : 


Χωρητικότητα της συσκευασίας ^ιαστάσεις (σε χιλιοστόμετρα) 


δεν υπερβαίνει τα 3 λίτρα 

υπερβαίνει τα 3 λίτρα 

αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 λίτρα 

υπερβαίνει τα 50 λίτρα 

αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 λίτρα 

υπερβαίνει τα 500 λίτρα 


εάν είναι δυνατόν, τουλάχιςτο 52 X 74 

τουλάχιστο 74 X 105 

τουλάχιστο 105 X 148 
τουλάχιστο 148 X 210 


Κάθε σύμβολο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το ένα δέκατο της επιφάνειας της ετικέτας και να μην 
είναι μικρότερο από Κτη 2 . Η ετικέτα πρέπει να επικολλάται στερεά σε μια ή περισσότερες επιφάνειες 
της συσκευασίας που περιλαμβάνει αμέσως το παρασκεύασμα. 


Οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να ξεχωρίζουν καθαρά από το φόντο 
και να είναι σε διαστάσεις και διαστήματα που να επιτρέπουν την εύκολη ανάγνωσή τους, 


8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: ΟΥΣΙΕΣ 


8 . 1 . 


Φορητές φιάλες αερίων 
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Για π; φορητές φιάλες αερίων, οι απαιτήσεις επισήμανσης θεωρείται ότι τηρούνται όταν συμφωνούν 
με τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 23 ή στο Αρθρο 24. παράγραφος 6, στοιχείο β). 

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το Αρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια από τις 
ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις για τι: φιάλες αερίου με χωρητικότητα ίση ή μικρότερη των 150 
λίτρων νερού : 


η μορφή και οι διαστάσεις της ετικέτας μπορεί να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του 
προτύπου ΙδΟ/ΡΡ 7225 (έκδοση 1994) σχετικά με τις «φιάλες αερίου - ετικέτες για τα μέτρα 
προφύλαξης ». 

τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 23,παράγραφος 2, μπορεί να παρέχονται σε σκληρό δίσκο 
ή ετικέτα στερεωμένη στη φιάλη. 

8.2. Νεριέκτες αερίου προοριζόμενοι για προπάνιο, βουτάνιο, ή υγραέριο (ΕΡΟ) 

Οι ανωτέρω ουσίες ταξινομούνται στο Παράρτημα 1. Μολονότι ταξινομούνται σύμφωνα με το Αρθρο 2, 
δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία όταν διατίθενται στην αγορά σε κλειστές 
επαναπληρώσιμες φιάλες ή σε μη επαναπληρώσιμα φιαλίδια κατά το πρότυπο ΕΝ 417 ως καύσιμα αέρια 
τα οποία ελευθερώνονται μόνο για καύση (ΕΝ 417, έκδοση Σεπτεμβρίου 1992, σχετικά με «τα μη 
επαναπληρώσιμα μεταλλικά φιαλίδια αερίου για υγραέρια, με ή χωρίς βαλβίδα, για χρήση με φορητές 
συσκευές - κατασκευή, έλεγχος, δοκιμασία και επισήμανση »). 

Αυτές οι φιάλες ή τα φιαλίδια πρέπει να επισημαίνονται με το κατάλληλο σύμβολο και τις φράσεις δ 
και Κ που αφορούν την ευφλεκτότητα. Δεν απαιτούνται πληροφορίες για τις επιπτώσεις τους στην 
υγεία του ανθρώπου πάνω στην ετικέτα. Ωστόσο, ο υπεύθυνος για τη διάθεση της ουσίας στην αγορά 
οφείλει να ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες για τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, οι 
οποίες θα έπρεπε να εμφανίζονται στην ετικέτα, με τη μορφή που προβλέπεται στο Αρθρο 27 της 
Οδηγίας. Στους καταναλωτές πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορούν να 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά τους, όπως προβλέπεται στο Αρθρο 
1, παράγραφος 3, της Οδηγίας 91/155/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/1 12/ΕΟΚ. 

8.3. Μέταλλα σε συμπαγή μομφή 

Οι ουσίες αυτές ταξινομούνται στο Παράρτημα I ή πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα με το Αρθρο 6. 
Εντούτοις, ορισμένες από αυτές, μολονότι ταξινομούνται σύμφωνα με το Αρθρο 2, δεν παρουσιάζουν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία από εισπνοή, κατάποση, ή επαφή με το δέρμα, ή για το υδάτινο 
περιβάλλον, με τη μορφή που διατίθενται στην αγορά. Οι ουσίες αυτές δεν απαιτείται να φέρουν 
ετικέτα σύμφωνα με το Αρθρο 23. Εντούτοις, όλες οι πληροφορίες που θα έπρεπε να εμφανίζονται στην 
ετικέτα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη από τον υπεύθυνο για τη διάθεση του μετάλλου στην αγορά 
με τον τρόπο που προβλέπεται στο Αρθρο 27. 

8.4. Ουσίες που ταξινομούνται με τη φράση Κ65 

Οι ουσίες που ταξινομούνται ως επιβλαβείς επειδή παρουσιάζουν κίνδυνο κατά την εισπνοή δεν 
απαιτείται να επισημαίνονται ως επιβλαβείς με Κ65 εάν διατίθενται στην αγορά σε περιέκτες 
αερολύματος ή σε περιέκτες με προσαρμοσμένο σφραγισμένο ψεκαστήρα. 


9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

9.1. Αέρια παρασκευάσματα (μείγματα αερίων) 

Για τα αέρια παρασκευάσματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 
η αξιολόγηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων 
η αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία 
η αξιολόγηση των κινδύνων για το περιβάλλον 

9.1.1. Αξιολόγηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων 

9.1.1.1. Αναφλεξιμότητα 

Οι εύφλεκτες ιδιότητες των παρασκευασμάτων αυτών προσδιορίζονται σύμφωνα ,με το Αρθρο 5 της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΚ με τις μεθόδους που καθορίζονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος V της 
παρούσας Οδηγίας. 
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Τιι παρασκευάσματα αυτά θα ταξινομούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών που 
εκτελέστηκαν σε συνδυασμό με τα κριτήρια του παραρτήματος V και τα κριτήρια του οδηγού 
επισήμανσης. 

Στην περίπτωση, όμως, που παράγονται, κατόπιν παραγγελίας, μικρές ποσότητες αερίων 
παρασκευασμάτων , τότε, κατά παρέκκλιση, η αναφλεξιμότητά τους μπορεί εκτιμηθεί με την παρακάτω 
υπολογιστική μέθοδο : 

Η σχέση του αερίου μείγματος 


Α|Ρ|+ +ΑίΡί+...+ ΑηΡη+Β|Ι| + ... + Βί1ί+ + Βρίρ 


που : Αί και Βί είναι τα μαζικά κλάσματα ' 

Ρι εύφλεκτο αέριο 
1ι αδρανές αέριο 
ιι αριθμός εύφλεκτων αερίων 
ρ αριθμός αδρανών αερίων 

μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια μορφή όπου όλα τα 1; (αδρανή αέρια) εκφράζονται σε ισοδύναμα 
αζώτου με τη χρήση του συντελεστή Κ, και όπου η ισοδύναμη περιεκτικότητα σε αναφλέξιμο αέριο Α\ 
εκφράζεται όπως παρακάτω : 


Α’, = Α,χ ( 100 / (Αι+Κ,Βί)) 

Χρησιμοποιώντας την τιμή της μέγιστης περιεκτικότητας σε εύφλεκτο αέριο η οποία, σε μείγμα με 
άζωτο, δίνει σύνθεση μη εύφλεκτη στον αέρα (Τοί) λαμβάνεται η παρακάτω σχέση : 

ΣιΑ) / Τοί < 1 

Το μείγμα των αερίων είναι εύφλεκτο εάν η τιμή της παραπάνω σχέσης είναι μεγαλύτερη του 1. Το 
παρασκεύασμα ταξινομείται ως εξαιρετικά εύφλεκτο και χρησιμοποιείται η φράση ΚΙ2. 

Συντελεστές ισοδυναμίας (Κι) 

Οι τιμές των συντελεστών ισοδυναμίας Κι μεταξύ των αδρανών αερίων και του αζώτου και οι τιμές της 
μέγιστης περιεκτικότητας σε εύφλεκτο αέριο (Τιιί) μπορούν να βρεθούν από τους πίνακες 1 και 2 του 
Προτύπου 150 10156, έκδοση της 15ης Δεκεμβρίου 1990 (νέα έκδοση 1996) σχετικά με τα « Αέρια και 
μείγματα αερίων - Προσδιορισμός του δυναμικού φωτιάς και της οξειδωτικής ικανότητας για την 
επιλογή των εξόδων βαλβίδων των κυλίνδρων ». 

Μεγίστη περιεκτικότητα σε εύφλεκτο αέριο (Τα) 

Η τιμή της μέγιστης περιεκτικότητας σε εύφλεκτο αέριο (Τα) μπορεί να βρεθεί από τον πίνακα 2 του 
Προτύπου 150 10156 , έκδοση της 15ης Δεκεμβρίου 1990 .(νέα έκδοση 1996) σχετικά με τα « Αέρια και 
τα μείγματα αερίων - Προσδιορισμός του δυναμικού φωτιάς και της οξειδωτικής ικανότητας για την 
επιλογή των εξόδων βαλβίδων των κυλίνδρων ». 

ταν στο παραπάνω πρότυπο δεν υπάρχει τιμή (Τοί) για ένα εύφλεκτο αέριο, θα χρησιμοποιείται το 
αντίστοιχο κατώτατο όριο εκρηκτικύτητας (ΕΕΕ). Εάν δεν υπάρχει ούτε τιμή ΕΕΕ, τότε η τιμή του Τοί 
θα καθορίζεται στο 1 % κατ' όγκο. 

Παρατηρήσεις 

Μολονότι η παραπάνω σχέση μπορεί να χρησιμοποιείται για την κατάλληλη επισήμανση ενός 
αερίου παρασκευάσματος, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως μέθοδος αντικατάστασης των 
πειραματικών διαδικασιών για τον καθορισμό των τεχνικών παραμέτρων ασφαλείας. 

Επιπλέον, η σχέση αυτή δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ασφαλούς 
παρασκευής ενός μείγματος που περιέχει οξειδωτικά αέρια, ταν υπολογίζεται η αναφλεξιμότητα, 
τα οξειδωτικά αυτά αέρια δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Η παραπάνω σχέση δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα μόνο εάν τα εύφλεκτα αέρια δεν 
αλληλοεπηρεάζονται όσον αφορά την αναφλεξιμότητά τους. Το παραπάνω πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη, π.χ., με τους αλογονωμένους υδρογονάνθρακες. 


9.1.1.2. Οςειότυτικές ιδιότητες 
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Δεδομένου ότι το Παράρτημα V της παρούσας Οδηγίας δεν περιλαμβάνει μέθοδο προσδιορισμού των 
οξειόωτικών ιδιοτήτων των αερίων μειγμάτων, η αξιολόγηση των ιδιοτήτων αυτών πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με την παρακάτω μέθοδο υπολογσμού. 

Η αρχή της μεθόδου συνίσταται στη σύγκριση του οξειδωτικού δυναμικού των αερίων σε μείγμα με το 
οξειδωτικό δυναμικό του οξυγόνου στον αέρα..Οι συγκεντρώσεις των αερίων στο μείγμα εκφράζονται 
σε '.’π κατ' όγκο. 

Θεωρείται ότι το μείγμα αερίων έχει ίση ή μεγαλύτερη οςειδωτική ικανότητα από τον αέρα όταν ισχύει 
η ακόλουθη σχέση : 


Σι ΧίΟ, > 21 

όπου: X. είναι η συγκέντρωση αερίου ί σε % κατ' όγκο 

Ο, είναι ο συντελεστής ισοδυναμίας οξυγόνου 

Στην περίπτωση αυτή, το παρασκεύασαα ταξινομείται ως οξειδωτικό και χαρακτηρίζεται από τη φράση 

Κ8. 

Συντελεστές ισοδυναμίας μεταξύ οξειδωτικών αερίων και οξυγόνου 

Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της οξειδωτικής ικανότητας ορισμένων 
αερίων σε μείγμα σε σχέση με την οξειδωτική ικανότητα του οξυγόνου στον αέρα, και οι οποίοι 
αναγράφονται στο σημείο 5.2. του Προτύπου 150 10156, έκδοση της 15ης Δεκεμβρίου 1990 (νέα έκδοση 
1996) σχετικά με τα «Αέρια και μείγματα αερίων - Προσδιορισμός του δυναμικού φωτιάς και της 
οξειδωτικής ικανότητας για την επιλογή των εξόδων βαλβίδων των κυλίνδρων », είναι οι ακόλουθοι : 

0 2 1 
Ν 2 0 0,6 

. ταν δεν υπάρχει τιμή για τον συντελεστή Οι για ένα αέριο στο εν λόγω πρότυπο, στον συντελεστή 
αυτό δίδεται η τιμή 40. 

9.1.2. Επισήμανση 

Για τους φορητούς περιέκτες αερίων, οι απαιτήσεις επισήμανσης θεωρείται ότι τηρούνται όταν 
συμφωνούν με τα προβλεπόμενα στο Αρθρο 11, παράγραφος 6, στοιχείο β) της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση του Αρθρου 11, παράγραφοι 1 και 2, για τους περιέκτες αερίων με 
χωρητικότητα ίση ή μικρότερη των 150 λίτρων νερού, η μορφή και οι διαστάσεις της ετικέτας μπορούν, 
να ακολουθούν τις προδιαγραφές του Προτύπου 150 7225 (έκδοση 1994) σχετικά με τους « κυλίνδρους 
αερίου - ετικέτες για τα μέτρα προφύλαξης ». Στην περίπτωση αυτή, η ετικέτα μπορεί να φέρει την 
κοινόχρηστη ονομασία ή το βιομηχανικό / εμπορικό όνομα του παρασκευάσματος με την προϋπόθεση 
ότι οι επικίνδυνες συστατικές ουσίες του παρασκευάσματος θα αναγράφονται στο σώμα του κυλίνδρου 
αερίων με τρόπο σαφή και ανεξίτηλο. 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Αρθρο 10 μπορούν να αναγράφονται σε δίσκο ή ετικέτα 
διάρκειας που έχουν ενσωματωθεί στον περιέκτη. 


9.2 Πεμιέκτες αερίου πμοομιζόμενοι για παμαακευάαματα που περιέχουν προπάνιο, βουτάνιο, ή υγραέριο 
(ΕΡΟ) με οσμηρό ιχνηθέτη. 

Το προπάνιο, το βουτάνιο, και το υγραέριο (ΕΡΟ) ταξινομούνται στο Παράρτημα I. Μολονότι τα 
παρασκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες αυτές ταξινομούνται σύμφωνα με τα Αρθρα 5, 6, και 7 της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία όταν διατίθενται στην αγορά 
σε κλειστούς επαναπληρώσιμους κυλίνδρους αερίων ή σε μη επαναπληρώσμα φιαλίδια κατά το 
πρότυπο ΕΝ 417 ως καύσιμα αέρια τα οποία ελευθερώνονται μόνο για καύση. (ΕΝ 417, έκδοση 
Σεπτεμβρίου 1992, σχετικά με τα « μη επαναπληρώσιμα μεταλλικά φιαλίδια αερίου για υγραέρια, με ή 
χωρίς βαλβίδα, για χρήση με φορητές συσκευές - κατασκευή, έλεγχος, δοκιμασία και επισήμανση »). 

Αυτοί οι κύλινδροι και τα φιαλίδια πρέπει να επισημαίνονται με το κατάλληλο σύμβολο και τις φράσεις 
5 και Κ που αφορούν την ευφλεκτικότητα. Δεν απαιτούνται πληροφορίες για τις επιπτώσεις τους στην 
υγεία του ανθρώπου πάνω στην ετικέτα. Ωστόσο, ο υπεύθυνος για τη διάθεση της ουσίας στην αγορά 
οφείλει να ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες για τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, οι 
οποίες θα έπρεπε να εμφανίζονται στην ετικέτα, με τη μορφή που προβλέπεται στο Αρθρο 14 της 
Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. Στους καταναλωτές πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες ώστε να 
μπορούν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά τους, όπως προβλέπεται 
στο Αρθρο I, παράγραφος 3, της Οδηγίας 91/155/ΕΟΚ. 
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9.3. Κράματα, παρασκευάσματα που περιέχουν πολυμερή, παρασκευάσματα που περιέχουν ελαστομερή 

Τα παρασκευάσματα αυτά θα ταξινομούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Αρθρων 5, 6, και 7 και θα 
επισημαίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Αρθρου 10 της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 

Ωστόσο, ορισμένα από τα παρασκευάσματα αυτά, μολονότι ταξινομούνται σύμφωνα με τα Αρθρα 6 και 7 
δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία στην περίπτωση που προσλαμβάνονται με εισπνοή, 
κατάποση ή επαφή με το δέρμα ή για το υδάτινο περιβάλλον υπό τη μορφή υπό την οποία διατίθενται 
στην αγορά. Για τα παρασκευάσματα αυτά, δεν απαιτείται επισήμανση σύμφωνα με το Αρθρο 10 ή το 
Παράρτημα V, Μέρος Β., στοιχείο 9. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες οι οποίες θα είχαν περιληφθεί στην 
επισήμανση θα παρέχονται στον επαγγελματία χρήστη μέσω πληροφοριακού συστήματος υπό τη 
μορφή που προβλέπεται στο Αρθρο 14 της ανωτέρω Οδηγίας 

9.4. Παρασκευάσματα που ταξινομούνται με Κ65 

Παρασκευάσματα που ταξινομούνται ως επιβλαβή επειδή παρουσιάζουν κίνδυνο κατά την εισπνοή δεν 
απαιτείται να επισημαίνονται ως επιβλαβή με Κ65 εάν διατίθενται στην αγορά σε περιέκτες 
αερολύματος ή σε περιέκτες με προσαρμοσμένο σφραγισμένο ψεκαστήρα. 

9.5. Οργανικά υπεροξείδια 

Τα οργανικά υπεροξείδια συνδυάζουν τις ιδιότητες ενός οξειδωτικού και μιας καύσιμης ουσίας σε ένα 
μόριο: όταν ένα οργανικό υπεροξείδιο αποσυντίθεται, το οξειδωτικό τμήμα του μορίου αντιδρά 
εξώθερμα με το καύσιμο (οξειδώσιμο) τμήμα. Οι μέθοδοι που προβλέπονται στο Παράρτημα V για τις 
οξειδωτικές ιδιότητες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα οργανικά υπεροξείδια. 

Πρέπει να εφαρμοστεί η ακόλουθη μέθοδος υπολογισμού που βασίζεται στην παρουσία ενεργού 
οξυγόνου. 

Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα ενός παρασκευάσματος οργανικού υπεροξειδίου σε διαθέσιμο 
οξυγόνο δίδεται από τον τύπο: 

16 χ Σ (π, χ ο,/ιιυ) 

όπου: 

Πί = ο αριθμός των υπεροξειδικών ομάδων ανά μόριο οργανικού υπεροξειδίου ί, 
ΐ'ί = η συγκέντρωση (% κατά μάζα) του οργανικού υπεροξειδίου ί, 
ιτϊί — η μοριακή μάζα του οργανικού υπεροξειδίου ί. 

9.6 Πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης για ορισμένα παρασκευάσματα 

Για ορισμένα παρασκευάσματα υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης που ορίζονται στο 
Αρθρο 10, παράγραφος I, εδάφιο 2, στο Παράρτημα V της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ, και στο Αρθρο 20 της 
Οδηγίας 98/8/ΕΚ. 
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ΛΙΙΛΩΙ1ΓΠΙ1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ! 

Αναφορικά με το Σημείο 4.1.5. και, ιδίως, με την τελευταία παράγραφο, η Επιτροπή δηλώνει ότι, στην 
περίπτωση που θεωρήσει σκόπιμη τη χρήση της διαδικασίας που προβλέπεται στο Αρθρο 28, είναι 
έτοιμη για εκ των προτέρων διαβουλεύσεις με τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες που θα οριστούν 
από τα Κράτη Μέλη και οι οποίοι θα έχουν την ανάλογη εξειδίκευση σε θέματα καρκινογένησης, 
μεταλλαξιγένεσης ή τοξικότητας στην αναπαραγωγή. 

Οι διαβουλεύσεις αυτές θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών διαβουλεύσεων με 
εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη ή I και στο πλαίσιο των επιτροπών που υπάρχουν. Η ίδια 
διαδικασία θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση όπου ουσίες που έχουν ήδη περιληφθεί στο 
Παράρτημα I πρέπει να επαναταξινομηθούν σε σχέση με τις καρκινογόνε;, μεταλλαςιγόνες επιπτώσεις 
του; ή με την τοςικότητά τους στην αναπαραγωγή. 
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Παράρτημα 7Α 

Για ενδιάμεσα προϊόντα με περιορισμένη έκθεση ισχύουν οι διατάξεις του σημείου 7 
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Παράρτημα 7Β 

7. Μειωμένο πακέτο δοκιμών για ενδιάμεσα προϊόντα σε ποσότητες >1 τόννου / έτος 


1. Ορισμοί 

Με την επιφύλαξη άλλης Κοινοτικής νομοθεσίας, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: 

- “Ενδιάμεσο” είναι χημική ουσία η οποία παρασκευάζεται αποκλειστικά και αναλίσκεται ή 
χρησιμοποιείται σε χημική διεργασία με σκοπό τη μετατροπή της σε άλλη(ες) χημική(ές) 
ουσία(ες). 

- Ο όρος “εκπομπή” αναφέρεται στην απελευθέρωση μιας ουσίας από ένα σύστημα, π.χ. όταν 
ένα σύστημα διαρρηγνύεται. Για τη εξασφάλιση, συνεπώς, του μεγίστου βαθμού προστασίας 
για τους εργαζομένους και το περιβάλλον, πρώτιστος στόχος πρέπει να είναι η 
ελαχιστοποίηση των εκπομπών με την αυστηρή στεγανοποίηση του συστήματος. 

- Ο όρος “έκθεση” αναφέρεται στα συμβαίνοντα μετά την έκλυση μιας ουσίας, είτε αυτά 
αφορούν το ευρύτερο περιβάλλον, είτε αφορούν το ενδεχόμενο της εισπνοής ή του ερχομού 
της ουσίας σε επαφή με το δέρμα κάποιου εργαζομένου. Εάν είναι πιθανόν να παρατηρηθούν 
εκπομπές, πρέπει να επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος έκθεσης με κατάλληλες τεχνικές, 
έχοντας υπόψη την ανάγκη υιοθέτησης της αρχής της προφύλαξης από την άποψη ότι όσες 
φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές ιδιότητες δεν έχουν ελεγχθεί πρέπει να 
θεωρούνται ως επικίνδυνες. 

- “Ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού” είναι σύστημα εξαερισμού κλειστού τύπου το οποίο 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ασφάλειες, περιβλήματα, υποδοχές, περιέκτες, κλπ, για τον 
περιορισμό των χημικών ουσιών στο εσωτερικό της κλειστής λειτουργικής μονάδας. 
Ανοίγματα που έχουν σχέση με την όλη διεργασία πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερα. 

Η ισχύς εξαγωγής και ο αεραγωγός πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υπάρχει 
επαρκής υποπίεση στη μονάδα εξαγωγής που να εξασφαλίζει τη συγκράτηση και απαγωγή 
του συνόλου των δημιουργημένων αερίων, ατμών και/ή κόνεων. Πρέπει να προλαμβάνεται η 
αναστροφή της ροής των εξαγομένων επικίνδυνων ουσιών στο χώρο εργασίας. 

Αυτό σημαίνει ότι οι επικίνδυνες ουσίες εμποδίζονται να διαφύγουν από την κλειστή 
λειτουργική μονάδα στο χώρο εργασίας. 

- “Εξαερισμός υψηλής αποτελεσματικότητας” είναι σύστημα εξαερισμού ανοικτού και 
ημιανοικτού τύπου με τέτοιες διαστάσεις ώστε οι χημικές ουσίες να παραμένουν στο χώρο 
συλλογής. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσία χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα του χώρου 
εργασίας μπορεί πρακτικά να αποκλειστεί. 

- “Αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού” είναι σύστημα εξαερισμού ανοικτού και 
ημιανοικτού τύπου με τέτοιες διαστάσεις ώστε οι χημικές ουσίες να παραμένουν στο χώρο 
συλλογής, δηλ., η παρουσία χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας μπορεί 
σε μεγάλο βαθμό να αποκλειστεί ή παρέχεται απόδειξη τήρησης της οριακής τιμής. 

- “Άλλο σύστημα εξαερισμού” είναι σύστημα εξαερισμού ανοικτού και ημιανοικτού τύπου με 
τέτοιες διαστάσεις ώστε η παρουσία χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας 
να μην μπορεί να αποκλειστεί. 

- “Μορφές χρήσης χαμηλής εκπομπής” είναι, π.χ.: 

- αναλώσιμες συσκευασίες, δηλ. η επικίνδυνη ουσία είναι κλεισμένη σε κατάλληλη 
συσκευασία και, χωρίς να ανοίγει η συσκευασία, η ουσία εισάγεται σε σύστημα 
αντιδράσεως μαζί με τη συσκευασία 

- αλλαγή στη συνοχή της ουσίας, δηλ. η ουσία χρησιμοποιείται, π.χ., με τη μορφή πάστας ή 
κόκκων αντί σκόνης 

- η βασική παρτίδα με τον όρο αυτό νοείται επικίνδυνη ουσία περιβαλλόμενη από πλαστική 
μήτρα που εμποδίζει την άμεση επαφή με την επικίνδυνη ουσία. Αυτή η ίδια η πλαστική 
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μήτρα δεν είναι επικίνδυνη ουσία. Ωστόσο, είναι πιθανό το ξύσιμο της πλαστικής μήτρας 
και. κατά συνέπεια, της επικίνδυνης ουσίας. 

- “Μορφές χρήσης χωρίς εκπομπές” είναι, π.χ., βασικές παρτίδες που δεν ξύνονται. δηλ. η 
πλαστική) μήτρα είναι τόσο ανθεκτική στο ξύσιμο ώστε να μην μπορεί να απελευθερωθεί 
επικίνδυνη ουσία. 

- Ο όρος "τεχνικά στεγανή" χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό υπομονάδας η οποία, μετά 
δοκιμασία, παρακολούθηση ή έλεγχο επιβεβαίωσης στεγανότητας δεν παρουσιάζει διαρροές, 
π.χ. χρησιμοποιώντας αφριστικά μέσα ή εξοπλισμό ένδειξης/έρευνας διαρροών ειδικό για τη 
συγκεκριμένη χρήση. Συστήματα, υποσυστήματα και λειτουργικά στοιχεία θεωρούνται 
τεχνικώς στεγανά, εάν ο ρυθμός διαρροής είναι < 0.00001 ιτώαΓ’Μν 1 . 


2. Αίτηση για μειωμένο πακέτο δοκιμών 

Για ενδιάμεσα, ο γνωστοποιών μπορεί να αιτήσει από την αρμόδια αρχή τη χορήγηση άδειας 
εφαρμογής μειωμένου πακέτου δοκιμών (ΜΠΔ). Το ΜΠΔ αντιπροσωπεύει ένα ελάχιστο 
σύνολο δεδομένων κατάλληλο για τη διενέργεια μιας πρώτης προκαταρκτικής αξιολόγησης 
κινδύνων για οποιοδήποτε χημικό ενδιάμεσο που προορίζεται να διατεθεί στην αγορά. 
Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
κινδύνων, μπορεί να απαιτηθεί οποιοδήποτε πρόσθετο αποτέλεσμα δοκιμών. 


3. Όροι για την εφαρμογή μειωμένου πακέτου δοκιμών 

Ο γνωστοποιών πρέπει να αποδείξει, κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή στην 
οποία γνωστοποιείται η ουσία, ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

α) Η ουσία παρασκευάζεται και αναλίσκεται ή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κάποια 
χημική διεργασία. Τα μονομερή αποκλείονται. Κατά τη διεργασία η ουσία μετατρέπεται 
σε χημικώς διαφορετικά μόρια, μη πολυμερή. 

β) Η ύπαρξη της ουσίας περιορίζεται το πολύ σε δύο τόπους χρηστών. Για παράδειγμα, 
μπορεί να παρασκευάζεται από μια εταιρεία και κατόπιν να μεταφέρεται σε 1 ή 2 άλλες 
για επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι αν η ουσία προορίζεται να προωθηθεί σε 
περισσότερους από 2 τόπους χρηστών, δεν πληρούνται πλέον οι όροι για ΜΠΔ και ο 
φάκελλος πρέπει να αναβαθμιστεί στο κατάλληλο επίπεδο, 
γ) Η διάθεση στην επιχείρηση που χρησιμοποιεί το ενδιάμεσο για περαιτέρω επεξεργασία 
πρέπει να γίνεται απευθείας από τον γνωστοποιούντο και όχι μέσω ενδιάμεσου 
προμηθευτή. 

δ) Η ουσία πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη με τεχνικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής της. Σε αυτόν περιλαμβάνεται η παραγωγή, η μεταφορά, ο καθαρισμός 
της ουσίας, η καθαριότητα και συντήρηση, η δειγματοληψία, η ανάλυση, η φόρτωση και 
εκφόρτωση εξοπλισμού/δοχείων, η διάθεση/καθαρισμός αποβλήτων και η αποθήκευση. 
Γενικά, μια κατάλληλη διεργασία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα λειτουργικά στοιχεία 
της εργοστασιακής εγκατάστασης όπως θυρίδες πλήρωσης, εξοπλισμό κένωσης, κλπ είτε 
κλειστού τύπου κατασκευής με διασφαλισμένη στεγανότητα ή κλειστού τύπου 
κατασκευής με ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού. 
ε) Όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διαδικασιών 
και ελέγχου που να ελαχιστοποιούν τις εκπομπές και την προκύπτουσα έκθεση, 
στ) Σε περίπτωση εργασιών καθαριότητας και συντήρησης, πριν ανοιχθεί ή πραγματοποιηθεί 
είσοδος στο σύστημα, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες όπως καθαρισμός και 
πλύσιμο. 

ζ) Οι εργασίες μεταφοράς πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
94/55/ΕΚ του Συμβουλίου, ως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς. 
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η) Σε περίπτωση ατυχήματος και όπου δημιουργούνται απόβλητα μετά από διαδικασίες 
καθαρισμού ή καθαριότητας και συντήρησης, μπορεί να επέλθει έκθεση του 
περιβάλλοντος. Και στις δύο περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες διαδικασιών 
και ή ελέγχου που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές και την προκύπτουσα έκθεση, 
θ) Πρέπει να υπάρχει σύστημα διαχείρισης που να προσδιορίζει τους ρόλους των ατόμων 
στην ύλη οργάνωση. 

ι) Η συσκευασία της ουσίας πρέπει να επισημαίνεται σύμφωνα με το παράρτημα VI της 
67/548/ΕΟΚ. και, επιπλέον, με την ακόλουθη φράση: "Προσοχή - ουσία που δεν έχει 
ακόμη δοκιμαστεί πλήρως". 

ια) Ο γνωστοποιών πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης προϊόντος και πρέπει να 
παρακολουθεί τους χρήστες (2 κατ’ ανώτατο όριο) για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τους ανωτέρω αναφερθέντες όρους. 


4. Τεχνικός φάκελλος που πρέπει να υποβάλλεται για μειωμένο πακέτο δοκιμών 

Γνωστοποιών που αιτείται ΜΠΔ για μια ουσία πρέπει να υποβάλλει τον ακόλουθο τεχνικό 

φάκελλο στην αρμόδια αρχή για όλους τους τόπους παραγωγής και χρήσης: 

α) Δήλωση ότι ο γνωστοποιών και καθένας από τους χρήστες αποδέχεται τους όρους που 
παρατίθενται στο σημείο 3 ανωτέρω. 

β) Περιγραφή των τεχνικών μέτρων με τα οποία επιτυγχάνεται ο αυστηρός περιορισμός της 
ουσίας 1 , συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών φόρτωσης, δειγματοληψίας, 
μεταφοράς και καθαριότητας. Δεν είναι αναγκαίο να παρέχονται λεπτομέρειες για την 
ακεραιότητα κάθε στεγανοποίησης ή την αποτελεσματικότητα του ολοκληρωμένου 
συστήματος εξαερισμού. Ωστόσο, άσχετα με τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον 
αυστηρό περιορισμό της διεργασίας είναι σημαντικό να υπάρχουν, εφόσον χρειάζεται, 
διαθέσιμες πληροφορίες με τις οποίες να μπορεί να επαληθευθεί ότι οι βεβαιώσεις σε 
σχέση με τους ελέγχους είναι αληθείς. 

γ) Εάν τα κριτήρια για την αξιολόγηση των κλειστών συστημάτων κατά το χειρισμό 
χημικών ουσιών που αναφέρονται στο τμήμα 5 παρακάτω δεν πληρούνται, ο 
γνωστοποιών πρέπει να υποβάλλει δεδομένα έκθεσης στην ουσία με βάση 
αντιπροσωπευτικά στοιχεία παρακολούθησης και/ή αξιόπιστους υπολογισμούς βάσει 
μοντέλου ώστε να μπορεί η αρμόδια αρχή να λάβει απόφαση για την αποδοχή ή μη της 
αιτήσεως ΜΠΔ. 

δ) Λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών σε όλους τους τόπους που εμπλέκονται στην 
παραγωγή και χρήση. Ιδιαίτερα, πρέπει να δηλώνεται αν τα απόβλητα της παραγωγής 
και/ή επεξεργασίας απορρίπτονται στην αποχέτευση, αν αποτεφρώνονται τα υγρά ή 
στερεά απόβλητα και πώς πραγματοποιείται ο καθαρισμός και η συντήρηση του συνόλου 
του εξοπλισμού. 

ε) Λεπτομερής αξιολόγηση των πιθανών εκπομπών και της πιθανής έκθεσης του ανθρώπου 
και του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του όλου κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
και λεπτομερειών των διαφόρων χημικών αντιδράσεων που περιλαμβάνονται στη 
διεργασία και των τρόπων με τους οποίους αντιμετωπίζονται τα κατάλοιπα. 


Ο τύπος κατασκευής και οι τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. στεγανότητα) του κλειστού λειτουργικού στοιχείου 
προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα του περιορισμού της ουσίας. Για να μπορεί η αρμόδια αρχή να λάβει 
απόφαση ως προς το εάν επιτυγχάνεται ή μη αυστηρός περιορισμός, είναι σημαντικό ο γνωστοποιών να 
αναφέρει λεπτομέρειες γι' αυτές τις πτυχές. Τα τεχνικά μέτρα πρέπει κανονικά να πληρούν τους όρους των 
"κριτηρίων αξιολόγησης κλειστών συστημάτων κατά το χειρισμό χημικών ουσιών", οι οποίοι περιλαμβάνονται στο 
σημείο 7.5 και στον πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος. Τούτο πρέπει να δηλώνεται από τον 
γνωστοποιούντο, δεν είναι, ωστόσο, αναγκαίο να γίνεται αναφορά σε όλους τους τύπους κλειστών λειτουργικών 
στοιχείων στην περιγραφή των τεχνικών μέτρων. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους όρους των κριτηρίων πρέπει 
να περιγράφεται πλήρως, με σχετική αιτιολόγηση. 
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Όπου οι εκπομπές μπορεί να οδηγήσουν σε έκθεση, τα μέσα ελέγχου των εκπομπών 
πρέπει να περιγράφονται με επαρκείς λεπτομέρειες που να παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αρμόδια αρχή να λάβει απόφαση αν θα αποδεχθεί τη δήλωση ή θα υπολογίσει κάποιο 
ρυθμό εκπομπών σύμφωνα με το Κείμενο Τεχνικών Οδηγιών της ΕΕ. 
στ) Αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν το βαθμό έκθεσης του ανθρώπου ή του 
περιβάλλοντος πρέπει να γνωστοποιούνται εκ των προτέρων, π.χ. οποιαδήποτε αλλαγή 
στα λειτουργικά στοιχεία της εργοστασιακής εγκατάστασης, νέοι χρήστες ή τοποθεσία, 
ζ) Οι πληροφορίες που απαιτούνται για το ΜΠΔ είναι οι εξής: 

Παράρτημα VII. Β συν τις ακόλουθες δοκιμές από αυτό το παράρτημα: 

- τάση ατμών (3.4) 

- εκρηκτικές ιδιότητες (3.11) 

- θερμοκρασία αυτανάφλεξης (3.12) 

- οξειδωτικές ιδιότητες (3.13) 

- κοκκομετρική σύσταση (3.15) 

- οξεία τοξικότητα σε άαρΗηία (5.1.2) 

Ο γνωστοποιών πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και άλλες σχετικές πληροφορίες ώστε να 
μπορεί η αρμόδια αρχή να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση και να μπορούν να γίνουν οι 
ενδεδειγμένοι έλεγχοι από το χρήστη στον τόπο επεξεργασίας του ενδιαμέσου. Για 
παράδειγμα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες συμπληρωματικές φυσικοχημικές κατά) 
τοξικολογικές πληροφορίες και/ή πληροφορίες για την περιβαλλοντική συμπεριφορά, πρέπει 
να υποβάλλονται και αυτά τα στοιχεία. Επιπλέον, ο γνωστοποιών πρέπει να ανασκοπεί τα 
διαθέσιμα στοιχεία τοξικότητας και οικοτοξικότητας για ουσίες που έχουν συγγενική 
συντακτική δομή με την κοινοποιούμενη ουσία. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά δεδομένα, 
ειδικά για χρόνια τοξικότητα, τοξικότητα στην αναπαραγωγή και καρκινογενετικότητα, τότε 
πρέπει να παρέχεται μια σύνοψη αυτών των στοιχείων, 
η) Ταυτότητα του γνωστοποιούντος, του παραγωγού και του ή των χρηστών. 

5. Κριτήρια για την αξιολόγηση κλειστών συστημάτων κατά το χειρισμό χημικών 
ουσιών 

5.1 Χρήση 

Για την αξιολόγηση της εργοστασιακής εγκατάστασης χρησιμοποιείται δείκτης αξιολόγησης. 
Με το δείκτη αξιολόγησης ταξινομείται ο χειρισμός της ουσίας και τα επίπεδα πιθανότητας 
έκθεσης που σχετίζεται με τη διεργασία. Ο γνωστοποιών εξετάζει το εργοστάσιο ή την 
εργοστασιακή μονάδα για να προσδιορίσει το δείκτη αξιολόγησης. Κάθε επιμέρους 
λειτουργικό στοιχείο πρέπει να αξιολογείται. 

Τα συστήματα θεωρούνται ως κλειστά εάν η αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων λειτουργικών 
στοιχείων αντιστοιχεί σε δείκτη αξιολόγησης 0,5 και εάν περιλαμβάνονται μόνο λειτουργικά 
στοιχεία κλειστού τύπου με επιβεβαιωμένη στεγανότητα και/ή εξοπλισμένα με 
ολοκληρωμένο σύστημα εξαερισμού. Επιπλέον, πρέπει να αποκλείεται η απευθείας επαφή με 
το δέρμα. 

Στη συλλογή παραδειγμάτων, τέτοια λειτουργικά στοιχεία χαρακτηρίζονται με δείκτη 
αξιολόγησης 0,5 με έντονα στοιχεία. 

Λειτουργικά στοιχεία μερικώς ανοικτού τύπου με υψηλής αποτελεσματικότητας εξαερισμό 
(τα οποία χαρακτηρίζονται επίσης με δείκτη αξιολόγησης 0,5 αλλά με κανονικά στοιχεία) δεν 
θεωρούνται ως κλειστά σύμφωνα με τον κανόνα αυτό. 
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Στην περίπτωση λειτουργικών στοιχείων με δείκτη αξιολόγησης 1, δεν διασφαλίζεται 
πάντοτε η ασφαλής τήρηση της οριακής τιμής σε μόνιμη βάση. Τέτοια λειτουργικά στοιχεία 
είναι 

1 - κλειστού τύπου χωρίς διασφαλισμένη στεγανότητα 

1 - μερικώς ανοικτού τύπου με αποτελεσματικό εξαερισμό. 

Στην περίπτωση λειτουργικών στοιχείων με δείκτες αξιολόγησης 2 και 4, δεν διασφαλίζεται 
πάντοτε η τήρηση των οριακών τιμών. Τέτοια λειτουργικά στοιχεία είναι 

2 - μερικώς ανοικτού τύπου με άνοιγμα κατά τα απαιτούμενα για σύστημα απλού εξαερισμού 
2 - ανοικτά με σύστημα απλού εξαερισμού 

4 - ανοικτού τύπου ή μερικώς ανοικτού τύπου 
4 - φυσικός εξαερισμός 

Ο κατάλογος των παραδειγμάτων στον πίνακα 1 διευκολύνει την ταξινόμηση των 
λειτουργικών στοιχείων. Λειτουργικά στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα 
παραδείγματα μπορούν να ταξινομούνται βάσει συμπερασμάτων που εξάγονται κατ’ 
αναλογία. Το εργοστάσιο ή η εργοστασιακή μονάδα ταξινομείται τότε με βάση το δείκτη του 
λειτουργικού στοιχείου που έλαβε τον υψηλότερο δείκτη αξιολόγησης. 

δ.2 Έλεγχος επιβεβαίωσης 

Η χρήση αυτού του κριτηρίου απαιτεί την τήρηση των παραμέτρων της διεργασίας που έχουν 
θεσπιστεί, καθώς και την εφαρμογή των ελέγχων που αναφέρονται στη συλλογή των 
παραδειγμάτων (π.χ. επιθεώρηση και συντήρηση). 


6. Εφαρμογή μειωμένου πακέτου δοκιμών 

Εάν η αρμόδια αρχή δεχθεί την αίτηση του γνωστοποιούντος για ΜΠΔ, τότε, για τον τεχνικό 
φάκελλο που αναφέρεται στο άρθρο 7, απαιτούνται οι πληροφορίες από τις δοκιμές και/ή 
μελέτες που εκτίθενται στο σημείο 7.4 ανωτέρω. Να σημειωθεί ότι για ποσότητες κάτω του 1 
τόννου/ έτος εφαρμόζονται οι συνήθεις απαιτήσεις δοκιμής του παραρτήματος ΥΙΙΒ/νΐΙΓ. 




Αριθ. Λειτουργικό στοιχείο Τύπος κατασκευής Παραδείγματα τύπων κατασκευής __ Δείκτης αξιολόγησης __ Επεξηγήσεις 

Χωρίς I Με πρόσθετα μέτρα —— 





















Λειτουργικά στοιχείο Τύπος κατασκευής Παραδείγματα τύπων κατασκευής 


































































Νο. Λειτουργικό στοιχείο Τύπος κατασκευής Παραδείγματα τύπων κατασκευής _ δείκτης αξιολόγησης I Επεξηγήσεις 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Νο. Λειτουργικό στοιχείο Τύπος κατασκευής Παραδείγματα τύπων κατασκευής _ δείκτης αξιολόγησης I Επεξηγήσεις 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



















Νο.Λειτουργικό στοιχείο Τύπος κατασκευής 1 Παραδείγματα τύπων κατασκευής _ Δείκτης αξιολόγησης _ Επεξηγήσεις 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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10176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 












ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 10177 


















]\ο. Λειτουργικό στοιχείο Τύπος κατασκευής Παραδείγματα τύπων κατασκευής __ δείκτης αξιολόγησης - Επεξηγήσεις 

Χωρίς 1 Με πρόσθετα μέτρα_ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 













ΦΕΚ755 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Λειτουργικό στοιχείο Τόπος κατασκευής _ Παραδείγματα τόπων κατασκευής _ δείκτης αξιολόγησης _ Επεξηγήσεις 

Χωρίς I Με πρόσθετα μέτρα 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

































Λειτουργικό στοιχείο Τύπος κατασκευής Παραδείγματα τύπων κατασκευής _ δείκτης αξιολόγησης _ Επεξηγήσεις 


10182 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 













ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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10184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 






























10186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

















ΦΕΚ755 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Λειτουργικό στοιχείο Τύπος κατασκευής Παραδείγματα τύπων κατασκευής _ Αείκτης αξιολόγησης _ Επεξηγήσεις 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 











Νο. I Λειτουργικό στοιχείο I Τύπος κατασκευής I Παραδείγματα τύπων κατασκευής _ Δείκτης αξιολόγησης _____ Επεξηγήσεις 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Νο. Λειτουργικό στοιχείο Τύπος κατασκευής Παραδείγματα τύπων κατασκευής _ δείκτης αξιολόγησης _ Επεξηγήσεις 

Χωρίς I Με πρόσθετα μέτρα 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


*) "Διασφάλιση στεγανότητας μέσω παρακολούθησης και επιδιόρθωσης" 

Η στεγανότητα των διαχωριζόμενων συνδέσεων μεταξύ εργοστασιακών μονάδων και μερών του 
εξοπλισμού μπορεί να διασφαλιστεί λαμβάνοντας τα ακόλουθα μέτρα σε μόνιμη βάση: 

1. Μέτρα παρακολούθησης ή επιθεώρησης για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση 
της πραγματικής κατάστασης της διαχωριζόμενης σύνδεσης σύμφωνα με το ΕΝ 
13306 (υπό ετοιμασία). 

Αυτό πρέπει να γίνεται σε προκαθορισμένα διαστήματα και σύμφωνα με σχέδιο προσαρμοσμένο στις 
ειδικές ανάγκες της εταιρείας, στον τύπο της συνδέσεως και την κατασκευή της, καθώς επίσης και τη 
φύση και τις ιδιότητες των μεταφερόμενων χημικών ουσιών. Παραδείγματα τέτοιων μέτρων είναι: 

- έλεγχος διαρροών 

- οπτική εξέταση της εγκατάστασης για τον εντοπισμό σαφών σημείων διαρροής 
όπως σημεία όπου διαρρέουν .υγρά, εξέταση για τον εντοπισμό φλεβών, οσμών, 
θορύβων, σχηματισμού πάγου, κλπ. 

- επιθεώρηση της εγκατάστασης με φορητές συσκευές ένδειξης και ανίχνευσης 
διαρροών (π.χ. δοκιμαστικοί σωλήνες αερίου, ΡΠ), φορητοί ανιχνευτές αερίων), 

- χρήση αφριστικών μέσων στις διαχωριζόμενες συνδέσεις, 

- χρήση ανιχνευτών αερίων για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας 

- χρήση αυτόματης συσκευής ελέγχου διαρροών στον αρθρωμένο ελαστικό σωλήνα ή 
στο σωλήνα φόρτωσης. 

2. Μέτρα επιδιόρθωσης για την επαναφορά της διαχωριζόμενης συνδέσεως στην 
επιθυμητή κατάσταση σύμφωνα με το 

ΕΝ 13306 (υπό ετοιμασία). 

Τα μέτρα τα οποία πιθανόν απαιτούνται πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται σε ατομική βάση 
ανάλογα με 

- τη συγκεκριμένη επικίνδυνη ουσία 

- τον τύπο και την έκταση της ζημιάς, 

- τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν. 

Πριν η εγκατάσταση επανατεθεί σε λειτουργία, οι επισκευασμένες συνδέσεις πρέπει να υποβάλλονται 
σε επισταμένο έλεγχο διαρροών. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Παράρτημα 8Α 

Όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 
νΐΙ.Α σχετικά με τα ενδιάμεσα προϊόντα, η σχετική αρμό¬ 
δια αρχή εγκρίνει την εφαρμογή μειωμένου πακέτου δο¬ 
κιμών για μια χημική ουσία, οι απαιτήσεις αυτού του τμή¬ 
ματος περιορίζονται ως εξής. 

• Όταν η ποσότητα της ουσίας που διατίθεται στην αγο¬ 
ρά φθάνει τους 10 τόνους το χρόνο ανά κατασκευαστή ή 
ότανη συνολική ποσότητατης ουσίας που διατίθεται στην 
αγορά φθάνει τους 50 τόνους ανά κατασκευαστή, στην 
περίπτωση αυτή, η σχετική αρμόδια αρχή απαιτεί τη διε¬ 
νέργεια όλων των δοκιμών και μελετών που προβλέπονται 
στα σημεία 3 έως 6του παραρτήματος Ν/ΙΙ.Α (εκτός απότις 
ήδη διεξαχθείσες), επιπλέον, η σχετική αρμόδια αρχή 
μπορεί να απαιτήσει τις μελέτες και δοκιμές του επιπέδου 
1 που σχετίζονται με υδρόβιους οργανισμούς. 

• Όταν η ποσότητατης ουσίας που διατίθεται στην αγορά 
φθάνει τους 100 τόνους το χρόνο ανά κατασκευαστή ή όταν 
η συνολική ποσότητα της ουσίας που διατίθεται στην αγορά 
φθάνει τους 500 τόνους ανά κατασκευαστή, στην περίπτω¬ 
ση αυτή, η σχετική αρμόδια αρχή απαιτείτις δοκιμές ή τις με¬ 
λέτες του Επιπέδου 1 που σχετίζονται με την τοξικότητα 
στην αναπαραγωγή. Η σχετική αρμόδια αρχή μπορεί να απο¬ 
φασίσει ότι η ταξινόμηση της ουσίας ως ενδιάμεσο προϊόν 
που ικανοποεί τις απαιτήσεις για μειωμένο πακέτο δοκιμών 
συνιστά ένα καλό λόγο ως προς το γιατί μια ή περισσότερες 
δοκιμές ή μελέτες, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην 
τοξικότητα στην αναπαραγωγή, δεν είναι πρόσφορες. 


Παράρτημα 8Β 

Όταν η ποσότητα της ουσίας που διατίθεται στην αγο¬ 
ρά φτάνει τους 1,000 τόνους ανά έτος ανά κατασκευαστή 
ή όταν η συνολική ποσότητα της ουσίας που διατίθεται 
στην αγορά φθάνει τους 5,000 τόνους ανά κατασκευα¬ 
στή, οι πρόσθετες μελέτες του Επιπέδου 1 ή 2 κανονικά 
δεν θα απαιτηθούν. Η σχετική αρμόδια Αρχή πάντως θα 
μπορούσε να εξετάσει επιπλέον μελέτες και μπορεί να 
απαιτήσει επιπλέον μελέτες συμπεριλαμβανομένων των 
μελετών που καθορίζονται στα Επίπεδα 1 και 2 του παρό¬ 
ντος Παραρτήματος. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Ν . ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΕΛ. ΠΑΛΛΑΡΗ 

Τα μέλη 

Α. ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ, Ν. ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ, Δ. ΜΠΟΣΚΟΥ, 

Δ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ, Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Κ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ, 

Β. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Γ. ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ 

Η απόφαση αυτή να δημοσιεθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2002 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 010 52 21 004 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΙΐρ: νννννν.βΐ. 9 Γ 

Θ-ΓΠ3Μ: \Λ/θβΐΤΙ35ΐΘΓ @ Θ1.0Γ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0310)423 956 

010 4135 228 
(0610) 638 109 -110 
(06510) 87215 
(05310) 22 858 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(0410)597449 
(06610) 89 127/89 120 
(0810) 396 223 

(02510) 46 888/47 533 


_ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 ουίΌ. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή ΟΟ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευπο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γογπ για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 βυτο ανά τεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 βυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το Ιπίβπίθΐ 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 


2531 

3512 

2531 

3512 


θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

205 

10,25 

176 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

293 

14,65 

205 

10,25 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

293 

14,65 

147 

7,35 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

147 

7,35 

88 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

59 

2,95 

30 

1,50 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.054 

102,70 

587 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

205 

10,25 

88 

4,40 

Α', Β' καιΔ' 



352 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής του έτους 2002 κατα 6 ουτο ανα έτος παλαιοτητας και κατα τεύχος 




* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐβτηβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 








































